با تصویب قطعنامه ۱۵۰۰ 
۳۳ 
ا ۱ 0 مھ 4 4 
عراق را به رسمیت شناخت 
4 0 
هیاتی از شورای دولت انتقالی عراق به ابران می‌آید 
آیت الله حکیم خواستار به رسمیت شناختن شورای حکومت انتقالی عراق از سوی 


کشورهای عرب و مسلمان شد 
۰ ۰ ریال -به همراه ۸ صفحه ضمیمه اطلاعات و۱۶ صفحه‌نیا زمندیهای تهران‌بزرگ 


کالین پاول وزير امور خارجه آمریکا با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: 

1 ۰ هه ی 0 مھ 
امریکا دفاتر گروهگ تروریستی 
منأفقین ففیں ر ۱ تعطدل کر دك 


در اطلاعیه کالین پاول شورای ملی مقاومت نیز غیرقانونی و تشکیلاتی 


: اطزایات 


شنبه۲۵ مرداد ۱۷-۱۳۸۲ جمادی الثانی ۱۶-۱۳۲۳ آگوست ۲۰۰۳ -شماره ۲۲۸۳۶ -۲۰صفحه - 


آخرین گزارشها از بزرگتر؛ 
خاموشی تاریخ در ] مر یکا و کانادا 


برق بخش هایی از نیویورک و اوهایو در آمریکا وصل شد خاموشی روزهای پنج شنبه و جمعه در 


امریکا و کانادا بزرگترین خاموشی در 
صدها پرواز به ۶ ایالت خاموش آمریکا و کانادا لغو شد تایه این مو و 
آمریکا: آمریکا و کانادا 


همراهی می کند ی 
بطور مشترک درباره علت خبرنگاران گفت: امریکا و 
قطع برق و خاموشی در بیشتر 


کانادا موافقت کرده‌اند گروه 


نتقالی 


صفحه ۱۶ 


جرج بوش در پی قطع برق سرأسری در 
امریکا در پیامی رادیویی احتمال حادثه 


تروریستی را رد کرد 


ه 
۳ 


این گروه را اسپنسر ابراهام 
وزیر انرژی امریکا و هرب 
دالیوال وزير منابع طبیعی 


کانادا به عهده خواهند داشت. 


رئنیس جمهوری در دیدار اعضای شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان ارویا: 


هیچگاه‌از عهدوپیمانی که‌بامردم بسته‌ام 


a 1۷۰ 8‏ ها "۳ 
ااي ول 
ب 0 


ر می کنند. علل قطع برق اخبر در این دو A‏ 

۰ | + ده اسکات مک کللان کشور و یافتن راه حل‌هایی کرتین نخست وزیر کانادا نیز 

منحر ف‌ننسدهام سخنگوی کاخ سفید که برای جلوگیری از خاموشی روز گذشته در اوتاواباانتشار 

جرج بوش رئيس جمهور دوباره کنند. بیانیه مشابهی این مطلب را 

رئنیس جمهوری د نسبت به خطراتی که نظام اسلامی رانهدید می‌کند. هشدار داد ا امریکا را در سفر به کالیفرنیا مک کللان افزود :ریاست تایید کرد. د هر 
صبح امروز 


تلویریون رژیم صهیونیستی 
ار تجاور هواپیماهای این رژیم به 
حریم هوایی سوریه خبر داد 


هواپیماهای رزیم صهیودیسنی برفراز اقامنگاه «بشاراسد» 
در «لذقیه» سوریه به پرواز درآمدند 


کرم رابانه ای به سایت اصلی 
مایک وسافت حمله ور شد 


تاکنون ۲۰۰ هزار رایانه در آمریکا به این ویروس 
آلوده شد هأ ند 


پیش نویس قطعنامه لغو تحریم های سازمان ملل علیه لیبی 
پس فردا تسلیم شورای امنیت می شود 


3 
e 


در پی خاموشی طولانی در بخشهایی از آمریکا CC‏ : 
حالت فلج در آمد. صحنه ای از ترافیک سنگینی که در پی بروز خاموشی. در خیایان ¿ لکسینگتون 


صفحه ۱۶ نیویورک ایجاد شد. در تصویر دیده می شود 


چگونه کودکی راکه 


انگیزه درس خواندر 


کار حدادعادل: 


پنجره فرصت ها را نبنديم | 1 ِ 
فلامرشاعسكرى س ا N‏ نایا 5 
یکردی دیگر به اشتغال -۳ [ استرانژی رسیدن ۰ مى تواند علوم نالي ۳۳ 
مراحل اجرایی اعزام _ ., به توسعه از گذ رگاه ‏ ۳۸ ی تیب Ww‏ سا a‏ اطلاعات ویژه بروجرد 
: خا س ا که E‏ ته لد صنیت ۱ رون یرای دی ضمیمه رایگان اطلاعات امروز 
نیروی کار به خارج ا زکشور اا که های مدب عا تر پروجرد ر هد 
صفحه ۴ 


مراسم ختم شادروان 
حاج علی آقا ملک مدنی 


مر 
۳ ]لات سن؟ 
ی ١دت‏ : 
سین %۰ NATIONAL O‏ 


INDUSTRIES CO. 
"NICICO" ۱۲ رجوع به صفحه‎ 


آگهی مزایده شر کت توسعه صنایع خودرو (سهامی‌خاص) 
(گسترش خدمات فنی سابق) 
قابل توجه سازمانها. شرکتها و مصرف‌کنندگان قطعات یدکی 
کامیونهای اسکانیاء اتوبوس‌های ولو و شهاب. موتورهای کامینزو 
قطعات یدکی خودروهای سواری 
رجوع به صفحه ۲ نیازمندیها 


آگهی فروش سهام ی 
سازمان خصوصی سازی از طر یق 
( سازمان بورس ) 


4 19 
: € 3 1 
Fun 3 
تن‎ = ۳۹ ٣ 0 
- u 1 0 5 ۳ 


رجوع به صفحه ۱۰ 


/ 


گمرک جمهوری اسلامی ایران 
وزارت امور اقتصادی و دارائی 
گم رک ایران 


اطلاعبه انجمن 
نفرولوژی ایران 


گم رک جمهوری اسلامی ایران 


رجوع به صفحه ۲۰ 


وزارت بازرگانی 
شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی 
جمهوری اسلامی ایران 


««اطلاعسبه )) 


مشارکت در بازدهمین نمایشگاه بین‌المللی 
کالاهای مصرفی مسکو ۔ روسیه 
۴ لخایت ۲۸ دی ماه ۱۳۸۲ 


خانواده محترم صادقبان یزدی 
اکال تاف اتد کف حاج میرزا محمد صادقیان 
«بنیانگذار شرکت فرش ستاره کویر دزد » 
را به آن خانواده محترم تسلیت گفته. از خداوند بزرگ علودرجات برای آن 
مرحوم و صبر و شکیبائی برای شما مسئلت داریم. 
مجنمع آموزشی امام جعفر صادق(ع) (یزد) -خانوده هایاولیاء و شارت 


.ك 


شماره ۸۲/۱۲۷ بانک ملت 


آگھی حراج حضوری و مزایدہ کتبی 
شماره ۸۳/۵ مورخه ۸۲/۶/۳ 


فر ماندهی آماد و بشتیبانی ستاد مشتر کت سیاه 


سازمان اموال واملا ک در ر نظر دارد تعدادی 
سرقفلی مغازه در تهران را از طریق مزایده 
عمومی وا گذار نماید. 


رجوع به صفحه ۲۰ 


نصب کیت های گاز سوز ۷»۶) 
شرکت PARS‏ 1916 


به تعدادی راننده پایه یک به صورت کارمزدی 
نیازمند است. متقاضیان می‌توانند به محل ترمینال 
شرکت واقع در تهران . کیلومتر ه جاده قدیم کرج 
روبروی کارخانه دانه‌داران مراجعه و یا با شماره 
تلش های یل تماس حاصل نمایند 
۶ ۶۸۲۱۲۹۳ 


با زگشت همه به سوی آوست 
با اندوه فراوان درگذشت فرزند عزیزمان شادروان 
وحید ار جمند را به آگاهی دوستان و آشنایان 
می‌رسانیم . 
مجلس ترحیم مردانه و زنانه روز یکشنبه ۲٩‏ مرداد ماه از 
ساعت ه تا ۷ بعد از ظهر در کرمان . مسجدالرضا (ع) 


بولوار جمهوری اسلامی برگزار می گردد . 


هوشنگ ارجمند سیمین آگاه 


2 e 


سایبا یدک 


۰۳۶۲-۳۳۵۷۱ 
۰۳۶۳-۳۳۳۱ 
۰۳۶۲-۳۵ 
۳۶۳ 


مدیریت ت بازرگانی 

اداره فروش 

اداره پشتیبانی و نظارت بر شبکه نمایندگی‌ها 
اداره طرح و توسعه شبکه نمایندگی‌ها 

اداره روأبط عمومی ۸ 0۲۶۲ 
تلفنخانه ۵۲۱-۶۵۲۶۱۵۱۴ دورنگار : ۰۲۱-۵ 
صدای مشتری : ۳۲ ۸۴۱۳۲ 9۳۱-۸۷ 


آدرس : تهران کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرح » جنب خیابان داروپخش 
صندوق پستی : ۸۳7 - ۳۷۵۱۵ 
E-mail: info ۵ saipayadak.org‏ 
WWW. saipayadak.org‏ 
روابط عمومی 


/ 


گمرک جمهوری اسلامی ایران 
وزارت امور اقتصادی و دارائی 
گم رک ایران 


گم رک جمهوری اسلامی ایران 


رجوع به صفحه ۴ 


ای فت چا سے اهتنا هی ےآ 


سلا 
آگهی مزایده 


شر لت سپاسی خاس واه در نظر دار د عتسادیر معتنانسی 
از قطعات نت کی خوذ وهای سکس و نیعلاستگی مو خوت 
در انبار جود را له متنمل بر قطعات مو ری : گر بخس ۱ 
جرح لرمان و غیره می‌باشسد از طربق مزاید: عموسی 
به فروش برساند . 

علالهمندان بی‌توانند چهت ریت ظلام ول و هسي اطلاعیات بیشتر و دریافت 
اساد مزایده از تارب سرع آغهي بعحت ۱۵ روز باستثناي روزهاي تععلبل از 
سافت, ۳۰ه افر ۱۴ یه زین 

تهران ؛ یلو متر ۵ چادط سخعصوهي عوج : خیابان تخ ژریل ۰ قتابال شهید چلال 
عر لجع و پا با شدار » جلفن ۳2۲5۳۹۲ تداس عاصیل ناب 

ترقت بر رد با پول یک با طیه پیشنهامات مطتار بوده و ارانه پیشنهاد و 
سر کت لس مر ایدط یچک دا لین را بر ال ترقت اة یاف سم نای 


روابط غمومی 


پنجشنبه گذشته با حضور مسئولان استان 


شعبه دک تور بخش بانک بار سیان در اصفهان اقنناح شد 


بانک پارسیان چهاردهمین شعبه خود را به نام دکتر نوربخش با حضور مسئولان و مقامات استان اصفهان افتتام نمود. 


در این مراسم که در سالن همایش اتاق بازرگانی اسفهان برگزار شد بانک پارسیان پذیرای مقامات عالی استان . مدیران 
و روسای بانکهای دولتی و خصوصی . صنعتگران و بازرگانان و جمع کثیری از مردم اصفهان بود. 


عبدالله طالبی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره بانک 
مراسم فوق را با گرامیداشت خاطره زنده‌یاد دکتر 
نوربخش آغاز نمود و از ایشان به عنوان چهره‌ای 
برجسته از استان اصفهان یاد کرد و تلاشهای بی‌وقفه 
نامبرده را در ارتقاء نظام بانکی کشور ستود و انتخاب 
نام ایشان را برای شعبه اصفهان این بانک در زادگاهش 
قدردانی از خدمات ارزنده ایشان به اپران اسلامی 
دانست. 

طالبی ضمن اشاره به تاریخچه بانک پارسیان که با 
حمایتهای دکتر نوربخش از تاسیس بانکهای 
خصوصی و کسب مجوز از بانک مرکزی. در 
شهربور ماه سال ۱۳۸۰ تاسیس شد. افزود: 
بانک پارسیان با مشارکت سی و 
هشت هزار سهام دار حقیقی و 
حقوقی با سرمایه اولیه ۲۲ 
میلیارد ریال به صورت سهامی 
عام تاسیس گردید که در مجمع 
TT‏ تساه 
سال جاری برگزار شد. ۸۱۰ افزایش سرمایه 
از محل سود عملکرد بانک تصویب و سرمایه خود 
را تا ۲۶۱ میلیارد ریال افزایش داده است. 


وی در بخش دیگری از سخنان خود توسعه شبکه شعب 
بانک پارسیان در تهران و مراکز استانها و شهرهای 
مختلف را از جمله اهداف عمده پانک دانسته و گفت: 
شهر اصفهان به دلایل مختلف از جمله تلفیق جامعه 
سنتی و صنعتی و حضور صنایع شاخص و مدرن از 
قطبهای صنعتی کشور محسوب شده و از اولویتهای 
ی 

عبدالله طالبی با اشاره به تلاش مسئولان و مدیران 
بانک در به کارگیری خدمات نوین و تجهیزات روز آمد 
و بهره‌مندی از تجرییات کارکنان کارآزموده ارائه 
خدمات و تسهیلات بانکی مطلوبتر را سرلوحه خط مشی 
کر ۱ 
با بهره‌گیری از سیستم یکپارچه و پیوسته (6ناعم) په 
یکدیگر متصل بوده و مشتری هر شعبه مشتری تمامی شعب 
بانک پارسیان در سراسر اپران محسوب میشود. 

وی گفت: حاصل دستاوردهای تلاش کارکنان بانک, 


پارسیان ار ابتدای 
شهریورماه سال جاری نرخ سود 
على الحساب سیرده سرمایه‌گذاری 
کوتاه مدت و ویژه شش 


را ۸۲ افزایش 


پرداخت بیشترین و بالاترین رقم نرخ سود قطعی به 
انواع سپرده‌های مدت‌دار در تاریخ بانکداری کشور 
ی باشد ډه طوری که ذرخ سود الحساب 
سپرده‌های سرمایه گذاری یک تا پنج ساله, ۱۳۸۷ 
تصویب و به سپرده گذاران پرداخت شد . نرح سود 
متعلقه به سپرده‌های سرمایه گذاری یک ماهه و ویژه 
شش ماهه به ترتیب ۲ و ۱۲ درصد اعلام شده بود که 
٤‏ و ۱ درصد محاسبه و به سپرده‌گذاران پرداخت 
گردید. 

وی افزود با توجه به عملکرد مطلوب و 
سوددهی بانک. هیئت مدیره نرخ سود 
الحساب یک ماهه و ویژه 
شش ماهه را با ۲/ افزایش به 
ترتیب ۱۲ و۱4 درصد از شهریور ماه 
ل جاری تصویب نمود. 
مدیرعامل بانک پارسیان در بخش دیگری 
از سخنان خود گفت: تمامی شعب این بانک 
علاوه پراعطای تسهیلات به بخشهای اقتصادی 
صنعتی و بازرگانی و صدور انواع ضمانتنامه‌هاء و 
TTT‏ 1 پیشتر از ده 
1 مشتریان 
می‌نماید و بیش از این مبلغ را از طریق هماهنگی شعبه 
وواحد اعتباری مرکز در اسرع وقت مورد اقدام قرار 
می دهند. 

ضمنا پرداخت وام تهیه خودروی سواری تا سقف 7/۸۰ 
قیمت خودروی مورد نظربدون سپرده‌گذاری تا حداکثر 
مبلغ یکصد میلیون ریال از طریق شرکت وابسته لیزینگ 
خودروی سواری از دیگر خدمات بانک پارسیان است. 
رئیس هیئت مدیره بانک پارسیان گفت با افتتاح شعبه 
زنده‌یاد دکتر نوربخش در شهر تأریخی اصفهان تعداد 
شعب این بانک به ۱ شعبه خواهد رسید. که تلاش 


ماهی | 


می‌شود تا پایان سال ۱۳۸۲ تعداد آن به ۳۰ شعبه 
افزایش یابد . 


نشست مشترک کمیسیون‌های 
ملی سازمان علمی» فرهنگی و 
تربیتی ملل متحد (یونسکو) و 
دفاتر ان در منطقه, از امروز به 
مدت چهار روز در تهران برگزار 
می شود .این اجلاس با هدف 


اخذ تصمیم در مورد زمینه‌های 
مشتر ک فعالیت و تبادل ارا و 

تجربیات مبان دفاتر و 
کو کان ی پوت نو بر 
کب سارت کار 
کمیسیون‌های ملی» روش های 
همکاری میان کمیسیون‌های 
ملی با یکدیگر و با دفاتر ملی 
منطقه‌ ای یونسکو و جامعه مدنی 
(مدارس وابسته کلوپ‌های 
eT‏ 
ار 
در این اجلاس مورد بررسی 
رار ق E‏ 
مصو بات ی مشتر کک 
کمیسیون‌های ملی یونسکو و 
دفاتر یونسکو برای طرح در 
کنفرانس عمومی اینده پونسکو 
که مهرماه برگزار می‌شود. از 
۰ 


بقبه از صفحه اول 

وصل شدن برق فسمتهایی از 
نیویورک و اوهایو 

وت 
و اوهایو 0 وصل سنل 

برق تورنتو بزرگترین شهر 
کانادا نیز پس از چهار ساعت وصل 
۳ 

این خبر در حالی اعلام 
می شود که مقامهای کانادایی و 


آمریکایی درباره قطع مجدد برق 
در بخشهایی از این دو کشور هشدار 
می دهند. 


خاموشی شب گذشته برای 
پنجاه میلیون نفر در آمریکا و کاناده 
بزرگترین خاموشی در تاریخ آمریکا 
و کانادا بود. 

در نیویورگ 7 بازار سهام 
مالی ارک را آغاز کرده است اما 
وضع به دلیل غیبت کارگزاران سهام و 
دلالان بورس وضعیت عادی خود را 
باز نیافته است. 

خاموشی 
نیویورک موجب شده تاهزاران تن 
از جهانگردان خارجی در نیویورک 
سرگردان نگران و عصبی از امدن 
به شهر رویاها پشیمان شوند. 

شبکه مترو و قطارهای بین 
شهری نیویورک همچنان متوقف 


برق ۲ اعته 


خانه های خود مانده‌اند. برای 
راه‌اندازی آزمایشی آنها حداقل 
شش تا هشت ساعت وقت لازم 
اسبت: 
جورج بوش ریس 
جمهوری امریکا دیروز در 
گفت وگو با خبرنگاران که به طور 
زنده از شبکه‌های تلویزیونی امریکا 
ی ا کت وراه ا 
مدت زمانی به طول خواهد انجامید 
اما ما پس از کشف علت این 
خاموشی آن را پر طرف خواهیم 
کرت 
بوش افزود: حل فطعی برق 
در امریکا مستلزم تغییراتی در 
ساختار برق رسانی این کشور 


اس 


این درحالی ات که 
شبکه های تلویزیونی امریکا در 
کار هایی همچنان 


اسیب پذیری صنعت برق این 
کشور رادر برابر مشکلات احتمالی 
کی دی و ر اسب اوی در 
برابر حملات تروریستی مورد 


| آگهی شناسایی و انتخاب پیمانکار 


اطزایات 


هیچ گاه از عهدو پیمانی که با مردم بسنه ام منحرف نشده ام .. 


سر و یس سیاسی: آقای 
9 محمد خا نمی » ر بیس 
جمهوری در دیدار اعضای 
شورای هر کز ی 
اروپاء گفت: انقلاب اسلامی 
ایران که با تکیه بر کلام و لبخند 
و اعتقاد به پیروزی خون بر 
شمشیر نقطه عطفی در شرق. 
جهان اسلام و تاریخ ایران و 
جهان بود. اعجاب جهانیان را 
برانگیخت و اکنون نیز باید همان 
راه را ادامه داد. 

به گزارش روز جمعه اداره 
اخبار ریاست جمهوری, اقای 
خاتمی افز ود: انقلابت اسلامی 
در زمانی به وفوع پیوست که 
ی تب مختاف اعم از 
مارکسیسم. ناسپونالیست و نیز 
خحشونت گرایی» افراط و 
کم و بیش خودنمایی می کرد 
مسلمانان ازاد و اندیشمند را 
نگران کرد 

رئیس جمهوری با تاء کید بر 
برزور بازو متکی نبود» انقلاب 
اسلامی را موجد امیدی جدید 
در میان مسلمانان قلمداد کرد. 

اقای خاتمی از توام تال 
دمحرا صی ودين واحترام به 
حقوق بشر و تعالیم و مبانی 
اسلامی به عنوان دستاوردهای 
انقلاب اسلامی باد کر د و گفت: 


اتحادبه 


تا کید قرار می دهند. 

مایکل بلومبر گ شهردار 
خحواست که حتی المقدور در 
خانه های خود باقی بمانند و در 
شهر دیترویت نیز کارگران دیروز 
به گرفتن مرخصی تشویق شده‌اند. 

شهردار نبویورک برای مقابله 
با سرقتهای مسلحانه ۰ هزار پلیس 
رابه خیابانها اعزام کرد. 

خاموشی برق موجب شد که 
بسیاری از فروشگاه‌ها به جای 
استفاده ار ابنه با ماشیخ حسابهای 
کوچک و در زیر نور شمع کالای 
حود را ده فر وش بر سانند. 

هنوز میزان دقیق خسارتهای 
- آمریکا در ایالتهای وکا 
E‏ رس وا 
و شهر دیترویت و نیز کانادا 
مشخص نیست اما با در نظر گرفتن 
م فروش شر کتھا و 
محصولات کارخانه‌ها در این 
بخش و نیز خرابی کالاهای فاسد 
بستنی و اقلام دیگر و نیز زیانهای 
ناشی از اتلاف وقت مردم» هزینه 
زیان ناشی از خاموشی برق در 
بخشهای صعت؛؛ کشاورزی و 
خدمات میلباردها دلار برآورد 
لةه ۳ 

لغو صدها پرواز در امریکا و 
کانادا 

حطوط هواپیمایی جهان نیز 
دیروز حداقل ۵۰۰ هواپیما را که 
راهی شهرهای نیویورک, کلیولند. 
دیترویت» تورنتو و اتاوا بودند رالغو 
کرد 
این کشور را متو ذف یاک 
۱ به گزارش رسانه‌های گروهی 
امریکاء ۵ پرواز فرودگاه حان اف 


کندی» ۱۳۰ پرواز فرودگاه 
ا ارد اودر ۷۵ روا 
فرودگاه دیترویت و ۷۳ پرواز 
فرودگاه میشیگان به حال تعلیق 
درآمد و بسیاری از خحطوط 
هواپیمایی برای انتقال مسافران 
خود از بوستون به نیویورک مجبور 
به کرایه اتومبیل به قیمت ۲۰۰ دلار 
برای هر اتومبیل شدند. 

به گفته مقامهای هواپیمایی با 
راه اندازی کامل برق عادی شدن 


۳ 


موضوع: مناقصه مربوط به سرویس و تعمیر 
و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان 
ستاد مرکری وزارت جهادکشاورری 

این وزارتخانه در نظر دارد تعمیر و نگهداری تاسیسات 
برقی و مکانیکی ساختمان مرکزی خود را از طریق 
مناقصه عمومی به بخش غیردولتی واگذار نماید. لذا 
از شرکت‌هایی که موضوع فعالیت آنها امور مربوطه 
می‌باشد دعوت به عمل می‌آید از تاریخ درج آگهی به 
مدت ١‏ روز جهت دریافت و تکمیل پرسشنامه با ارائه 
معرفی نامه معتبر به آدرس: خیابان فلسطین شمالی. 
روبروی وزارت نیرو پلاک ۸۰ اداره کل امور پشتیبانی. 
طبقه سوم. اداره آمار و برنامه‌ریزی مراجعه نمایند. 


مدارک مناقصه بعد از تعیین صلاحیت بین شرکت‌های 


متقاضی واجد شرایط به تشخیص این اداره کل توزیع 
می‌گردد. ضمناً شرکت‌هایی که دارای رتبهبندی ازسازمان 
مدیریت و برنامه‌ریزی می‌باشند در اولویت خواهند بود. 
همچنین هزینه آگهی به عهده برندگان مناقصه 


می‌باشد. 


اداره کل امور پشتیبانی وزارت جهاد کشاورزی 
س ۲5 


نگاه جدیدی که اندیشه 
حضصرت امام(ره) و قانون اساسی 
جمهوری اسلامی از مفاهیمی 
چون مردمسالاری و حقوق بشر 
ارائه می داد برای دنیای مبتنی 
تا زگی داشت 

رئيس جمهور سپس به 
تشریح رفتار دولتهای غربی با 
انقلاب و جمهوری اسلامی 
ایران از اغاز شکل گیری و 
تبعات منفی حاصل از ان برای 
نظام جمهو ری ا سا می 

رئیس جمهوری در ادامه 
سخنان خود انتخابات دوم 
خرداد ۷۶» شعارهای مطرح شده 
3 کک ۳4 ۱ 
توصیف ۳ و را مو جیب 
ارتفای و جهه و حایگاه 
جمهوری اسلامی در عرصه 
بين الملل ا 

اقای خاتمی با تبیین جایگاه 
و اهمیت افکار عمومی در 
جهت دهی سیاست ها در 
کشورهای غربی» از پدیده دوم 
خرداد به عنوان عامل اه 
کک عمو می 
از ان به صورت مناسب تری 
استفاده کرد. 

وی با بیان اينکه اگر چه به 


پروازها ۳۶ ساعت به طول خواهد 
انجامید. 

زیان ناشی از قطعی برق به 
صنعت هواپیمایی پس از حملات 
!۱ مستامیر ۲۰۰۱ که مرجب آنا 
رکود در این بخش شد بیشترین 
زیان را به این صنعت وارد ساخته 
است. خطوط هواپیمایی آمریکن 
ایرلاینز با لغو ۷۸۳ پرواز بیشترین 
تقو یودرا داتفه انس وه کال 


آن امریکن ایگل با ۵٩‏ پرواز لغر 


شده قرار دارد. 

قطعی برق علاوه بر از کار 
انداختن سیستمهای هواپیمایی 
موجب از کار افتادن تجهیزات 
ایمنی برای جستجوی مسافران و 
بار انها شد. 

قطع برق در شهرهای 
مختلف امریکاء دیروز بر روی 
پروازهای CE,‏ ۵ 
فرودگاه فرانکفورت آلمان نیز تاثیر 
برجا گذاشت. 

خبرگزاری آلمان به نقل از 
رئیس ترافیک شرکت افراپورت» 


آمریکا به فرودگاه فرانکفورت با 
هفت ساعت تاخیر روبرو شدند. 

یک پرواز شرکت هواپیمائی 
«ایر کانادا» و یک پرواز شرکت 
هواپیمانی «لوفت هانزا» از نیویورک 
به فرانکفورت کاملا لغو شدند. 

برآوردهای اقتصادی نشان 
می دهد که قطع گسترده برق در 
مناطقی از امریکای شمالی روزانه 
تا ۲ میلیارد دلار به اقتصاد امریکا 
زیان وارد کرد. 

قطع سارو برق در مناطق 
وسیعی از شمال شرقی آمریکاو در 
ایالت انتاریو در کانادا از بعدازظهر 
روز پنجشنبه شروع و تا ۲۳ساعت 
ادامه یافت. 

این حادئه سب شد تا دیروز 
نیز تولید در کارخانه های 
خودروسازی متوقف و صدها 
هواپیمای مسافری نیز همچنان 
زمین گیر شود. 

دیوید روزنبرگ تحلیل گر 
بانک تجاری مریل لینج اعلام کرد 
قطع برق روزانه حدود ۲۵ تا ۳۰ 
میلیارد دلار به تولید ناخالص 
داخلی امریکا صدمه می رساند. 

تعطیلی ۵۴ کار خانه 
اتومبیل سازی بر اثر فطع برق 

سه شیر کنت. عط 


اتومبیل سازی در آمریکا (جنرال 


¬ 


سب ایجاد ت جنگ و ترور 
u‏ شکل ى نظام 
اسل می بر حی اشنا ژات 
جایگزین قانون شل گفت: 
حصرت امام (ره) پس از جنگ 
بر بازگشت به قانون و ترک 
استیت بات تا کی داس 
رئیس جمهوری با اشاره به 
اقدامها یی که سب 


ہر سی 


خدشه دار شدن جهره 
جمهوری اسلامی در عرصه 
جهانی می شود. برخحی 
عملکر دها را در راستای تخریب 
تحول امیدبخشی که جمهوری 
کرد ارزیابی نمود. 

اقای خاتمی نسبت به 
حدی بودن خطراتی که نظام 
جمهوری اسلامی را مورد تهدید 
قرار داده است» هشدار داد و 
گفت: :برای رفع و دفع این تهدید 
در عین هوشیاری و اماد گی باید 
بر پینش روشن و پویایی از 
جانبه پا فشرد. 

وی ا 1 کیک در اینکه 
دلسردی در درون موجب گریز 
نیروها می شود گفت: در فضای 
بد سیاسی داخلی ی خارجی 
انرژی ها از نا می رود و 
کارهای انجام شده کو چک 
حلوه می کنل و و فکر 
می کنند اقتصاد. علم و همه چیز 


موتورزء فورد و کرایسلر) دیروز 
اعلام کردند که قطع گسترده برق 
در روز پنجشنبه در مناطق شمال 
شرقی این کشور و ایالت اونتاریو 
در کانادا موحب شد که انها ۵۴ 
کارخانه را تعطیل کنند. 

یر کشت حنر ال مو تورژ 
مجبور شد فعالیتهای خود را در ۱۷ 
کارخانه در سه ایالت آمریکاو کانادا 
متوقف کند. از سوی نکر 0۰ 
تن از کار کنانی که در دفاتر این 
شرکت در مرکز دیترویت کار 
می کردند مجبور شدند دیروز در 
خانه‌های خود بمانند. 

در شرکت فورد. ۲۳ کارخانه 
در مناطقی که برق آنها قطع شده 
بود تعطیل شدند. 

دی وت راتسا ۱۳ 
EE‏ کارشاله ابش خق 
تعطیل شده است و دهها هزار 
کار گر از کار بیکار شده اند. 

اتهام مقامهای کانادایی و 
آمریکایی به یکدیگر درباره قطع ‏ برق 

مقامهای آمریکایی و کانادیی 
هر یک دیگری رامسئول قطع برق 
در مناطق گسترده‌ای از آمریکای 
شمالی می دانند. 

مسئولان یکی از شرکت های 
انرژی در آمریکا اعلام کردندء بروز 
نقص فنی در شبکه برق اونتاریو 
e‏ موجب قطع برق 
قه در امریکای شمالی شده 
اهب ار 

با وجود این مقامهای کانادایی 
با رد ادعای مقامهای امریکاء 
برخورد صاعقه به نیروگاه برق 
نیاگارا را عامل قطع برق می‌دانند. 

انتفاد وزیر سایق انرژی 
امریکا از سیستم موجود برق 

بیل ریچاردسون وزير سابق 
انرژی امریکا در زمان دولت 
بیل کلینتون از سیستم موجود برق 
در امریکا به ویژه در شمال این 
کشور انتقاد کر د. 

ریچاردسون گفت: تاسیسات 
برق و خطوط انتقال کنونی دچار 
فرسودگی هستند و سرمایه گذاری 
لازم روی انها صورت نگرفته 
است بنابر این تاب و توان جار 
اضافی را ندارد. 

وی گفت: باید در سیستم 
انرژی امریکا تجدیدنظری شود. 

خوابیدن مردم نیویورک در 
پیاده‌روها 

در پی خاموشی گسترده در 


بسمه تعالیی 


ش رکت کشت و صنعت گر گان (ش ر کت سهامی عام) 


)2 ۰ 
اگهی م اند ه عمومی 
شرکت کشت و صنعت گرگان (سهامی عام) در نظر دارد 
تعدادی از ماشین آلات و ادوات کشاورزی و صنعنی سالم و 
اسقاطی خود شامل تراکتور جاندیر -انواع موتور 
چاه اب .موتور سمپاش پشتی -موتور کمباین 
. انواع پمپ اب چاه و ابیاری بارانی ۔ تیلتر - 
روتیواتور.ردیف کارکوجه -شاسی موتور اب 
انواع کاو اهن . صندوق کودکار - چهارپایه 
جرنقیل -دمیر و تعدادی پنجره اهنی را از طریق 
مزایده کتبی به صورت یکجا پا جدا از هم به فروش رساند. 
متقاضیان می‌تواقد جهت بازدید از اقلام فوق و دریافت اسناد 
شرکت درمرایده ازتاریخ درج این آگهی Ahk‏ به امور 
بازرگانی شرکت واقع در گرگان جاده کمربندی مراجعه یا 


جهت کسب اطلاعات پیشتر 
۶۶۳۱۶۳۴۰۶۷ 


با تلفتهای ذیل تماس حاصل نمایند. 
- 6۱۷۱۶۶۳۴۵۸۰ 


۰۳۱ ۶۴۶۹۷۱۷/۴ - ۹ 


نابود شده انیت ان 

رئیس جمهوری با بیان 
اینکه هیچ گاه از اصول و 
معیارهای اول انقلاب و عهد و 
ی که با قوس 
منحرف نشده آم» ار ار دی 
متهم شدن مابه ضعف و سستی 
م آن كِ که 


معرفی نشوند. 
اقای خاتمی دربخش 
دیگری ازسخنان خود ضرورت 
تقویت بنیه علمی و اقتصادی 
کشور به‌رغم فشارهای موجود 
رایاداور شد و از اعضای شورای 
فی اتحادیه انجمن های 
ا اروپ دك دانشجو بان 
o‏ نیل به آرمانها و اهداف 
نظام و حامعه تلاش کنند. 
رئیس جمهوری همچنین 
اهمیت ایجاد ارتباط نزدیک میان 
محافل علمی تحفیقاتی خارج 
از کشور و مزا کر علمی 
تحقیفاتی داخل کشور رایاداورد 
شد. 
اعضای شورای مرکزی 
اتحادیه انجمن های اسلامی 
اروپا نیز در این دیدار در سخنانی 
ده طور حد| کانه ده بیان 
حگونگی ساختار» فعالیت ها و 
موانع مو جود در رو دد 
فعالیت های e‏ 9 


متروها و قطارهای برقی بسیاری از 
منصرف شوند و شب را در 
پیاده روهای سپری کنند. 

به گزارش شبکه تلویزیونی 
سی ان ان» خوابیدن مردم در 
پیاده روها در حالی صورت می گیرد 
که کاخ او کرد کر 
ورس گر مك ف 


است عصر روز 


پنج شنبه برق ۶ ایالت آمریکا در 
ساعت چهار و ده دقیقه به وقت 

این تا در ابالت های 
e‏ و نیز شهر و وروی 0 
صورت گرفت و صنعتی ترین و 
تجاری ترین مناطق آمریکاراهدف 
قرار داد. به طوری که اجورج 
بوش» رئیس جمهور امریکا مجبور 
شد در پیامی رادیویی احتمال اينکه 
حادئه ای تروریستی باعث این 
قطعی برق شده باشد, را رد کرد. 

گفته TT‏ برق 
e‏ 


1 


شنبه۲۵ مرداد ۱۷۰۱۳۸۲ جمادی الثانی ۱۶۰۱۳۲۴ آگوست ۲۰۰۳-شماره۲۲۸۴۶ 


با حضور در مرقد معظهر امام خمینی(ره) 


سرویس بای 

تشاد حفقط انار و ار 
ارزشهای دفاع مفدس دراستانه ۳ 
مرداد» سالروز ورود ا 
میهن اسلامی با صدور بیانیه ای 
خاطره آزادگان سرافراز ایران 
اسلامی را گرامیداشت. 

بنیاد حفظ اثار و دشر 
ارزشهای دفاع مقدس در این بیانیه 
از تمامی احاد مردم در صحنه 
خواست تا با ارج نهادن به حریت 
و شخصیت پرفروع آزادگان هر جه 


بیشتر ازالگوهای زنده و پاینده 0 
E‏ ك در روع 3 
بنمایند. 

0 حضور آزادگان در حرم مطهر 

در استانه ۶ مرداد. سالروز 
ورود آزادگان به میهن اسلامی دهها 
تن از آزادگان تهران به همراه 
مسئو لان و اعضای ستاد آزادگان با 
حصور در مر قد مطهر امام 
خمینی (ره) نسبت به ال ار 
جمهوری اسلامی ادای احترام 


کان در 
مراسم با نثار دسته های گل و 
قرائت فاتحه یاد و خاطره رهبر فقید 
انقلاب اسلامی را گرامی داشتند. 

آزادگان سرافراز همچنین با 
حضور بر مزار شهدای گرانقدر 
انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی» 
پس از غبارروبی و عطرافشانی مزار 
شهدای گمنام و شهدای هفت تیر 
و شهیدان رجایی و باهنر بر ادامه 
راه شهیدان تاکید کردند. 


ساز و آواز بانوان در تالار وحدت تهران 


سرویس فرهنگی: پنجمین 
جشنواره موسیقی گل یاس (ویژه 
بانوان) به مناسبت ولادت دخحت 
نبی مکرم اسلام حضرت زهرا(س) 
از عصر امروز با حضور ۱۲ گروه 
موسیقی در تالار وحدت تهران اغاز 
در زیر سقف های تالار وحدت 
تهران طنین افکن خواهد شد فقط 
به گوش بانوان خواهد رسید و هیچ 
مردی راهی برای ورود به تالار 

بنا به این گزارش, خانمهای 
دوستدار موسیقی از چند روز پیش 
بلیت های برنامه های موردنظر خود 
را پیش خرید کرده اند و از امروز که 
بیشتر بلیت ها فروخته لهاست 
تعداد کمی برای فروش همزمان در 


ا فاع او مدا حارج 
شد و نیروگاههای آمریکا بر 
کمک به کانادا به برق 
مشغول شدند که خود با مشکل 
افت فشار و مشکلات فنی ۳ 
مواجه شدند. 

پلیس نیویورک برای مقابله با 
ناامنی دهها هزار نفر از نیروهای 
پلیس را بسیج کرده است. 

ات ام ی 

همین دوش اموسی 
گسترده در شهرهای شمالی آمریکا 
وکا انیم نع تور تا 
حالت فوق العاده اعلام کردند. 

شهرداری نبویورک با استفرار 
۰ هزار پلیس و اتش نشان برای 
نجات کسانی که در ایستگاه‌های 
قطار زیرزمینی و اماکن دیک 
محبوس شده‌اند تلاش کردند. 

دستگیری چهل نفر در پی 
فطع برق 

پلیس مونترال اعلام کرد در 
پی قطع برق در شهرهای اوتاوا و 
تورنتو» دو شهر بزرگ کاناداء چهل 
نفربه اتهام سرقت و غارت دستگیر 
تیک نله افسر سکوی ملس 
مونترال گفت: در تورنتو» مرکز 
تجاری کانادا که حدود جهار 
میلیون نفر جمعیت دارد» سی و 
هشت نفر در ارتباط با قطع برق 
ناز داش سنله الك 


آگهی مناقصه 


مجتمع صیایم لاستیک کرمان در نظر دارد 
تعمیر و نگهداری آسانسورهای باربرسنگین خود را از طریق 
مناقصه به شرکت‌های واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان 
می‌توانند حداکثر تا تاریخ ۱۳۸۲/۱/۱ رزومه خود را در یک 
با ای ی را 


تلفن های تماس: ۲۳۲۶۹۷۶۱-۵ 


واحد تدارکات داخلی 


7 آگهی تمدید مناقصه شمار م ۸۳/۱۷ ۲ 
تدار که ۲۶۰۰ عدد جرخ منو بلو ک 


بدینوسیله شرکت واگن پارس (سهامی عام) به اطلاع 
می رساند که مهلت دریافت پیشنهادات مناقصه مذکور 
تا تاریخ ۸۲/۲/۹ مطابق با ۲۱ آگوست ۲۰۰۳ تمدید می‌گردد. 
جهت کسب اطلاعات بپیشتر لطفاً با شماره تلقن 
ای را ان 

1۷۷ 0 

procurement (W4 wagon 0 


۳ 


واحد تدارکات 


شرکت آب و فاضلاب استان تهران 
(سهامی خاص) 


مناخصه عمو 
این شرکت یک دستگاه پایش کیفی منابع آب 
)Water Quality Monitoring device)‏ را از طریق 


مناقصه عمومی خریداری می نماید. شرکت کنندگان 
می توانند از تاریخ درج آگهی ظرف ده روز اسناد 
مناقصه را از دبیرخانه مرکزی (خیابان فاطمی - 
خیابان حجاب) دریافت و پيشنهاد خود را تا ساعت 
۰ شنبه مورخ ۷۳/۳/۸ تسلیم و رسید دریافت نمایند. 


شرکت آب و فاضلاب استان تهران 


۸ الف 
ك 


(سهامی خاص) 


ET 
استقبال بانوان از این جشنواره‎ 
به قدری است که به همان تعدادی‎ 
که به تالار راه خواهند یافت؛ در‎ 
بیرون از تالار خواهند ماند و‎ 
حسرت دیدن و شنیدن سازوآواز‎ 
بانوان را به دل خواهند داشت.‎ 
این گزارش حاکی‎ 
برنامه‌های جشنواره موسیقی گل‎ 
پاس» هر روز در دو نوبت ساعت‎ 
اجرا می شود که امروز در‎ . ۲۰ ۷ 

نخستین روز گروه 0 

سرپرستی و خوانندگی پرک دځ ۰ 
و گروه آواز به سرپرستی نسرین 
ناصحی و خوانندگی شهلا میلانی و 

نسرین ناصحیی اجرای برنامه خواهند 
کرد. گروههای «هم آوا) به سرپرستی 
سپیده فخاریان» و اپریشاد) و به 


ی 


رشهااز بزرگترین خاموشی تاريخ در امریکاو کانادا 


وی تصریح کرد علت اصلی 
این دستگیری‌ها دزدی های پیایی 
و غارت مغازه‌ها بوده است. 
لئو جانوو سخنگوی پلیس نیز 
اعلام کرد در اوتاوا تنها دو نفر 
و 
وی از سیزده مورد اشوب در 
نظم عمومی» سه مورد دزدی و ده 
حادئه خودرو خبر داد که در جریان 
آن‌ها لادی ر رشم د 
ماجرای قطع برق در 
نیو یو رک یک کته داشت 
مایکل بلو مرگ شهردار 
نیویورک گفت یت رت 
گسترده در بخش شمال شرقی 
آمریکا و انتاریو در کانادا یک نفر 
این ی E‏ 
نیز بشدت زخمی شد. 
این مقام امریکایی با اعلام 
این مطلب گفت تنها قربانی قطم 
برق» فردی بود که بر اثر سکته قلبی 
در خلال قطع جریان برق جان 
خود را از دست داد و مامور 
اتش نشانی نیز هنگام تلاش برای 
اطفای حریق بشدت زخمی شد. 
بلومبرگ خاطر نشان کرد 
ماموران اتش نشانی نیویورک روز 
پنج شنبه به ۰ درخواست کمک 
برای لجات افرادی که سر گردان 


شده بودند یا بخاطر قطع برق با 
مشکلاتی مواجه شده بو دید 


در روز یکشنبه» گروه «رخساره» به 
سرپرستی بهاره منصوری» گروه 
(ار کیده) به سرپرستی ار کبده 
حاجی وندی در روز دوشنبه» گروه 
(چهل دف) به سرپرستی فریده رستم 
زاده» گروه «دیان» به سرپرستی شعله 
کردنژاد. در روز سه شنبه» گروه 
(کلاسیک» به سرپرستی فریبا اسدی» 
گروه «یاران» به سرپرستی افلیاپرتو در 
روز چهارشنبه» «ارکستر مجلسی 
تذرو به سرپرستی سرور زره گر و 
گروه «لاله» به سرپرستی ای تک 
مطمئن در روز پنجشنبه برنامه های 
ویژه خود راروی صحنه تالار وحدت 
اجرا خواهند کرد. گفتتی است که آیبن 
پایانی پنجمین جشنواره موسیقی گل 
باس عصر روز جمعه این هفته بر گزار 
خواهد شد و به برگزیدگان ان 
جوائزی اهدا می شود. 


رسیدگی کردند. 

لھ ر کر وا 
انگلیسی ها را هم نگران کرد 

قطعی ناگهانی برق در شش 
ایالت آمریکا سبب شده است تا 
انگلیسی ها نیز نسبت به آینده 
شبکه الکتریسیته خود نگران شوند. 

مشاور امور انرژی دولت 
انگلیس پیش بینی کرد احتمالا 
اوایل زمستان آینده این کشور نیز 
همانند امریکا دچار مشکل قطعی 
برق شود. 

پروفسور «ایان فل» علت این 
ا 
شبکه برق انگلیس توسط شرکتی 
دانسته است که قسمتی از شبکه 
برق آمریکا را که قطع شد. اداره 
ر 

وی فرسودگی شبکه‌های 
برق انگلیس را علت دیگر پیش 
بینی بدبینانه خود عنوان کرد. 

فل گفت که شرکتهای 
اداره کننده شبکه برق در یر 
به علت پایین بودن نرخ الکتریسیته 
فادر به تعمیر و به روز کردن 
شبکه های تحت اداره خود نبوده 
و این شبکه ها فرسوده شده اند. 

به گفته وی شرکتهای برق 
رسانی در انگلیس به علت پایین 
بودن قیمت برف در استانه 


زب کت کی E‏ 


ور 


شرکت توزیع نیروی برق جنوب شرق تهران 
در نظر دارد ۳۰ دستگاه تابلوهای ۲۰۷ مورد نیاز پروژه اتوماسیون 
پست‌های توزیع خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی از 
ای رای 

داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از 
تاریخ نشر آگهی به مدت "روز کاری در ساعات اداری با واریز مبلغ 
0۰/۰۰ ريال به حساب جاری شماره ۳۹۵/۵ بانک ملت شعبه میدان شهدا 
و ارائه فیش واریزی به امور تدارکات و انبارهای این شرکت واقع در 


میدان شهدا. اول خیابان پیروزی - طبقه دوم 
شرکت توزیع نیروی برق جنوب شرق تهران, | 


۳ 


- اتاق ۲۲۱ مراجعه نمایند. 


شا سب تعالی . . 0۳0٠0‏ بل 


اطلا عفه 


احتراما بدینوسیله به اطلاع متقاضیان مجوز احداث کشتارگاه 
صنعتی طیور در سراسر کشور از جمله استان تهران که با ارائه 
درخواست در ادارات کل دامپزشکی استانهاء پرونده تشکیل 
داده‌اند و مراحل مقدماتی اخذ مجوز را به پایان رسانده اند. 
می‌رساند جهت انجام مراحل بعدی از جمله معرفی زمین و بقیه 
از افراد حقیقی و حقوقی متقاضی احداث کشتارگاه صنعتی 
طیور دعوت می شود که با ارائه درخواست دریافت مجوز 


نسیت به 


آگهی مناقصه شر کت ساییا 


تشکیل پرونده. اقدام نمایند. 
روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور 
۳ 


اج 
اتات ۳ 9 
9 مهم مه ۰ 
ينجر فرصت ها را نبندیم (۲) 
غلامرضا عسکری 
اینگونه است که آمریکا پس از تجربه ناموفق اتکا به 
ظرفیت های آزمایش نشده نظامیان در اداره عراق پس از جنگ» 
بحتابین العللی شدن وطیقه بارساژی عراق: رآ به میالم کفند 
و با مطالعه روی ضرورت‌ها و فرصت هاء تلاشی تازه را برای 
جذب مشارکت بین المللی در عراق اغاز می کند. برای «بوش» 
که از یکسو نگران شریک شدن در قدرت آینده عراق با کشورهای 
ارویایی است. یعنی متحدینی که او را در مرحله نبرد تنها گذاشتند 
و از سوی دیگر نفوذ لازم را برای ایجاد ساختارهای بنیادی, در 
جامعه مذهبی و قوم گرای عراق ندارد و همین امر موجب 
نیازمندی او به گشودن پای کشورهای ذینفوذ منطقه به تحولات 
عراق می شود. کارها به آسانی صورت نخواهد پذیرفت. 
اما عوامل یاد شده سبب متوقف شدن کاخ سفید در این مرحله 
نشده است. حکومت امریکایی عراق با گشودن ۱۸دفتر در سراسر 
کشور برقراری ارتباط با مردم را اغاز کرده و ساختارهای فعالیت 
فا کر رات مر راو هه در 
سوق داده است. مسلما اتخاذ چنین روش هایی» قبل از هرانگیزه 
دیگری, بر اهمیت برقراری و حفظ امنیت در عراق تا کید می کند. 
حضور سازمان ملل در برنامه بازسازی عراق که بارها از سوی 
کشورهای مختلف به عنوان شرطی برای سرمایه گذاری در عراق 
مطرح شده» در حقیفت واکنشی است به فقدان اف در این 
کشور و ضعف آشکار آمریکا در تحقق این فاکتور اساسی برای 
شروع روند بازسازی. این شرایطی است که مسلماً سود هیچیک 
ا 0 ي 


و منطقه‌ای گرفته و همسایگان عراق) تامین نمی کند. حتی اگر این 
عدم امنیت و طولانی شدن بحران» سبب شود که آمریکا وادار به 
پذیرش حضور دیگران در صحنه تحولات عراق گردد. 
در چنین شرایطی است که مجموعه‌ای از کشورهاء با حجمی 
ره وان وی ان رم نار را 
منافع توامان اقتصادی .سیاسی» خود را برای ایفای نقش در صحنه 


تحولات کشور در حال گذار عراق آماده می کنند و در اد ین میان» طبیعی 
است که ایفای حساسترین ی ها برعهده همسایگان عراق باشد. 

در این شرایط شکننده و بی ثبات و در فضایی که احتمال 
بروز هرگونه تغییری در فواصل زمانی کوتاه در ان متصور است» 
برای همسایگان عراق» یافتن مسیری مطمئن به سوی ایرانی 
مشخحص هن دسترسی» کاری بی دشوار, اما شدنی است. 

همسایگان عراق در درجه نخست باید با واقعیات موجود. 
همانگونه که هست کنار بيایند و بدانند که این همگرایی با محیط 
جدید روابط جهانی» صرفاً پیشنیاز حضور در عرصه تعاملات عراق 
نیست. تغییر چشم اندازهای استراتژیک جهانی به منطقه, تنها شامل 
حال عراق نشده, بلکه تمامی کشورهایی که در این سوی گیتی به 
حیات خویش ادامه می دهند. به نوعی مشمول این د گر گونی شده‌اند. 
به عنوان مثال اگر اردع رابه شبکه جهانی تولید انرژی 
در نظر بگیریم» خواهیم دید که چگونه به یکباره» حوزه‌های نفتی 
اسیای میانه دستخوش بحران سرمایه گذاری خارجی می شوند و از 
مرکز توجه بازار جهانی نفت» به رده‌های پایین تر سقوط می کنتان: 

مله درا ین اتمسفر در شرایطی که آمریکا با حضور نظامی 
در منطقه, دیگر نیازی به سخن گفتن از طریق واسطه‌های گوناگون 
ندارد» تلاش برای کسب جایگاه شایسته از طریق رقابت نظامی. 
یا گرفتن امتیاز با دامن زدن به بحران‌های منطقه ای» تنها اتلاف 
وقت به نظر می رسد. واقعیتی که روسیه پیش از هرکشور دیگری 
در منطقه به ال رسیده است. 


ادامه دارد 


هواپیمای تهران .کوالالامپور به علت نقص نی 
در فرودگاه بمبئی فرود امد 
کوالالامپور.خبرگزاری جمهوری اسلامی: 


یک منبع مطلع به خبرنگار ایرنا گفت که هواپیمای تهران .کوالالامپور 
که طبق معمول می بایست ساعت ۲۲ جمعه شب به وقت محلی (۱۸۲۳۰ 
به وقت ایران) در فرودگاه بين المللی کوالالامپور به زمین بنشیند به 
علت نقص فنی در فرودگاه بمبئی در هند فرود آمد. 

این منبع که نخواست نامش فاش شود افزود: یک هواپیمای 
دیگر برای جابجایی مسافران از تهران به بمبئی رفته است تا مسافرین 
این هواپیما را به کوالا لامپور منتقل کند و این پرواز قرار است در 
ساعت ۷و ۲۰ دقیقه به وقت محلی (۱۳به وقت تهران) در فرودگاه 


بین المللی کوالالامپور فرود آید. 


|" آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت | 
مهندسین مشاور نقش جهان - پارس (سهامی خاص) 
تبت شده به شماره ۷۱۱۱۹ 
احتراما بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی به 
طورفوق العاده شرکت که در ساعت ۱۱ صبح روز دوشنبه مورخ ۸۲/۲/۱۰ در محل دفتر مرکزی شرکت واقع 
در تهران. خیابان شیراز جنوبی. خیابان گرمسار شرقی, پلاک ۱4 تشکیل می‌شود. حضور به هم رسانند. 
دستو جلسه: - انتخاب هیئت مدیره. ۲- سیاست گذاری در خصوص اداره شرکت. 


اب با احترام - هیئت مدیره 


TT ah 


ار ا یبد 
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سازمان آب منطقه ای فارس 

بوشهر. کهگیلویه و بویراحمد 
سازمان آب منطقه‌ای فارس. بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد 
در نظر دارد تعداد ٤٥‏ دستگاه خودروهای سبک و سنگین مازاد 
بر احتیاج خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا 
از کلیه علاقه مندان به شرکت در مزایده دعوت به عمل می‌آید. 
جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم بازدید و اسناد 
مزایده حداکثر ظرف مدت ١‏ روز ایام کاری پس از درج آگهی 
به امور بازرگانی سازمان واقع در خیابان ارم ساختمان شماره 
تک مارا رصاعم 
- مدت زمان تحویل اسناد و بازدید از ۸۲/۵/۲۰ تا ۸۲/۱/۱ 

- آخرین روز دریافت پیشنهاد قیمت ۸۲/۰/۱۷ 

امور بازرگانی سازمان آب منطقه ای 
فارس. بوشهر. کهکیلویه و بویراحمد 


۹ 


٣ 


شر کت ساییا در نظر دارد به منظور حمل و انتقال خودروهای تجاری خود از محل 
اداره تحویل (مستقر در جاده مخصوص کرج ‏ کیلومتر ۱5) به نمایندگی‌های مستقر در 
شهرستانها. اقدام به انتخاب پیمانکار و یا پیمانکاران واجد شرایطی که در این زمینه دارای 
فعالیت معتبر و مستمرباشند نماید. لذا کلیه پیمانکاران و شرکت‌های ایرانی و یا مشارکتی 


ایرانی و خارجی ( با حداقل سهم ٥١‏ برای طرف ایرانی) می‌توانند جهت دریافت اسناد 
و مدارک مناقصه همه روزه از ساعت ۱ الی ۱ حداکثر تا پنج روز پس از نشر آگهی با 
در دست داشتن معرفینامه به واحد تدارکات داخلی سایپا اداره پیگیری و پشتیبانی خرید 


واقع در کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص کرج مراجعه نمایند. 
روابط عمومی گروه خودروسازی سایپا , 


اطزایات 


تهران تخیر رار 
جمهوری اسلامی: 


امام برازندگیهای دناد TT‏ آنکه علاوه بر فقه و 
اصول در فلسفه و عرفان هم صاحب نظر بودند. 

در حراست از مرزهای دین غیرت می ورزیدند و با کسانی که 
بر ضد اسلام و حوزه‌های دینی اقدامی می کردند غیورانه برخورد 
ی و مردم را می شناختند و در برابر حق بسیار 


آیت له العظمی سیدعبدالکريم موسوی اردبیلی 


شهید ایزدپناه یکی از شاگردان مکتب علوی و شیعیان پاکباز 
امیرالمو منین علیه السلام بود که در کسوت سبز پاسداری با اقتدا 
به مولای خویش, علی وار به یاری دستهای پینه بسته روستاییان 
شهرستان کناباد عازم روستامی شد و به همراه خودش برای مردم 
روستا که از امکانات برق و یخچال برخوردار نبودند. مقداری یخ 
می برد و در بین اهالی توزیع می کرد. 
تابستان سال ۱۲۳۶۰ شمسی با ماه مبارک رمضان مصادف 
کک ۱ 
کربلا فرو می نشاندند. او در رساندن آب سرد و خنک به لبان تشنه 
و سوخته روستاییان بسیار جدی بود و خطرات ناشی از تردد مکرر 
روزانه با موتوسیکلت در مسیر شهر و روستایشان رادر راه خدمت 
به همنوعان با جان پذیرا بود. در یکی از شبها درحالی که از شهر 
عازم روستا بود از موتور پرت شده. مجروح شد ولی از رفت و امد 
اسب دبای و کشته نشدی! کیت خوت است انسان دز جه 
کشته شودنه در تصادف! 
راوی: پدر شهید ایزدپناه .روستای برجوک 
ارسالی سید محمد طالبیان 


300 er 


لازانیا تک ماکارون با وزن جدید "۳ 


(حوانان و 
انتظارات» با همکاری استانداری 
و فرمانداری تهران. سازمان ملی 
نان اسان تفر ان و شهر دای 
منطقه هفت به مناسبت روز 


جوان و روز زن با محوریت 
بحث جوانان و زن برگزار شد. 

رضوان نیری. مشاور امور 
بانوان و دبیر کار گروه زنان و 
جو ان استانداری تهران در این 
بخواهیم برداشت‌هایمان را از 
ایرادهای جوانان مطرح کنیم, 
با ماه را با 
جوانان را از یکدیگر تفکیک 
کر 

(رضوان نیری» گفت: برای 
بررسی اساسی مسائل جوانان» 
باید به نکاتی چون نداشتن 
هویت ثابت توجه کرد که نه تنها 
در کشور ما بلکه مساله‌ ای 
جهانی است که با تغییرات 
اجتماعی و اقتصادی هویت افراد 
متاثر از ان می شود زیرا بخش 
عمده‌ای از هویت انسان‌ها را 


مدی ر کل امور اجتماعی 
وزارت کشور نیز در این دا 
گفت: جامعه جوان بايد خود را 
شریک اجتماعی نظام و دولت 
بداند.«اکیر نعمتی» افزود: 
مشارکت در گذشته به این معنا 
بود که مردم یک سویه و به 
درخواست مسئولین و کسانی 
که در حوزه قدرت قرار دارند به 
صحنه بیایند و با آنها همکاری 
کنند. در حالی که این حق مردم 
است که شریک اجتماعی دولت 

معاون اجتماعی نیروی 


رئیس سازمان ملی جوانان استان تهران در همایش «جوانان و انتظارات» اعلام کرد: 


۰ مبلیون ربال بودجه برای طرح‌های ویژه تسکل‌های غیردولمی جوانان اخصاص باثنه اسن 


اتتطامی تهران دزرگک نیو دو این 
همایش در خحصوص نش 
جوانان و مشارکت انها در 
ڌو سعه» خاطرنشان کو 
مدیریت های دنیاء برنامه های 
خود را بر مبنای مشارکتی که 
بتواند در زمینه های مختلف 
نقش های عناصر جامعه را 
تعریف کند» طراحی می کند. 

معاون نیروی انتظامی تهران 
بزرگ» افزود: در جامعه جوان؛ 
قوی ترین و فعال ترین عناصر 
حوانان هستند که بايد در رابطه 
با نقش و توانمندی‌های انها 
تئوری هایی را که در جامعه 
تعریف شده ترسیم کنیم تا بتوان 
به نحو مطلوب از ان استفاده 
کر 

رئیس سازمان ملی جوانان 
ِ تهران نیز در این , همایش» 
فراغت جوانان را از مهمترین 
دغدغه های این سازمان خواند. 

«عبدالله مشایی» برنامه 
ریزی در خصوص اوفات 
فراغت را نیازمند برنامه جحدی 
دانست و گفت: نمی توان جلوی 
روند حرکت اجتماعی را گرفت 
و تنها کاری که می توان انجام 
داد. برنامه بخشی به روند 
اجتماعی و ایجاد شرایط برای 
رسیدن به هدفهای مطلوب 
است.وی افزود: پیش بینی 
سازمان ملی جوانان برای اوقات 
فراغت در سال جاری برای هر 
تشکل عير دو یں تحصیص 
بودجه‌ای تامرز ۱ میلیون ریال 
است که علاوه بر این نزدیک به 
۰میلیون ریال برای طرح های 
ویژه» بودجه در نظر گرفته شده 


اس 


مسئول فعالیت گردشگری عراق اعلام کرد: 
سفر قانونی زائران ایرانی برای زیارت عتبات 
عالیات بزودی از سرگرفته می‌شود 


ایلام .خب ر گزاری جمهوری 
اسلامی: 

قحطان عزاوی مسئول 
فعالیت گردشگری عراق اعلام 
کرد: سفر قانونی زاثران ایرانی و 
غیرایرانی به عراق برای زیارت 
عتبات عالیات بزودی با ظرفیت 
روزانه سه‌هزار زایر از سر گرفته 
ی 

تلویزیون اطلاع رسانی 
عراق جمعه شب به نقل از 
«قحطان عزاوی» افزود: قبل از 
جنگ روزانه ۱۵۰۰ زایر عتبات 


عالیات وارد عراق می شدند اما 


در شرایط فعلی آمادگی پذیرش 
سه هزار زایر ایرانی وجود دارد. 
قحطان عزاوی گفت: در 


آینده‌ای نزدیک زائران ایرانی 


ٹوا زیارت مر قد أئمه در 
«بغداد» سامراء کربلا و نجف» بار 
دیگر به عراق سفر می کنند. 

بسیاری از کسانی که قصد 
سفر زیارتی به عراق را دارند با 
این استدلال که هنوز این کشور 
ا انا وا 


تاکید امام جمعه موقت تهران 
بر حفظ آرامش در خانواده 


تهران 
اسلامی 


کنوانسیون منع تبعیض عليه زنان در 


د که تا تنل گا 5 


وی در اجتماع نمازگزاران تهرانی 
در اکا تهران» کفت: مفاد | ۱ 
تبعیض عليه زنان ا 
دارد که مشروط ردان 1 را د 


کنوانسیون منع 
کلماتی 
0 خطه اول نماز 


. خبرگزاری جمهوری | 


آیت الله «محمد امامی کاشانی»» 
امام جمعه موقت تهران در خطبه دوم 


ملٿ» دائست. 


ی معنی می کند. 


آیت الله امامی کاشانی در خطبه نخست نماز جمعه این هفته 
تهران در خصوص ارامش در زندگی و روابط حسنه میان زن و شوهر 


سخنانی بیان جر 


۵ سخنران پیش از خطبه ها 


e TT فرهنگی‎ 


اطلاعیه کمیسیون اسرابه مناسبت سالروز 
بازگشت غرورآفرین آزادگان 


سر وس احتما کی : 
کمیسیونهای اسرا با صدور 
اطلاعبه ای سالروز مبارک 
بازگشت غرورآفرین 
سرافرازرابه محضر مبارک رهبر 
عظیم الشان انقلاب و فرماندهی 
معظم کل قواء آحاد ملت شریف 
ایران و همچنین پرسنل جان 
برکف یروهای مسلح تبریک و 
e‏ ا افلج ابیت * 
اینان مردانی بو دند که سان 
شیران میدان نبرد خواب را بر 
چشم وان حرام رواو 
لحظه ای از بای ننشستند و این 
چنین به خواست پروردگار یکتا 
تلخی دوران دشوار اسارتشان با 
شیرینی پیروزی و سربلندیشان 


آزادگان 


توامان شد.در بخشی ذیکر از این 
اطلاعبه امد است: بدون شک 
باز گشت پیروزمندانه آزادگان 
سرافراز کشورمان فرصت بسیار 
مغتنمی برای نسل جوان کشور 
فراهم کرده است تا از این 
گنجینه پربار آنچنان که رهبر 
انقلاب بارها فر موده اند 
برای تقویت ایمان و مقاومت و 
امید بهره گیرند. 
کمیسیون اسرا در پایان این 
ا تاک وو اسو ا 
که فرزندان ازاده این مرزوبوم و 
خانواده‌های صبور و مقاومشان 
در منظر نسل های اتف موه 
صبر و مقاومت و ایثار گردند و 
زمزمه پایمردی و شهامتشان در 
تاریخ پرافتخار سرزمینمان هماره 


طنین افکن باشد. 


فرات برثر مسابقات فرآن دومین دوره جشنواره بزرگ 
جوانان کانونهای فرهنگی .هنری مساجد معرفی شد 


سرویس اجتماعی: در ادامه 
در ار ی اة سا بقات 
دومین دوره حشنواره نز وک 
جوانان کانونهای فرهنگی هنری 
مساخل, تفر ت برتر وشته‌های 
مختلف قرانی در بخحش 
خواهران استان تهران معرفی 
شدند.به گزارش روابط عمومی 
ستاد عالی کانونهای مساجد 


زنب در مکار و ریحانه 


اسخانات ناتان دورد ای 


حاجی زاده از تهران به ترتیب 
دررشته های قرائت. اذان و 
ترتیل» همچنین خانم زهرا فلاح 
از اسلامشهر در رشته حفظ حائز 
رتبه‌های برتر شدند. 

ست 
برگزیده پس از رقابت در مرحله 
منطقه‌ای که از ۱۲ ت۱۴ شهر پور 
ماه در شهر مقدس قم برگزار 
می شود به مرحله کشوری راه 
خواهند یافت. 


تفرات 


فلت انب تام تا ۲:۸ مر دادعا 
ا 


e سا‎ 


5 9 ید 
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| ا و کی کک "۱۳۳ ۳۳| < 
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ر 


تعداد محدودی مینی بوس بنز سقف بلند 1 صفر 
کیلومتر به صورت نفد 9 اقساط واگذار می گردد. 
علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با تلفن 
1 تماس حاصل قرمایند. 


صنایع ت 


€ ا وى 


1( به ابعاد 
۵ سانتی متر با چاپ دورنگ از طریق مناقصه عمومی 
خریداری نماید. لذا از کلیه تولیدکنندگان دعوت به عمل می آید 
پیشنهادات خود را مطابق شرایط ذیل حداکثر به مدت دو هفته از 
تاریخ درج آگهی. در پاکت دربسته به صندوق مناقصات این 
صنعت واقع در دفتر فروش تهران به آدرس میدان نوبنیاد - 
ساختمان صنام تحویل نموده و رسید دریافت نمایند در صورت 


تفا یت کیت اعات و 


بیشتر با شماره تلفن‌های ۳۱۳۰۷۱۹ - 


۲ و فاکس ۸۰۳۲۷۹ u‏ تجارت و اموریین‌الملل - 
تدارکات داخلی تماس حاصل فرمایند. 


شرایط: 


۱- قیمت براساس تحویل درب این صنایع به آدرس تهران 
کیلومتر ۵ جاده خاوران - بعداز مامازند - صنایع شیمیایی 


پارچین تنظیم گردد. 


۲ در صورت اعمال عوارض قانونی. ذکر گردد. 
۳- این صنایع در قبول یا رد یک یاتمام پيشنهادات رسیده مختار می‌باشد. 
۴- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود. 


صنایع شیمیایی پارچین 


شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان در اجرای تصویب‌نامه شماره ۱۳۰۰۷ ت 
۱ هھ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۹ هیات محترم وزیران, از کلیه پیمانکاران دارای گواهینامه 


به عمل می آورد: 


۱- عنوان طرح: طرح شبکه توزیع آب شرب شهر زاهدان. 


۲- عنوان پروژه: فاز نهم اجرایی 


۳-موضوع پروژه: لوله‌گذاری با لوله پلی اتیلن به اقطار ۷۵ تا ۲۰۰ میلی‌متر و به طول تقریبی 1۷ کیلومتر 


۴- محل اجرای پروژه: شهر زاهدان 


۵- کارفرما: شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان 


۶- مهندسین مشاور: مهندسین مشاور بندآب 


۷-مبلغ بر آورد هزینه اجرای کار: 4٩۱۰‏ میلیون ريال 


۸- رشته و رتبه مورد نیاز پیمانکار برای این کار: رشته آب. پایه‌های... (حداقل رتبه ۳ تاسیسات شهری) 


-٩‏ اسناد ارزیابی توان اجرای کار از تاریخ ۱۳۸۲/۰۵/۲۵ تا ۱۳۸۲/۰۳/۱ در ساعات اداری به فروش می رسد. 


۰- نشانی محل دریافت اسناد: زهدان. خیابان خیام: دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب سیستان و 


بلوچستان. تلفن ۰۵6۱-۲6۲۲۸۷۶ 


و تهران: میدان هفت تیر. خیابان بهار شیراز. روبروی مدرسه غیرانتفاعی ندای مهدی. 
پلاک ۱۱۲. دفتر نمایندگی شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان. تلفن ۰۲۱۲-۷۵۲۸۲۷۱ 
۱- مهلت تکمیل و تحویل اسناد ارزیایی: حداکثر تا تاریخ ۱۳۸۲/۳/۷۰ می‌باشد. 

۲- نشانی محل تحویل اسناد تکمیل شده: زاهدان. خیابان خیام. شرکت آب و فاضلاب سیستان وبلوچستان 


و تهرن. میدان هفت‌تیر. خیابان بهارشیران. روبروی مدرسه غیرانتفاعی ندای مهدی. پلاک ٩۱۲‏ 
دفتر نمایندگی شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان. 

متقاضیان جهت تهیه اسناد ارزیابی توان اجرای کار با در دست داشتن معرفی‌نامه رسمی و فیش واریزی 
به مبلغ ۰ ریال به شماره حساب ۲۰۰۰ نزد بانک ملت شعبه دانشگاه زاهدان به نشانی محل دریافت اسناد 


شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان 


e 
جمهوری اسلامی: رئیس‎ 
مجلس شورای اسلامی از‎ 
تشکل های غیردولتی جوانان‎ 
خواست که در عرصه سیاسی‎ 
فعالیت کنند. ولی وارد‎ 
جناح بندی‌های سیاسی نشوند.‎ 
«مهدی کروبی» که در ر‎ 
پایانی «نخستین کنگره ملی‎ 
تشکل های غیردولتی جوانان»‎ 
ی کف افز و د:‎ 
تشکل های غیردولتی می توانند‎ 
در عر صه سیاسی فعالیت کنند و‎ 
ضمن داشتن انديشه و بینش‎ 
سیاسی ستفل, عاملی, برای‎ 
کوهای سای ات‎ 
وی در ج نمایندگان‎ 
بیش از هزار تشکل غیردولتی‎ 
جوانان تاکید کرد: در صورتی که‎ 
تشکل های غیردولتی عاملی‎ 
us 
استقلال و هویت خود را از‎ 
دست فی دهند.‎ 


‌‌ 


رئیس مجلس شورای 
اسلامی تاکید کرد: همه نهادها و 
سازمانهای دولتی موظف هستند 
که از تشکل های غیردولتی به 
حجت الا سلام کر وچ 


شنبه۲۵ مرداد ۱۷-۱۳۸۲ جمادی الثانی ۱۶۰۱۴۲۴ اگوست ۲۰۰۳ -شماره۲۲۸۴۶ ۱ 
در مراسم پایانی نخستین کنگره ملی تشکل‌های غیردولتی جوانان 


رئس مجلس شورای اسلامی بر فرورت تسین جایگاه وافعی تشکل های غیرد ولنی جوانان تاکید کرد 


به کمک سازمان ملی جوانان و 
تشکل های غير دولتی که در 
زمینه جوانان فعالیت می کنند. 
لایحه‌ای را در جهت تبیین 
جایگاه وافعی تشکل های 
غیردولتی تنظیم و برای تصویب 
ارسال کند. 

وی و عده که که در 
صورت تبیین این لا بحه 1 
مجلس شورای اسلامی تا پایان 
خردادماه ال اینده ان رااز 
تصویب بگذراند. 

حجت الا سلام کروی 
افزود: مجلس شورای اسلامی 
همچنین اما کی دارد که در 
صورت تبیین ار ین لایحه ونعیین 
بودجه‌های لازم امکاناتی رادر 
برنامه چهارم توسعه اقتصادی و 
اجتماعی برای جوانان درنظر 

رئیس مجلس شورای 
اسلامی همچنین به مساله 
اکال جوانان, اشاره کرد و 
گفت: آمار و ارقام بودجه و 
تسهیلاتی که در زمینه اشتغال 
جوانان از سوی دولت و مجلس 
درنظر گرفته شده اهاسنت 
ده دور ه های قبل ر شد 
جشم‌کیری را تسا می دهند » 
اه نصا رده 


اسیت: 

وی ادامه داد: مساله اشتغال 
جوانان باید با رونق اقتصادی و 
سرمایه گذاری بیشتر در این 
زمینه رفع شود. 

رئیس مجلس در بخش 
دیگری از سخنان خود تاکید 
کات و نظام جمهوری 
اسلامی و مقام معظم رهبری 
نسبت به نیروی جوان توجه 
خاصی دارند و در صورتی که 
تفکرات نامطلوب و بینش های 
تنگ نظرانه نسبت به جوانان 
وجود داشته است. نباید آنها رابه 
حساب انقلاب نظام» بنیانگذار 
جمهوری اسلامی و یا بزرگان 
متقی گذاشت 

وی خاطرنشان کرد: تاریخ 
انقلاب اسلامی مملو از توجه به 
ا تحت زر 
خمینی (ره) نیز جوان گرا بودند و 
ستخیان امام در مورد جوانان 
بسیار زیاد است. 

۱ ححت الا سلام کروبی 
یاداور شد: نگاه امام خمینی (ره) 
به جوانان اصولی و مکتبی بود و 
به جوانان به عنوان ابزاری برای 
رسیدن به‌اهداف 
نمی کر دند. 

وی همچنین درابتدای 


ڌو حه 


سخنان خود بر توجه زناد دين 


آمریکادفاتر گروهکت تروریستی منافقین را تعطیل کرد 


تهران 


نیز تعطیل کرد. 


اعلامیه وزارت خارجه امریکا که به امضای «کالین 
پاول» در دفتر ثبت فدرال این کشور منتشر شدء 


۳ 


گروهک منافقین مدتی است در فهرست سیاه 

سازمانهای تروریستی واشنگتن قرار گرفته است 
ولی آمریکا و غرب با آنان با مماشات رفتار می کند. 

مقامهای وزارت خارجه آمریکا گفتند: اعلامیه 
روز جمعه به منظور مسدود کردن راههای قانونی 
و هموارکردن راه برای مقامهای آمریکایی باهدف 
تعطیلی دفاتر این گروه منتشر شد.این مقامها 
افزودند : مامورین ثبت از خزانه داری آمریکا 
اعلامیه های مذ کور رابه درب های دفاتراین گروه 
درساختمان مطبوعات ملی در واشنگتن که فقط 
چند ساختمان با کاخ سفید فاصله دارد. الصاق 


. خبر‌گزاری جمهوری اسلامی 

E ES‏ تتاثر ابرم 
فعالیت گروهک تروریستی منافقین راممنوع کرده 
وبا مسدود کردن دارایی های این گروه دفاتر انها را 


کر دید: 


ن اعلامیه » همچنین به افرادی که مظنون 
به همکاری با این گروه هستند. اخطار شد که ادامه 
فعالیت شان در حال حاضر غیرقانونی است. 


یکی از مقامهای آمریکایی گفت: ادامه هر گونه 


حمایت مادی از سازمان مجاهدین خلق (منافقین) 
یا استفاده از امکانات و دارایی های آن با اسامی 
دارایی‌هایی که به نفع ی تا 


امریکابه شمار می رود. 


بنابر این گزارش, در این اعلامیه «شورای ملی پلیس فرانسه نیز در ماه ژوئن به دفاتر این گروه 
مقاومت» که اسم مستعار (منافقین) است و همچنین در پاریس و حومه آن ور ردو لدع از 
دفتر نمایند گی این گروه در امریکاو تمامی دفاتر اعضای ان رادستگیر کرد. 
ال کر راشن دی وا نید شام فی ود پلیس فرانسه در این عملیات ۱۶۰ نفرازاعضای 


این گروه از جمله «مریم رجوی» همسر سوم 
سرکرده این گروه را دستگیر کرد. 

گروهک منافقین که توسط اتحادیه اروپا و 
ایران تشکیلاتی تروریستی معرفی شده‌اند بارها 
مسئولیت ترور دهها تن از مقامهای رسمی ایران و 
حتی انفجار بمب در معابر عمومی را بر عهده 
گرفته اند.این گروه که 
جبگرایانه و ایدئولوژی اسلامی دارد» پایگاههایش 
رااز ۱۷ سال پیش به سر کرد گی مسعود رجوی به 
عراق منتقل کرد که در این مدت دو شادوش صدام 
حسین حملاتی رادر خاک ایران سازماندهی کرد. 


برنامه ای التقاطی از عقاید 


اسلام به بیروی جوانی تا کید 
کرد و نقش موثر جوانان در 
عرصه های مختلف علمی 
پژوهشی. دفاع ا 
سازندگی و برنامه ریزی کشور 
راستو د. 

پیش از سخنان رئیس 
مجلس شورای اسلامی. بیانیه 
اااي سکن که 
تشکل‌های غیر دولتی جوانان 
قرائت شد. در این بیانیه 
تشکل های غیردولتی جوانان 
خحواستار تشکیل پارلمان 
تشکل های غیر دولتی جوانان و 
توجه بیشتر به تشکل های 
غیردولتی مربوط به دختران 

همچنین (رحیم عبادی) 
رئیس سازمان ملی جوانان در 
سخنانی کوتاه از شرکت 
سردو نمایند گان تشکل های 
غیردولتی درنخستین کنگره ملی 
تشکل های غیردولتی قدردانی 
ك 


گرامیداشت 


سیزدهمین سالگر د 
باز گن مه 
ازادگان سرافراز 
به میهن اسلامی 

سر و دس سياسی: ستاد 
رسیدگی به امور ازادگان با 
صدور بیانیه ای فرا رسیدن 
سیزدهمین سالگرد ا5 
ازادگان سرافراز به میهن 
E E‏ ِ 
آزادگان ِِ ور کار ۳ 
اقشار جامعه پرتوان و پویا در 
جهت ۳ کشور گامهای 
دراین همچین 

به کدی امریکای متجاوز 
به کشورهای منطقه 
دست اندازی نموده و ملیت و 
مذهب کشورهای اسلامی رابه 
خطر انداخته. ملل اسلامی و 
بالا خص فلت سس تا یر ال دا 
تکیه بر ارزشهای اسلامی و با 
پشتوانه فرهنگ غنی و اصیل 
رک 
مقابل تهاجم گسترده غرب» 


ایستادگی نموده و توطئه 
فرهنگی. سیأاسی اثتیت‌کبار. را 


ابا می‌دانید با شرابط موحود و به شکل فعلی (در صور تی که فرضا دیگر هیچ باقتی فر سوده نکر دد!| 
۰ سال طول خواهد کید که بافتهای فرسوده کنونی سهر تبهران نوسازی گردند؟ 


سل از 


پس بیایید تهران را به صورتی مفاوم ؛ سریع 
استاندارد از نو بیساز بیم . 


۱ داشت ی 
7 تال 8۲قصا" 

رویکردی دیکر به اشتغال ۲۰ 

مراحل اجرایی اعزام 

نیروی کار به خارج از کشور 
اول ساماندهی, تدارک» تجهیز و اعزام و مرحله دوم فراهم سازی 
زمینه های انعقاد قراردادها و تفاهم نامه های اعزام نیرو به 
کشورهای مورد نظر و حمایتهای لازم از نیروی کار اعزام شده 
را دربرمی گیرد. ۱ 
يا تفکر پیرامون اعزام نیروی کار اشاره شود. در رویکرد اول 
اعزام نیروی کار به جهت شرایط حادث شده و فشار اجتماعی 
. سیأاسی بیروی بیکار در کشور است که یکی از راهکارهای 
مناسب برای کاهش آن, اعزام بخشی از سرریزهای مازاد نیروی 
کار به خارج e‏ 
موجود قرار گرفته» نگاهی وسیعتر و پایدارتر به مقوله اعزام 
نیروی کار دارد. به گونه ای که اعزام نیروی کار به خارج از 
اجرایی مناسب می تواند جایگاه ویژه ای در بازار کار جهانی و 
تأثیری منت در اقتصاد و درامد ملی کشور داشته تاشن 
اغلب ى از کل نیروهای کارموجود در کشور با بیان ترکیب 
مشخص باشد چه تعداد نیروی کار در تخصص هاو مهارتهای 
مختلف و جود دارد. چه تعداد از انها مازاد بر نیاز داخلی است. 
چه تعداد متقاضی اعزاممی‌باشند وچ تعداد در چه مهارتها و 
و تحلیل آمارهای رو ت رسمی سس ضرورتی 
شتا که وزارت کار و امور اجتماعی با همکاری سار 


وزارتخانه‌های مرتبط انجام خواهد داد. در مقابل ضروری است 
شناسنامه بازار کار کشورها با همکاری همه عوامل ذیربط به 
تطابق عرضه و تقاضا را انجام داد و برنامه ریزیهای اولیه را براین 
اساس پیش برد. مراکز کاریابی دایر شده به دلایلی چند 
رای اند ا .با ارات فرق شوش وزارت کار و مور 
کا ی ای و و ر ت رقم کا 
مو جود و فعال‌ سازی مراکز فعلی» تقویت و توسعه مراکز کاریابی 
و مشاوره شغلی بویژه مراکز کاریابی مرتبط با اعزام نیروی کار 
به خارج رادر دستور کار خود دارد. 

تحهیز نیروی کار متفاضی 

برای برخورداری نیروی کار ایرانی از توانمندیهای مناسب» 
به گونه ای که بتواند با نیروی کار سایر کشورهای اعزام کننده 
نیروی کار از جهت تخصصی و مهارتی رقابت کند. اموزشهای 
فنی و مهارتی مطابق با استانداردهای بین المللی ضرورت دارد. 
برای نیل به این هدف» وزارت کار علاوه بر فعال سازی مراکز 
آموزش فنی و حرفه ای» بخش خصوصی و صنایع مرتبط را 
هم به کمک می گیرد تا بتواند نیروی کاری کار آمد عرضه کند. 
با توجه به امکان ارائه آموزشهای لازم مربوط به برحی حرفه‌ها 
در داخحل کشور بهره گیری از استادکاران حارجی. تربیت مربیان 
CT oT‏ ِ 
کاو اس د ورا اا ای ا ی وا 
مراکز کاریابی و مؤسسات مجاز بعمل می اید» بنظر می رسد که 
اغلب نیروهای متقاضی با گذراندن دوره های کوتاه مدت 
مهارتی از توانمندی لازم برای اعزام برخوردار شوند. 


E 
«25 
شرکت سهامی‌صنایع شیر ایران‎ 
برنامه ریزی برای رشد سرانه مصرف شیر‎ 


ك 4 4 e<‏ 
اگھی مداقصه عمو می 
شرکت سهامی صنایع شیر ایران در نظر دارد خرید ۲۰۰ تن نوار 
پلی استایرن ماست آرسیل مورد نیاز کارخانه شیر پاستوریزه پگاه 
ری ارط اھا ا کے عیری افا نهد ,خیم عم 
در مناقصه می توانند همه روزه به استثنای روزهای تعطیل جهت 
دریافت برگ شرایط شرکت در مناقصه و همچنین کسب اطلاع 
بیشتر به آدرس تهران خیابان ولیعصر بالاتر از خیابان میرداماد . 
خیابان قبادیان - شماره ۰۷ مراجعه و پيشنهادات خود را در 
پاکت‌های لاک و مهر شده حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 
مورخ ۸۲/0/۳ به دبیرخانه این شرکت و يأ در روز پنج شنبه مورخ 

۲ به دبیرخانه آن کارخانه تسلیم و رسید دریافت نمایند. 


معاون بازرگانی 
شرکت سهامی صنایع شیر ایران (پگاه) 


۲ مالف 


شرکت مخابرات استان تهران 
اداره کل مخابرات شهرستانهای استان تهران 


آگهی تجدید مناقصه 
شماره ۳۴۳۷ (ش ت /۸۲) 


اداره کل مخابرات شهرستانهای استان تهران در نظر دارد اجرای عملیات 
طرح و توسعه شبکه کابل مراکز قوچحصار + قمصر + وهن آباد 
از توابع ادارات کهریزک + حسن آباد را بهپیمانکاران واجد شرایط 
(حقوقی) واگذار نماید. 

معرفینامه کا در ساعات اداری په دییر خانه اداره کل ډه نشانی: خیابان 
آیت ا... طالقانی - روبروی بیمارستان ۵۰۲ ارتش - طبقه سوم - اتاق ۳۰6 
مراجعه و پس از واریز مبلغ ۰.۰۰۰ ریال به حساب ٩۰۰۶۱‏ بانک ملی شعبه 
طالقانی و با ارائه رسید بانکی اسناد مناقصه را دریافت و با توجه به مفاد 
آن پيشنهاد قیمت خود را تنظیم و حداکثر تا ساعت ۱4:۳۰ روز یک شنبه 
۹ به نشانی فوق تسلیم نمایند. 

WWW.TCT.IR 


روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران 


۸۳ الف 


کرم رابانه ای به سایت اصلی مایکروسافت حمله ور شد 


0کارشناسان فناوری رایانه‌ای از احتمال 
حمله ویروس بلاستر به سایت اصلی 
شرکت مایکروسافت خبر می دهد. 

به گزارش شبکه تلویزیونی بی.بی.سی» 
پیش بینی می شود ویروس رایانه ای بلاستر 
که فعالیت رایانه‌های زیادی را در سراسر 
حهان مختل که است مایکروسافت» 
شرکت بزرگ نرم افزاری آمریکاء را هدف 
قرار دهد. 

0 در همین حال شر کت مایکر وسافت 
خودرابرای مقابله با حمله ویروس رایانه‌ای 
بلاستر آماده می کند. 

با حمله ویروس بلاستر در سایت های 
مایکر وسافت اطلاعات نادرست و غلط 
ظاهر خواهد شد. 

این ویروس همچنین عامل پیامی 
شخصی برای بیل کین است که در آن از 
او به علت خطاهای امنیتی مایکروسافت 
اداو ای ان 

در همین حال اعلام شد ویروس 
رابا ای جدیدی که از روز سه شنبه گذشته 
با استفاده از شبکه اینترنت شیوع بیدا کرد؛ 
تاکنون ۰ هزار رایانه را آلوده کرده است. 
ویروس قرار می گیرند 

Microsoft WindowsNT ۸۰ 

Terminal ServicesEdition 

Microsoft Windows ۰ 

Microsoft Windows XP 

Microsoft Windows Server / ۳ 

برپایه این گزارش» این ویروس 
رایانهای که از طریق شبکه جهانی اینترنت 
منتشر شده است ظاهرابیشترین خسارت را 


ده کاربران خانگی وارد کر ده ات ی 

ویروس اس بلست» (أئهاM588)‏ که 
SEL u‏ 
تاکنون بیش از ۱۸۸ هزار دستگاه را آلوده 
کرده است. بسیاری از مردم سعی کرده اند 
با پیاده کردن بسته های نرم افزاری رایانه ها 
و سیستم های خود را در مقابل این ویروس 
مصون کنند. این ویروس پس از الوده کردن 
می کند. 

این ویروس در اوج انتشار خود هر ۲۰ 
انيه یک رایانه را الوده کرده است. 
ویروس های آخیر» خود به خود منتقل 
می شود و رایانه های اسیب پذیر مجهز به 
ویندوز که به اینترنت متصل هستند را آلوده 
می کند. 
2 سیستم عامل ویندوز استفاده می کند و زمانی 
که بریک رایانه مسلط شد جستجو برای 
یافتن سایر رایانه ها در بخش کوچکی از 
شبکه که میزبان این رایانه است را اغاز و 
انها را الوده می کند. 

نقطه ضعفی که «ام اس بلست اران 
بهره برداری می کند تقریباً برای یک ماه 
شناخته شده بود وبسیاری از شرکت ها خود 
رابرای دفاع در مقابل هر ویروسی که فصد 
بهره برداری از ان داشته باشد اماده کرده اند. 

در نتیجه بسیاری سازمان ها پیش از 
حمله ویروس. رایانه های خود را مصون 

اما کاربران خانگی و شرکت های 


محافظت از دستگاه های خود هوشیاری 
(یادی ی جارس نمی ده وبه همین یبن 
سی س ا را متحمل شده اند. 
به گفته شرکت (سیمانتک»» که نرم افزار 
ضد ویروس تولید می کند. امریکا و بریتانیا 
بزرگترین قربانیان ویروس تازه هستند. 
شرکت سوفوز» که برنامه ضد ویروس 
تولید می کند گفت بسیاری از کاربران خانگی 
ممکن است اصلا متو جه تیلست اه 
هایشان آلوده شده است. این ویروس دستگاه 
را کند و کاربر را واداربه حاموش کردن ان 
ھی کت 
این شرکت گفت: بسیاری از مردم 
تصور می کنند این تنها یک عیب روزمره 
است و برای حل آن اقدام نمی کنند. 
البته موسسات بزرگ نیز به طور کامل 
از گزند ان در امان نبوده اند. از جمله اداره 
راهنمایی رانندگی ایالت مریلند در آمریکا 
مجبور شد دفاتر خود را پس از آلودگی به 


این ویروس ببندد. همچنین بانک مرکزی 


اتلانتاء دفاتر دولتی در هنگ کنگ و شرکت 
خودروسازی (بی ام و» اسیب دیده اند. 

بااین حال (ام اس بلست» هنوز به اندازه 
ویروس «اسلمر» (8۱2۳0۳67) که در ماه ژانویه 
منتشر شد و بعضی از عابربانک ها را از کار 
ات ا 

این ویروس رآ می توان با پیاده کردن 
بسته های نرم افزاری که به حل نقطه ضعف 
ویندوز کمک می کند و همچنین با اجرای 
برنامه ضد ویروس خنثی کرد. 

(ام اس بلست» برخلاف برخی از 
ویروس ها تنها با خاموش کردن رایانه پاک 
لمی‌شود. 


شنبه۲۵مرداد ۱۷-۱۳۸۲ جمادی الثانی ۱۶-۱۴۲۴ آگوست ۲۰۰۳-شماره۲۲۸۴۶ 


معاون هماهنگی و امور عمرانی وزارت کنشور: 
اهزار میلبارد ریال از عوارض وارداث کال 
به کشورء میان شهرداریها نوزیع می شود 


اهواز. خب رگزاری جمهوری اسلامی: 

معاون هماهنگی و امور عمرانی وزارت کشور گفت: امسال دو 
هزار میلیارد ریال از محل عوارض واردات کالا به کشور میان 
شهرداری‌ها توزیع می شود. 

محمد‌حسین مقیمی در نشستی با شهر داران و اعضای شوراهای 
اسلامی شهر و روستای خوزستان در اهواز افزود: ۷۰ درصد از این 
رقم به شهرداری شهرهاو ۲۰درصد به روستاها اختصاص می یابد. 

وی در تریح منابع مالی شهرداریها ادامه داد: براساس قانون 
امسال بخش دیگری از اعتبارات ی ل 
عوارض متمرکز (وجوهی که از محل عوارض سوخت. سیکار و 
شماره گذاری خودروها دریافت می شود) تامین می شود. 

به گفته وی. از محل این سه مورد عوارض امسال ۰ ۱۷۲ یلا3 
تومان به فعالیت شهرداری‌ها اختصاص می یابد که از این رقم ۱۵ 
درصد به هفت کلان شهر کشور و ۲۰ درصد به روستاهاو ۶۵ درصد 
بقیه نیز بین حدود یک هزار شهرداری کشور تفسیم می شود. 


۰ ۱ " + ۱ ۹ 3 ۰ 7 
وین جشنواره مومیقی مدلی زنان واحی ابرا ذردا آغازمیشول 
سرویس فرهنگی .۔هنری:اولین «جهارمحال بختیاری» «کرمانشاه)» 
جشنواره موسیقی محلی زنان ,کرمان)» (آذربایجان شرفی)» «یزد) 
نواحی ايران .ویژه بانوان .با حضور دلرستان». «ترکمن». «خراسان», 
بیش از ۶۶ نفر از بانوان نواحی در «کاشمر»» «گیلان». «گدایلی 


در منطقه ویزه اقتصادی پتروشیمی بندرامام 
«اوده» المان و «سازه» ایران مجتنمعء 
پتروشیمی پی وی سی را می سازند 


سرویس اقتصادی: شر کت 
ملی صنایع پتروشیمی ایران» 
قرارداد احدات طرح (حدید) 
مجتمع (۳۷) را در منطقه ویژه 
اقتصادی پتروشیمی بندر امام به 
شر کتهای «اوده» المان و سازه) 
ایران واگذار کرد. 

به گزارش روابط عمومی 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی» 
این قرارداد شامل خرید لبسانس» 
انجام مهند سی اصولی و 
تفصیلیء تدارک تجهیزات و 
ماشین الات. آموزش و ارائه 
خدمات در زمان صب 
ساختمان و راه‌اندازی است. 

براساس این گزارش 
شامل ۵۷۰ تن کلر که ۱۶۰ هزار 
تن ان په عنوان خوراک 
پتروشیمی های غدیر» خوزستان 


و کارون. ۲۱۰ هزار تن به عنوان 
خوراک ۲0/۷/0۷ وینیل کلراید 
منومر /اتیلن دی کلراید), ۳۰۰ 
هزار تن دی کلراید» ۶۲۳هزار تن 
رو کات ۱۱۳۳و مت 
۲ هزار تن آب ژاول به عنوان 
سرویس های جانبی مورد نیاز 
این مجتمع از پتروشیمی فجر 
اودر انواع ی 
کایل» اعاب ی و تظایر ان 
است.گفتنی است ارزش ای 
قرارداد ۴۵۸ میلیون يورو و مدت 
زمان اجرای طرح مذ کور حدود 
۶ ماه براورد لد افحت 


محور بندر عباس .حاجی آباد مسدود می شود 


نسخه کوچک نرم‌افزار ضد ویروس بلاستر در نیشایور طراحی شد 


. خبرگزاری 
جمهوری اسلامی: جوان 
نیشابوری مدعی شد موفق شده 
است نسخه کوچک از نرم افزار 
ضد ویروس بلاستر را که یک 
شاه ای یی 
دار دء تقنه کند: 


نیشابور 


ات برنامه درم افزاری 
راههای ورودی رایانه‌ها برای 
مقابله با نفوذ هکرها را مسدود 
می کند.مهندس «هاشم سکاکی» 
با تشریح نحوه نفوذ این ویروس 
به داخل رایانه‌هایی که دارای 
سدم عامل ایکس پی و یا 
«ان تی ۲۰۰۰) هستند» افزود: نحوه 
عمل این ویروس به گونه‌ای 
است که به هنگام نفوذ به رایانه 
کاربران اینترنت با اخطار رایانه 
را خاموش و تمام برنامه‌های 
موجود دران را از بین می بر د. 
رایانه ای» گفت: برنامه‌ای که 
برای مبارزه با این ویروس 


تدوین شد ه» در حال حاضر بر 


روی بسیاری از رایانه های 
شده است و نتیجه نشان داده که 
این رایانه‌ها از حمله این ویروس 
در امان مانده‌اند. 


قالب دوازده گر وه در دو بخش 
سازی و آوازی از فردا به مدت ۳ 
روز در تالار اندیشه حوزه هنری به 
مناسبت تولد حضرت فاطمه 
زهرا(س) برگزار می شود. 

به گزارش ستاد خبری نخستین 
جشنواره موسیقی محلی زنان 
نواحی ایران» در این جشنواره 
گروه‌های «قشقایی»» «کاشان)» 


با تصویب آئْین نامه اجرابی اعتبار برای ساخت آثار فرهنگی و هنری: 


دولت اعتبارات طرحها و بناهای فرهنگی و هنری را تامین می‌کند 


سرویس فرهنگی: هيات 
وزیران اجرایی تأمین 
طرحها و بناهای هنری» فرهنگی 


ومعماری در کشور راتصویب کرد. 


به گزارش روابط عمومی 


آسسن نامه اجرابی تامین اعتبار برای ساخت 
طرحها و بناهای فرهنگی و هنری تصویب شد 


سرویس فرهنگی .هنری: هیات وزیران آیین نامه اجرایی تامین 


و معماری در کشور را تصویب کرد. 


lO‏ سود مشترک 


o‏ ا مدیریت و برنامه ریزی و به استناد بند (ح» 
قانون بودجه سال ۸۲ کل کشور به تصویب رسید. 

براساس این گزارش, منظور از احتصاص اعتبار برای طرحهاو 
بنا‌های موضوع این آیین نامهء تامین اعتبار لازم برای طراحی» ساخحت» 


خرید و نصب اثار هنری و پا تامین هزینه های طرا 


طرحهای معماری» فرهنگی و جلوه‌های بصری در طرحهای تملک 


وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ 
این آئین نامه در جلسه مورخه ۳۸ 
خرداد ماه هبات وزیران و به 
پیشنهاد مشترک وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسلامی و سازمان 
مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به 
اساد بند (ح) تبصره (۷) قانون 
بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور به 
تِِ رسید.براساس این 
برای مارح وبناهای ی ین 
ا ساخت؛ ۳۳ و لصب 
اثار هنری و یا تامین هزینه‌های 
طراحی و اجرای طرحهای 
معماری و فرهنگی و جلوه‌های 
بصری در قر حهای تملک 
دارایی های سرمایه ای یت ان 

در این آئین نامه که در ۵ماده 
و ۲ تبصره به تصویب رسید» 
طرحها و بناهای معروف هویت 
اسلامی و ملی را ان دسنه از 


نمادهای جمعي › یادمانها 


ی 


طرحهای معماری و فرهنگی و 


آثار هنری معرفی کرد که بیانگر و 
یا برگرفته از ارزشهای فرهنگی» 
هنری» دینی و ملی بوده و امکان 
طراحی. اجرا و يا نصب ان در 
طرح مورد نظر باشد.براساس این 
ائین نامه, منظور از دستگاههای 
اجرایی و مجریان طرحهاء عبارتند 
از :همه وزارتخانه‌ها و موسسات 
دول شرکتهای دولتی و 
موسسات و نهادهای عمومی 
غیردولتی» بانک هاء موسسات 
اعتباری» شرکت های بیمه و 
همچنین سایر شرکتهای دولتی و 
موسسات انتفاعی وایسته به 
دولت و از جمله شرکت ملی 
نفت ایران و شرکت های تابع و 
4 ینت ت وزارت نفت و 
شرکت های تابع الها و سا مان 
گسترش و نوسازی صنایم اران 
و شرکت های تابع است. 


(کاشان») )حبیبی (عضو شورای شهر) 
موسیقی مربوط به خود را اجرا 

شایان ذکر 
برگزاری برنامه ساعت ۱۵ تا ۱۷/۳۰ 
a‏ در این جشنواره برای 


انت سا عت 


به منظور تعریض و احداث باند کندرو در محور بندرعباس . 
در منطقه «گهگم» استان هرمز گان» این محور از 
ساوت ۱۱ اوور کته ۶ مرداد ماه جاری به مدت پنج ساعت 
مو ۵ تساه 

به گزارش مرکزی اطلاعات راههای وزارت راه و ترابری به 
رانند گان وسایط نقلیه‌ای که قصد گذر از این محور را دارند. توصیه 
می‌شود برنامه شرکت خود رابه گونه‌ای تنظیم کنند که قبل از ساعت 
ممنوعه از محل مورد نظر عبور کنند. 


۱ حضور پژوهشگران و باستانشناسان ابران و ۱۴ کشور جهان 


نخستین مجمع پیوندهای کهن در ایران 
و غرب اسیا گشایش یافت 


۰ ص 


جامعی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی 
گر ان تل (کلیفو رد اهمیرگ 
بین نوشتن و هنر و «فرانک هول» در خصوص 

همچنین «عمران گاراژیان» و «لیلا پاپولی» 
نیز از ایران درباره نقش سکونت گاه‌های دره‌ها 
وارتفاعات خراسان در دوره جشمه علی به بیان 


خار جی 


«گیل استاین» 


و «نیکلاس کوچ و کوس» هم 
به ترتیب درباره گزارش گونه‌های مکانی و 


اگهی دعوت مجمع عمو می فوق العاده نویت دوم 
شرکت تعاونی مسکن فرهنکیان ناحیه دو اردبیل 
بدینوسیله از کلیه اعضای محترم دعوت می‌شود در مجمع‌عمومی فوق العاده نوبت دوم 
شرکت که راس ساعت (۱۷) پنچ بعدازظهر روز شنبه مورخ ۸۲/۵/۸ در مسجد قدس اردییل 
واقع در ایستگاه سرعین تشکیل می شود حضور به هم رسانید. 
دستو رجلسه:تصمیم گیری در مورد استعفای اعضای هیات مدیره پس از استماع گزارش هیات 
مدیره و بازرسان. 

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه دو اردبیل 


۷1 1 


بانک صنتت ومعدن شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند 


آگهی : ادده 
کل 

شرکتی قصد دارد نسبت به فروش اقلام مازاد برنیاز خود 
شامل موارد ذیلالذکر از طریق مزایده اقدام نماید. متقاضیان 
خرید جهت کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مزایده ظرف 
۵ روز از تاریخ این آگهی می‌توانند با شماره تلفتهای 
۱- وانت نیسان 
۲- تراکتور رومانی 
۳- موتور سیکلت هندا 
-٤‏ لوازم یدکی خودرو و فنی و... 
۵- اموال و اتاثیه اداری 
7- امتیاز یک رشته خط تلفن در تهران 


/ 


جمهوری اسلامی ایران 
وزارت امور اقتصادی و داراتی 
گم رک ایران 


گمرک جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد در سال ۸۲ 
تعداد ۲۰ دستگاه رایانه سرور را از طریق برگزاری 
مناقصه خریداری نماید از کلیه شرکت‌هایی که در 
فروش رایانه فعال و دارای حداکثر درجه ه از شورای 
عالی انفورماتیک وسه سال سابقه فعالیت مرتبط با 
موضوع مناقصه را دارند دعوت میگردد جهت اخذ 
اوراق شرایط مناقصه حداکثر ۷ روز اداری پس از انتشار 
این آگهی با معرفینامه کتبی به آدرس تهران بالاتر از 
مان را a‏ ابوای مق 
اول اداره کل خدمات و تدارکات اطاق ۱۲ مراجعه 
نمایند. 

اداره کل خدمات و تدارکات 

گمرک ایران 


ك مه » 
آگهعی استخدام 
اک وا کر ای در امان اکان نگ کو م پر آمور اتاری با سا حاقل 
٥‏ سال کار اجرائی در واحدهای تولیدی با مدرک لیسانس مرتبط با شغل دارد. 
متقاضیان می توانند رزومه خود را به صندوق پستی ۱۵۸۱۵/۳۱۹ حداکثر تا 
٣۰‏ روز بعد از تاریخ این آگهی ارسال نمایید. 


Eî 


بانک صنعت و معدن 


شرکتی قصد دارد نسبت به فروش اقلام مازاد برنیاز خود 
شامل موارد ذیل الذکر از طریق مزایده اقدام نماید. 
متقاضیان خرید جهت کسب اطلاعات بیشتر و شرکت 
در مزایده ظرف ۱ روز از تاریخ این آگهی می‌توانند با 
شماره تلقنهای ۸۲۳۲۶۳۵ تماس حاصل نمایند. 

١‏ وانت مدا 

۲ موتور سیکلت 

۳ تراکتور جاندیر 

٤‏ لیفتراک اسقاطی. مستعمل دو دستگاه 

ه. قطعات ید کی و اسقاطی و. 


۸ 


شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند 
(سهامی خاص ) 


بسمه تعالی 
تاریخ انتشار: ۸۳/۵/۳۵ 
اگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
(نویت دوم) 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شماره ۲ 
به اطلاع اعضای محترم می رساند مجمع عمومی عادی نوبت اول این 
تعاونی در تاریخ ۸۳/۵/1۹ به علت عدم حصول نصاب لازم رسمیت 
نیافت. لذا مجددا از کلیه اعضاء دعوت می‌شود تا در مجمع عمومی عادی 
سالیانه نوبت دوم این شرکت تعاونی که رأس ساعت ۱ روز دوشنبه 
مورخ ۸۲/۶/۱۰ در محل نمازخانه واقع در ساختمان مرکزی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود. حضور به هم رسانند. 
یادآوری می‌شود: 
- در صورتی که حضور عضوی در مجمع عمومی میسر نبأشد می‌تواند 
حق حضور و اعمال رأی از سوی خود را به نماینده تام الاختیار خود 
واگذار نماید. در این صورت هیچ کس نمی تواند نمایندگی بیش از 
دو عضو را پذیرد. 
اضافه می‌شود برگه‌های نمایندگی مزبور با امضاء بازرس معتبر خواهد بود. 
- این مجمع عمومی با حضور عده حاضر رسمیت خواهد یافت و 
مصوبات آن در صورت عدم مغایرت با ضوابط قانونی برای کلیه اعضاء 
اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود. 
دستور چلسه: 
- استماع گزارش هیأت مدیره وبازرس / بازرسان 
۲- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درخصوص صورت‌های مالی سال ۱۳۸۱ 
۳- انتخاب بازرس برای یک سال 
ء- انتخاب هبات مدیره برای سه سال 

رئیس هيات مدیره 
۸ الف 


گا اگهی مزاب ده 


شک گروه کار خاتجات صخت و معدن انوم (سھامی خاصی رگا تر 


: نخستین مجمع تغییرات طی زمان در تشکیلات دوره رونق 
بین المللی پیوندهای فرهنگی کهن در ایران و 
غرب اسیاء صبح امروز با پیام رئیس جمهوری 
در محل مرکز همایش های بین المللی صد او 


اوروک. پارچه و فرهنگ جنوب آسیا در هزاره 
چهارم سخنرانی خواهند کرد. 

مباحث مجموعه‌های انسانی دوره اوروک 
و ایران و بین النهرین در دوره نوسنگی متاخر 
نیز توسط آقایان «عباس علی زاده» > «ماتیوس). 
«فاضلی» مورد بحث و بررسی قرار خواهد 
رفت 

خانم دکتر «هالی پیتمن» نیز درباره حوزستان 
و بین النهرین در دوره اوروک و «اکبر پورفرج» 
1 بیان دید گاه هایشان 
۰ 
معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی بر گزار می شود تا ۲۸ مرداد ماه با حضور 
تشادن وروا ان اا سے ایا و ۱۳ 
کشور جهان ادامه خواهد داشت 


شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند 


(سهامی خاص ) 


نظر دارد بخشی از املاک بانک صنعت و معدن را بشرح ذیل از 


طریق مزایده په فروش برساند.متقاضیان خرید جهت کسب اطلاعات پیشتر می توانند از تاریخ ۱۵ لغایت ۱۳۸/۸ در اوقات اداری 


آگهی مبناقصه 
شماره ۸۲/۳۶ 8۶ 


بانک تجارت ۲2۸8۵۲ BANK‏ 


بانک تجارت درنظر دارد. تعداد ۱۰۰۰۰ بسته کاغذ A4‏ مورد نیاز خود را از طریق 
مناقصه عمومی خریداری نماید. 


a‏ - دایره 
خرید و سفارشات واقع در خیابان آزادی - بین نواب و اسکندری - ساختمان بانک 


بیشتر و دریافت برگ شرایط شرکت 


تجارت طبقه هفتم مراجعه نمایند. 
بانک تجارت 


اداره کارپردازی 


2 


تسکاب نيرو 


آگهی مزایده عمو می 


«فروش بصورت یکجا» 


شرکت تکاب نیرو به نیابت از طرف شرکت برق منطقه‌ای تهران در نظر دارد 
٥‏ قلم کالاهای راکد و مازاد برمصرف موجود در انبار کل شرکت برق منطقه‌ای 
تهران در ٤‏ مجموعه مستقل از هم هر کدام به صورت یکجا مشتمل بر: 
۲۱-۱ قلم انواع شیرآلات و بست شیلنگ جمعا به تعداد 
۲- ۲۷ قلم لوازم ساختمانی شامل لوله سیفون گرمی و... جمعا به تعداد 
٤٥ -۳‏ قلم اتصالات جوشی جمعاً به تعداد 
6- ۱۲ قلم اتصالات چدنی جمعاً به تعداد 


۱ واحد 
۶۹ عدد 
۶ عدد 
۱ عدد 
را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند. 
از کلیه متقاضیان خرید درخواست می گردد از تاریخ درج این آگهی تا تاریخ 
۲ به حوزه معاونت بازرگانی و تدارکات شرکت تکاب نیرو واقع در کیلومتر 
٩‏ بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) خیابان شهید باقری مقابل کارخانه سپنتا شرکت 
تکاب نیرو طبقه اول مراجعه و با دریافت اوراق شرایط مزایده و بازدید از اقلام. 
پیشنهاد خود را تا ساعت ۲۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۸۲/0/۳ به سالن برگزاری 
مزایده این شرکت اراثه نمایند. 


شرکت تکاب نیرو 


آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت پتروشیمی غدیر (سهامی خاص) 


از کلیه سهامداران محترم شرکت پتروشیمی غدیر (سهامی خاص) دعوت 
می‌نماید در جلسه مجمع عمومی شرکت که در ساعت ۱ روز دوشنبه 
مورخ ۸۲/۹/۱ در محل شرکت واقع در تهران خیابان گاندی جنوبی. 
خیابان شهید پالیزوانی (هفتم). پلاک ٤‏ تشکیل خواهد شد. حضور به هم 
رسانند. 

دستورجلسه: 

- افزایش سرمایه شرکت. 

۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد. 


هیئت مدیره شرکت پتروشیمی غدیر (سهامی خاص) 


شرکت تولیدی سدکی موتور ادران سازنده 
انواع سوپاپ و گیت خودرو در استان اصفهان 
نماینده فعال می پذبرد. لذا علیه اشخاص حقیقی 
و حقوقی می توانند مدارک خود را حداکدر ثا 
تاریخ ار به آدرس تهران | سند وق 
پستی ۱۱۳۶۵-۴۵۸۸ ارسال نمایند. 

شدار ک لا ز ش: 


روزنامه ر سمی 

> ۲. کپی سند یا اجاره نامه محل دفتر نمایندگی 
۵. کروکی محل دفتر نمادندگی و شماره تلفن 0 
و فکس جهت تماس 


0 تشدید شرایط رقابتی و 
تغییرات محیطی که از اوایل دهه 
۰ آغاز گردیده و بطور تصاعدی 
با جهانی شدن اقتصاد و بکارگیری 
فناوری اطلاعات رو به تزاید است 
و بنگاه های اقتصادی را با 
خالتهای نید روبق سنا هه 
ای بی گمان دیگر هیچ بنگاه 
اقتصادی نمی تواند 7 با تکیه 
کردن بر روی بهره وری تک 
بعدی جوابگوی تغییرات بازار و 
درخواستهای مشتریان خود باشد. 
دینامیک شدن بازارء انعطاف پذیری 
و توجه به بعد زمان را طلب 
می کند. لذا حضور به موقع در 
بازاره هرچه کوتاه تر کردن زمان 
فرآیند ها و قابلیت واکنش سریع 
به درخواستهای بازار و مشتری» 
عوامل تعیین کننده موفقیت 
ی و 

دکتر جمشید عدالتیان 
شهریاری مدیر یک واحد صنعتی 
می گوید: 

تجربه ناموفق بنگاه های 
اقتصادی که فناوری اطلاعات را 
با حفظ فرآیندها و ساختار شکل 
گرفته در زمان بکار گرفته اند 
وید دیکر است. که بان 
فرایندهای موجود بازنگری شده 
تا سازمان از ساختار وظیفه گرا به 
فرایند گرا متحول بگردد تا بتواند 
جوابگوی بازار و مشتریان خود 
باشد. بنگاه اقتصادی با متحول 
کردن خود بعنوان یک سازمان 
فرآیند گرا قادر خواهد شد با 
مهندسی مجدد فرآیندهای کسب 
و کار (8۳۳)و یا (0۳۱) اثر بخشی و 
کارایی سازمان را افزایش داده وبه 
کیفیت بهتر» کاهش هزینه هاء 
کوتاه تر کردن زمان عمل و 
واکنش و رضایت مشتری دست 
انك 

برای بکارگیری اجرای 
ابزارهای (6۱) یا (8۳۳) جحهت 
بهبود یا مهندسی مجدد فرآیندها 
به برنامه ریزی دفیق و منسجم 
احتیاج است. برنامه ریزی» اجرا و 
کنترل فرآیندهای نوین را معمولا 
در بنگاه اقتصادی واحد «مدیریت 
فرآیندها» بعهده دارد و اعضای آن 
باید بر فرآیند مدیریتی تحول 
فرایندها و بکارگیری ابزارهای 
مرتبط مسلط باشند. 

فر آیند چیست؟ 

افرایند زنجیره ای منطقی و 
مرتبط از فعالیتهای قابل اندازه 
گیری است که یک با ند «نهاده» 


یم شرت اب ای 
E‏ ) (کالا و خدمات) را 
برای مشتری يا بازار بیافریند.) 

واه فمال تا در تمرف فرق 
ی ری کات اف 
می گیرد ولی این عملکرد فردی به 
تنهایی برای مشتری و بازار ارزشی 
(کالا و لمات ایجاه نمی کد 

هر فرایند معمولاً از زیر 

فرایند های (۴) متعددی تشکیل 
می گرد د و دارای خحصایص زیر 
است: 

ه دارای نقطه آغاز و پایان 
اس 

و در محیطها و بخشهای 
تلف سازمان اجرا یی ردد 

و در نقطه بایان تولید حدمت 
یا کالا می کند. 

وما کراس 

ه اهداف قابل اندازه گیری 
هستند (بطور مثال. هزینه. زمان» 
کیفیت) 

» دارای مسئول مشخص 


ییا 


پذیرش دمایندگی مجاز 
دصب کیت های 0۱۱۵ 
قابل توجه تعمیرگاه‌ها و مراکز 
دصب کیت کار سور 


شرکت ۳۸1۹5 8۸٣‏ برای نصب کیت‌های دو گانه سوز (بنزین0(0)) 
بر روی خودروها در ۱ شهر ذیل نمایندگی می‌پذیرد. کارگاه‌ها و 
شرا یط لازم پا شماره تلفن ۵ 2 ۱ تماس حاصل نمایند . 


شهرها عبارتند از: تهران - کرج - مشهد - شیراز - تبریز - اصفهان - 
قم - رشت - زنجان اراک قزوین - کاشان - سمنان - شاهرود - 


BRC PARS شرکت‎ 


سبزوار - اهواز 


۴ رت لت ل کار اران 


شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی(سهامی خاص) 


وی می‌افزاید: آنچه اندیشه 
فرایندگرا و وظیفه گرا را بیش از 
همه متمایز می نماید توجه ویژه به 
مشتری در تمامی عملکردها است. 
این مهم باعث آن می شود هر 
عملکردی که ارزشی برای 
مشتری ایجاد نمی کند حدذف و 
حضور به موقع در بازار و تحویل 
کالا و خدمات در زمان مقرر انجام 
تا اجا که ممکن است کمترین 
بخشها یا فسمتهای مختلف وجود 
داشته باشند. فرایند باید کامل بو ده 
و قابل اندازه گیری باشد از این رو 
دارای آغاز و انتها است و در آغاز 
و انتهای آن با مشتری رن + 
ده ی و مشارکی با در 
4 فرآیند خاصی است باید 
(نهاده)» «بر ونداد) اف رآیند رابشناسد 
و هر فرد تیم مسئول در مقابل 
مشتری امیت و از انحا که 


تدوین استراتژی می کند. 

افر داچ رای با ای مقر 
روی مشتری بیرونی سازمان 
تمرکز دارد و تولید ارزش می کند. 

۳ فرایند حمایتی .تمرکز بر 
مشتری درول سازمانی دارد و 
غیرمستقیم تولید ارزش می کند. 

مدیریت ف رآیند کسب و کار 

به گفته وی با در نظر گرفتن 
فرایندها می توان مدیریت ف رآیندها 
رابه اینگونه تعریف کرد: «مدیریت 
فرآیند شامل بر نامه ریزی» 
راهکارهایی است که هدف آن 
هدایت هدفمند بنگاه اقتصادی 
براساس زنجیره ارزش می باشد و 
در این رابطه بر کیفیت. زمان؛ 
هزینه و رضایت مشتری توجه 
ویژه دارد.» 

واحد مدیریت فرآیندها از 
طریق اجرای وظایف فرایندهای 
بنگاه راشفاف ا 


مجدد کرده و در نهایت سازمان را 


۱ فرآیندها (گردشن و 
سازماندهی). 
. سیستم اطلاعات (1۲). 
بعضی از اقدامات واحد 


مد کور ده شرح زیر است: 


۳ و نظارت: از رده 
مدیریت مالی. 

مشاور خارجی: بنگاه را فقط 
از بیرون می شناسد و دارای 
تخصص در زمینه فرایندها بطور 


۷ فرآیند حمایتی تمرکز بر مشتری درون 


سازمانی دارد و غیرمسنقیم 
تولید ارزش می کند 

هدایت و تعالی فرآیندها کلی. 
فرایندها فرایندها» مهندسی مجدد (بنیادین) 
دستور عمل هدایت گردش ‏ و بعد بهبود مستمر فرآیند است تا 


تعیین معیارهای اندازه گیری 
حهت تشخیص عملکر د و 
انحراف از برنامه ها 

بر آورد هزینه فرآیندها 

تعییر و تطبیق ساختار 
سازمانی و سازماندهی براساس 


فر ایندها 

برای انجام این وظایف 
مدیریت فرایندها این ابزارها را در 
اختبار دارد: 

ابزار مجازی: تدوین 


تعالی خود برسانند. 

برای اجرای موارد ذکر شده 
بايد قبل از هر چیز «اهداف 
فرایندها» با کمک همه مسئولین 
فرایندها تدوین شود. این اهداف 
بای با اهداف سیاستها و رویه ها 
و چشم انداز بنگاه هماهنگ باشند. 


بطور معمول (ا هداف 
فرآیندها» در چهار زمینه مطرح 
می شو ند: ۱ 

عملکرد فرایند. 


۷ دیگر هیچ بنگاه‌اقتصادی نمی تواند فقط با تکیه کردن 
بر روی بهره وری تک بعدی جوایگوی تغییرات 
بازار و درخواست مشتریان باشد 


دینامیک شدن بازار» امروزه انعطاف پذیری 
و توجه به بعد زمان را طلب می کند 


فرآیند. زنجیره ای منطقی و مرتبط از فعالیتهای 


قابل اندازه گیری است که 


یک یا چند نهاده را بکار می‌گیرد 

آنچه انديشه فرآیندگرا و وظیفه گرا 
رابیش از همه متمایز می کند توجه 
ویژه به مشتری در تمامی 


عملکردها اندازه گیری می شو ند 
و در مقابل پاداش داده می شود. 
بیگمان تیم برای بهبود فرآیند و 
کارها علافه ویژه خواهند داشت. 

در بنگاه های اقتصادی بطور 
کلی و بطور معمول ۳ نوع فرایند 

ارا مار که وه 
هدایت و هماهنگی دین 
فرایندهای اصلی می‌پردازد و 


وزارت راه و ترابری 
راه آهن جمهوری اسلامی ایر ان 


««ا گهی مداقصه»» 


سازمان: اداره کل راه آهن هرمزگان 
کے مناقصه: خرید یره دستگاه کمب ثابت 


مهلت و محل دریافت و تحویل اسناد: هفت روز از 


تاریخ نشر آگهی 


محل دریافت بندرعباس اداره کل راه‌آهن هرمزگان 
برای کسب اطلاعات بیشتر رجوع کنید به سایت: 


W.W.W.Iiranets.com 


عملکردها است 


" دراین رابطه برای مدیریت 
فرآیندها ۳ وظیفه اصلی رامی توان 
برشمرد: ۱ 
.طراحی فرایند نوين (بهبود 
یا مهندسی مجدد فرایند موجود) 
.اجرای فرایند نوين 
گنیر و نظارت 
ك یادشده در ۲ زمینه 
: دود ا نلگاه 


فرآیندهای کسب وکار 

زار مدل سازی: نمایش و 
تعالی فرایندهای کسب و کار در 
مدل 

ابزار ارایه: شبیه سازی. ارایه 
فررآیندها 

فناوری اطلاعات: تولید نرم 
افزار 

مدیریت سیستم کا 

اتوماسیون رن کاز 

وی تاکید می کند: فعالیت 
مدیریت فرآیندها بصورت تیمی 
ار .از اضر 
مختلف است. این افراد دارای دید 
ی کے وار رن 
تخصصی بر ِ بد ه می شو دد: 

متخصصین: بر فرآیند کسب 
و کار بنگاه تسلط داشته و بتوانند 
آنرا قضاوت کنند. 

سازمان گرا: بر سازمان و 
سازماندهی تسلط داشته باشند. 

فص رنه کش 
اقتصادی و مدیریتی (نوشتن نرم 
افزار براساس اقتصادی فرآیند ها) 


وزارت راه و ترابری 
راه آهن جمهوری اسلامی ایر ان 


> ك « 4 <« 
««ا گهی مداقصه»» 
سازمان: اداره کل راه آهن هرمز گان 
موضوع مناقصه: تعمیرات ویژه واگن‌های باری 


سیرجان 


مهلت و محل دریافت و تحویل اسناد ده روز پس از 


تاریخ نشر آگهی 


محل دریافت بندرعباس اداره کل راه‌آهن هرمزگان 
برای کسب اطلاعات بیشتر رجوع کنید به سایت: 


W.W.W .iranets.com 


موضوع مناقصه: نکهدار ی و تعمیرات ماشین آلات دوار 


مجنمع گاز بارس جنوبی فازهای او ۲و ۳ 


اسر آتژیر سیدن به‌توسعه از گذر گا تو لید صنعی 


کیفیت فرآیند. 

مدت زمان فرآیند و 

هزینه فرآیند. 

تجزیه و تحلیل فر آیند 

در این مرحله پنج گام اصلی 
باید انجام گیرد: 

مدل سازی فرآیند 

مستند کردن رال 

ثبت جزئیات فرآیند» 

سنجش فرایند و 

ارایه فرایند. 

مدل سازی فرآیند: 

هدف از مدل سازی شفاف 
کردن ساختاری فرآیندها در بنگاه 
می باشد. روش کار مدل سازی 
مانند دید پرنده در هنگام پرواز به 
زمین ا در این مدل به 
جزییات پرداخته نمی شود و باید 
فقط فرایندهای مدیریتی» اصلی و 
حمایتی را در نظر گرفت. برای 
شفاف کردن ساختار ف رآیندها 
می‌باید به هر زیر فرایند و عملکرد 
او ارفا ان را نها 
یادشده پرداخت. 


شنبه۲۵مردا ۱۷-۱۳۸۲ جمادی‌الثانی ۱۶-۱۴۲۴ آگوست ۲۰۰۳-شماره۲۲۸۴۶ 


هدف از این مدل سازی 
موارد زیر است: ۱ 

ششایت کدی کار کل 

مشخص کردن مسئولین هر 

فرایند 

تعریف ساختاری سازمان و 
فر ایند 

مشخص کردن عملکردها 
نعیین شده» 

اموزش و کاراموزی کارکنان 
وتعیین مرزبندی بین فرایندها. 

نکته مهم در مدل سازی 
۳ 
فرایندها است. باید اغاز هر فر ایند 


و پایان آن ۳ مشخحص کول 


فرآیندهای پیچیده را می توان به 
زیر فرایندهای کوچکتر تقسیم 
نمود تا ساده تر بتوان مدل سازی 
کرد در مرزبندی و نقطه شکست 
هر فرآیند باید ترتیب و اولویت 
ر 1 د ها به هم دقيقاً 
مسحص سود. 

مستندسازی فرایند: 

در بنگاه های اقتصادی 
و یا نمودار سازمانی و شرح 
وظایف وجود دارد. با این همه 
ضروری است که اطلاعات لازم 
در مورد فرآیندها در حین اجرا 


تضمیم گیری ره کاران فرح 
وظایف در هر فرآیند شرکت مور 
دارند. 

فر د مسو ل کل قر | دند 
مشخص می کر دد. 

در حریان مسال ارق 
سئوالات زیر باید پاسخ داده شود: 

فرد مسئول کا فر انل 
کیست؟ 

شروع فرآیند از کجاست؟ 

پایان فرایند کخا ست ؟ 

چگونه فرایند انجام می گیرد؟ 
(فعالبتها) 

¢ 


در صورت اشکال یا تغییرات 
چگونه عمل می شود یا چه کسی 
مسئول آن است؟ _ 

چه اهدافی برای فرایند تعیین 
شده است؟ 

چه وقت و چگونه عملکردها 
اندازه گیری می شوند (مقایسه 
تفاي و کنونی) براساس جه 
عیاری این ندازهگیری انجام 
می ید برد و ثبت می کو 133 

چگونه فرایند بطور مو ثر 
بهبود داده می شود یا جگونه 
اصلاحات مشخص گردیده اجرا 
و نظارت می شوند؟ 

در طول مستند‌سازی 


۲ فرآیند مدیریتی به هدایت و هماهنگی 
بین فرآیندهای اصلی می پردازد 
و استراتژی تدوین می کند 


جح اوری شود. این امر کمک 
می کند که افراد همدیگر را بهتر 
بفهمند. وی تاکید می کند: روش 
مستندسازی به این شرح اس 

نا تسار هم ادل 
عملکردهایی که ارزش ایجاد 
می کا از عم کردهانت که اروش 

در مستندسازی سعی می شود 
معیار اندازه گیری مشخص شود. 

کارکنان بطور وسیع در 


اکگهی مزاندده ۸۲/۱۳ 
فروش ندم درجه ۲ و ۲ 
شرکت کشت و صنعت شهید بهشتی وابسته به وزارت 
جهاد کشاورزی واقع در شهرستان دزفول در نظر دارد مقدار 
حدود ۳۰۰ تن گندم درجه ۲ و ۳ موجود خود را از طریق مزایده 


عمومی به فروش رساند. 


متقاضیان شرکت در مزایده فوق می تو انند جهت کسب اطلاع 
بیشتر و ارائه پيشنهادات حداکثر یک هفته پس از درج آگهی با 
کف سای ۱۱۱۵ سای حالف مان 


مگ 


جمل4 آغاز می شود 


51 ملیت پاستور ۳ رمانی 


گنچاروف» نویسنده روسی 


۳ کیف ‏ افسانه گوی . کهنسال و پیر ۱ 
نام اذری . ساریان . جدا و منفنک ۲ 


ه. جانوری در یکی 


می نشیند . اسب چاپار 


۷ از غذاهای گوشتی 
فلز تمدن 


۸ازکشورهای باستانی اروپا۔ جای مشقت 


و کنایه از دنیا 


٩‏ عدد پیراهن گلر بچه می زند . پسوند 


شباهت منسوب به بنی اميه 


. ۱ زا‎ 8 EBS 
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قرار دادن ۔ دریای شمال کانادا 


(.شعری زیا از سهراب سپهری که با همین 


با خن چینی 


از «ایوان 


از شاخه‌های ۳ 
بی‌مهرگان . نشان‌ومدال ۔ گیتی 
1 فیلمی از رسول ملاقلی پور.در میان نعلبکی ۳ 


. تصدیق المانی - 
د اك آیات سدور ۵ کوثر 


وضعیت موجود بايد به موارد زیر 
توجه داشت: 
این احساس را به دیگران 
ند هید که کون نمی د هید. 
از مستندسازی وضعیت های 
استثنایی خودداری کنید و در 
ضروری است با تک تک 
افراد دست داده و اشنا شوید. 
مساو ات مسترل سازی 


زیرفرآیندهایی که از طرف یک نفر 
انجام می گیرد به خود او واگذار 
a‏ 


بهبود فر آیند 
وی می گوید: بعد از مدل 
سازی و مستند اا دفیق 
فرآیندها کار اصلی یعنی امکان 
بهبود و اصلاح فرایندها آغاز 
ا 


یافتن امکان بالقوه بهبود» 
طراحی فرایند نوین» 


کنترل و نظارت و 
اجرای راهکار. 
کنترل و نظارت 
۱ وظیفه اصلی دراین مرحله ارزیابی 
فرایندها و نظارت بر اجرای ان است. 
اگر در حین اجرای راهکار انحراف 
بزرگی با برنامه وجود دارد باید سریعً 
اقدامات تصحیحی بکار گرفته شود. 
دکتر عدالتیان در پایان 
می گوید: 
ال سا کر متسر 
شدن از وظیفه گرایی به 
فرآیند گرایی نهفته است. 
برای این امر احتیاج به 
(مدیریت فرایندها» است وظیفه 
مدیریت فرآیندها طراحی و تدوین 
فرا یندهای دوين ۳ اصلاح 
فرایندهاء اجرا و نظارت و کنترل 
آنها می باشد. 
در این ارتباط باید به مانند 
«مدیریت پروژه» عمل کرده تا 
بتوان به اهداف مورد نظر دست 
یافت. میزان موفقیت تحول و 
بهبود فرآیندها بیش از همه بستگی 
به مهارت و احاطه مسئولین 
مدیریت فرآیندها و روحیه تیمی 
و مشارکتی در بنگاه دارد. لذا باید 
سعی کرد با درامیختن علم و 
تجربه سازمانی اموزنده افرید و 
فرایندها را مستمرا بهبود بخشید. 
ادامه دارد 


آگهی مزانده ۸۲/۱۵ 
فروش محصول سردرختی لیموشیرین 
شرکت کشت و صنعت شهید بهشتی وابسته به وزارت 


جهاد کشاورزی واقع در شهرستان دزفول در نظر دارد 
محصول سردرختی ۳۶ هکتار لیموشیرین باغات خود را 


در تاریخ ۸۲/۵/۶ از طریق مزایده عمومی به فروش رساند. 
متقاضیان شرکت در مزایده فوق می‌توانند جهت کسب 


اطلا ع بیث 


۳ E E E REET 


روابط عمومی شرکت کشت و صنعت شهید بهشتی 


شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد خدمات فوق را با 
مشخصات و شرایط کلی زیر از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار 
واجد شرایط واگذار نماید. 
۱ شرح مختصر کار 
نگهداری و تعمیرات ماشین آلات دوار نصب شده در تاسیسات 
پالاییشگاه گاز پارس جنوبی واقع در عسلویه (استان بوشهر) 
شامل: 
Pumps and Compressors (Centrifugal/ Reciprocating/ Rotary...)‏ -1 
Turbines (gas/steam/...)‏ -2 
Fans‏ -3 
۳- مدت انجام خدمات 
مدت اجرای قرارداد یک سال از تاریخ ابلاغ شروع به کار توسط 
شرکت می‌باشد. کہ در صورت رضایت کارفرما تا یک سال دیگر 
۳- شرایط متقاضی 
٣‏ ۳-۱- دارا بودن توان فنی و مالی و تجربه کافی در انجام خدمات فوق. 
. ۳-۲- داشتر E‏ کارمفید و مرتبط با خدمات مورد نظر (حداقل 


انجام یک کار مشایه). 
۳-۳- داشتن توانایی ارائه ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه 
و حسن انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما. 


۳-۴- متقاضیانی که دارای شرایط لازم بوده و آمادگی انجام 
خدمات موضوع فوق را دارند می‌بایست حداکثر تا تاریخ ۸۲/۶/۱ 
ضمن ارائه درخواست کتبی همراه با مدارک مشروحه زیر: 
اساسنامه شرکت و آخرین تغبیرات مربوطه. 

ارائه سوابق معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه. 

به نشانی: عسلویه. شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی. فاز ۲ و ۲ 
ساختمان8 امور قراردادهاء اتاق های ۱۴ و ۱۵ ارسال تا پس از 
نسبت به ارسال اسناد مناقصه اقدام گردد. 
هیچگونه حقی را برای 
اهد کرد و شرکت در رد و قبول پيشنهادات 


بررسی سوابق 
(ریدیهی است ارائه مدارک 9 سوایق 
متقاضیان ایجاد نخو 
اختیار تام دارد.» 


پورگ فرانسوی ۰ در u‏ شانزدهم ۹ 
ازا عدل .مخترع ماشین حساب رودخانه بدرگ 1| | 
۳ گیاهی علفی یکساله 


افسردگی ‏ چغندر پخته 


می‌دهند . درک کردن و فهمیدن 

.٥‏ استان بادگیرھا ۔ اولین پادشاه مغولی که ډه تشیع گروید. 
گنبد سلطانیه یادگار اوست. 

عمودی: 

اثری از «ژوزف آرتور گویینو» مستشرق و ادیب فرانسوی 

5 اخوت ِ پارچه کم عرض - و سیله نواختن موسیفی 

۳۔ گوسفند جنگی ۔ فرشینه .یکی یکی (نفرات) 

5 لحظه و دم .با عجله ‏ جوان به انگلیسی 

٥‏ بریدن و پاره شدن . تلقین کردن . همیشه 

1 رودی در اروپا . رنگ آسمان ‏ دشنام دادن ۔ زخم و ریش 

۷ نام نوعی ابر باران زا توقف توپ توسط بازیکن فوتبال در 
حین بازی .دریای تازی 


۸ صداقت است و موجب رضای خداو ند . هیکل 
رمق آخر.محروم ۔ گذشتن و سپری شدن 
5۳ خشکی ِ ضمیر جمع . مقا بل مزمن - بی رو نق 


۱ شيره چغندر.باران ریز ریز!.نام لاتین کشور «مالت) در اروپا 
۲ بسیار زاینده . شهری در غرب پرتغال . غرور و خودبینی 
۳ اهل استان ابوعلی سیناست .بسیار روان ۔ شیرخوردنی عرب 


کک mS‏ ا ا 1 
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.٤‏ جایز. از صحابه قدر اول رسول اکرم(ص)۔اولین محصول 
مشترک ایران و ژاپن به کارگردانی کمال تبریزی و بازیگری 
«رضا کیانیان» 

۰ ثری از «ابن بطوطه» جهانگرد مسلمان مراکشی که گنجینه‌ای 
است از اطلاعات تاریخی. جغرافیایی و فرهنگی 

طراح:غلا محسین باغبان 


0 و‎ TE HSS E 


حل‌جدول 
شماره 
۱۳۳۶ 


علم» ظاهری دارد و باطنی که فهم 
کامل از ان به انسان عادی داده 
نشده است و آنان که مورد حطاب 


این کتاب‌اند به حقیقت آن دست 


یافته اند و دیگران به حسب قرب 
فو وش هیآ دون شدای که ES‏ 
خود به قران نظر افکنده اند و از منظر دانشی خاص ان را کاویده اند 
فقط به گوشه‌ای از حقایق والای ان دست یازیده‌اند و حاصل تلاش 
فکری آنان» تفاسیری است که هر یک از وجهه‌ای خاص به قرآن 
نگریسته است و بعضی از گوهرهای ناب آن را به معرض تماشا 
گذاشته است. قر آن از لایه‌های متعدد معنایی برخوردار است و گذار 
از لایه‌های بیرونی» لازمة وقوف بر معانی درونی است که البته جز 
خدا و راسخان در علم آن را نمی دانند و جز پاک شدگان از رجس 
ی ۱ 
باشد؛ تجلی قرآن بر وی بیشتر باشد. 

اهل ذوق و عرفان و تصوف نیز به نوبة خود به قرآن توجه 
کرده‌اند و تمنای دل را در رویکرد عرفانی و ذوقی به قرآن پی جسته‌اند. 
از دید این گروه الفاظ قران همچون پوسته‌ای بر جان معانی تنیده 
است و بر اهل ذوق و بصیرت است که پوسته را بشکافند و به عمق 
معنا برسند و مانند اهل ظاهر به ظواهر ان بسنده ننمایند. تفاسیر عرفانی 
از ایات قران» اکنده از لطایف و نکاتی است که با زبانی خاص بیان 
شده است و بدون آشنایی با این زبان به فهم کلمات آنان نمی توان 
نائل شد. در این ¿ گفتار مختصرء تفسیر عرفانی حروف مقطعه و آراء 
مختلف پیرامون آنها را پی می جویم و ویژگی های تفسیر و چگونگی 
مفاد این حروف را از منظر امام خمینی(ره) ملاحظه می‌نمایم. 

تفسیر از دید گاه امام (ره) ۱ 

تفسیر از مادۀ «فسر» گرفته شده است و به معنای کشف انچه 
پوشیده شده است و کشف مراد از لفط مشکل به کار می رود؛ چنانچه 
در لغت نامة دهخدا نیز اشکار ساختن و هویدا کردن معنا شده است. 
وان علمی است که به وسیلة ان کتاب خداوند متعال و بیان معانی 
و استخراج احکام آن فهمیده می شود. به تعبیر دیگر» علمی است 
که از کیفیت نطق به وسیلة الفاظ و مدلولات و احکام فردی و ترکیبی 
آن و نیز معانی آنکه د ر حالت ترکیب بران حمل می شود» بحث 
ی کا ھا دیک اظهار معانی, آیات قرآن و کشف از مقاصد 
و مدلول‌های آن, تفسیر نامیده می شود.۲ 

امام خمینی(ره) معنای تفسیر راشرح مقاصد کتاب الهی می داند 
و از مفسر انتظار دارد که در هر یک از آیات قرآن, اهتدا به عالم غیب 
بو و مایا و نود وی ندین 

تیب مفسر لازم است که مقصد از نزول قرآن را بفهماند و کتاب 
ا مبین جهات عرفانی و اخلاقی و دیگر جهات دعوت 
به سعادت باشد و مفسری که از این جهت غفلت نماید. از مقصود 
قرآن و منظور اصلی انزال کتب و ارسال رسل» غفلت ورزیده است. 
بدین رو می نویسد: 

«صاحب این کتاب سکاکی و شیخ نیست که مقصدش جهات 
بلاغت و فصاحت باشد. سیبویه و خلیل نیست. تا منظورش جهات 
نحو و صرف باشد. مسعودی و ابن خلکان نیست تادر اطراف تاریخ 
عالم بحث کند. این کتاب چون عصای موسی(ع)یدبیضای ان سرور 
یا دم عیسی(ع) که احیای اموات می کرد» نیست که فقط برای اعجاز 


قران از لاده های متعدد معنابی 

بدرخو رداراست و گذاراز لابه های 

بیرونیلازمه وقوف برمعانی 
درو نی است 


و دلالت بر صدق نبی اکرم(ص) آمده باشد؛ بلکه این صحبفة الهيهء 
کتاب احیای قلوب به حیات ابدی علم و معارف الهیه است. این 
کتاب خداست و به شوّون الهیه .جل و علا .دعوت می کند. مفسر 
باید شوون الهیه به آن رجوع کنند تا استفادت از آن حاصل شود.؛ ۳ 
از دید گاه امام فهم عظمت هرچیز به فهم حقیقت آن است و 
حقیقت قران شریف قبل از تنزل به منازل خلقی و تطور به اطوار 
فعلی از شو ون ذاتی و حقایق علمی در حضرت و احدیت است و 
ی و و ی 
قلبی و نه به مکاشفة غیبی» مگر به مکاشفة تامه الهیه برای ذات 
مبارک ختمی(ص) در محفل انس «قاب قوسین» بلکه در خلوتگاه 
سر مقام «او ادنی» و دست آمال بشری از آن کوتاه است مگر حلص 
از اولیاءالله که به حسب انوار معنوی و حقایق الهی با روحانیت آن 
جر را ام وه ۱ 
فرآن به همان رتیت و کمال که در قلب مبارک آن حضرت تجلی 
کند, به قلوب آنها منعکس شود.؟ 
از منظر امام خمینی(ره) مفسران قرآن هر یک بنابر مشرب 
تفسیری خود به تفسیر و تبیین کلام آلهی مبادرت ورزیده‌اند و به 
بعضی از پرده‌های قران پرداخته اند و هرچند مساعی انان پرئمر بوده. 
یکن عظمت قرآن به اندازمای است که از فهم مفسران برتر و بالاتر 
وا ین مناجاتهای انمه طهر و همین مناجات ت شعبانیه است که 
عناوین راء لکن ان ذوق عرفانی چون حاصل نشده است» نمی توانند 
حصور 
شماره ۴ فصلنامة فر هنگي» 
هر ی » سیاسی و اجتماعی 1 
(حصور» ویژه بهار ۱۳۸۲ وارد ۲1 
بازار نشر شد. در این شماره از بر 
ونشر آثار امام خمینی (ره) منتشر ۱ 
می شود. این عناوین مقالات به i‏ 
چشم می خورد: 2 
۰ آمریک از هیچ ملتی E‏ ۳۹ 
بان انصاری, بشارتی» قادری ری و یکیارچگی 
مردم. عامل بازدارنده آمریکاست (مصاحبه با حجت الا سلام 
محتشمی پور)/آزادی حق همه مردم است (میزگرد اندیشه با 
حصور تما کان مجلس شورای 1 اقایان الیاس 
نگاه ما e‏ مدنی ۳ ولایت فقبه 
/ کار کرد دین در جهان سوم /سیری در تفریرات فلسفه امام 
ی عاشقانه (تفسیری بر دیوان اشعار امام 


باز تاب اند يشه 

شماره ۲۸ نشریه «بازتاب 
اندیشه» ویژه خردادماه امسال 
انتشار یافت. در این شماره از مجله 
که به بازتاب گزيدة مقالات 
مطبوعات روز ایران می پردازد و 
از سوی مرکز پژوهشهای اسلامی 
صدا و سیما منتشر می شود 
مقالات زیر ارائه شده است: 

مساءله زنان» نواندیشی و 
فمينيسم /عاشوراء اخلای و 
قدرت /اسلام و مردم سالاری لیبرال /اجتهاد در سه تصوير / 
بحران مدیریت فرهنگی و دولت ایدئولوژیک /فطرت در بوتة 
نقد /جهانی شدن و گفت و گوی دینی انو گرایی دینی در ایران 
ادر برابر سلطه طلبی /فرهنگ سیاسی انقلاب يا اصلاح /سنت 
و مدرنیته /مروری بر نئودموکراسی اسلام /الگوی مشارکت 
سیاسی در نظریه های ولایت فقیه /عزاداری؛ سنت یا بدعت / 
اسطوره در جهان معاصر /علم» جمع اوری داده های حسی 
نیست /دین و شعر /اتحاد علم و دين /عقل و وحی در غرب / 


نماية مطبوعات. 


وجدان کنند. آية شریفه شم 
ن قطسفه درز این 
کم شده است.)٩‏ 

امام با اشاره به روایات معصومین که برای قرآن تا هفتاد بطن 
قائل شده‌اند. معتقد است که حقایق قرآن به زبانی بیان شده که 
کسانی که ان توس ام ناه ماه ميزان معرفت و خلوصی که 
اندوخته اند» از آن بهره‌مند می گردند» لیکن فهم حقیقی قرآن از آن 
کسانی است که مورد حطاب قرآن قرار گرفته اند: 

«انما یعرف القرآن من خوطب به». حتی جبرئیل امین(ع) نیز 
واسطه‌ای است که این آیات را از غیب بر حضرت ختمی مرتبت رسانده 
و خود به فهم آن نائل نشده است و «من خوطب به فقط رسول اکرم(ص) 
است و دیگران هم به واسطة تعلیم آن حضرت است که فهمیده اند و 
بنابراین ¿ دست بشر عادی از فهم واقعی آن کوتاه است.*بدین جهت 
است که ایشان چون به تفسیر قرآن می پردازد» گفتار خود را جز احتمالی 
در تفسیر نمی داند و بر تبیین خویش از فرآن به طور جزم پای نمی فشرد. 


دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی» 
ا صحبت ها کردند؛ لکن ذوق عرفانی 


سیر هرفانی ازروف مر 


0 ۱ ۱۲2۳۳۵ جنان 
که جملگی به رمزی بودن این حروف حکم کرده‌اند. عین القضاة 
همدانی در این مورد می نویسد: 

«در اینکه اول بيست ونه سورت حروف است و کم نیست و 
ی ی EG‏ 
خوض کردن اگر خواهم مگر بتوانم» و لیکن نتوانم لمعان حمة.)۹ 

یضاق را راترط ا هم ودرک حرف آن ماد 
رن تا نیت فآ دس به تزدیک مرد آن است که ت 
ذوق است. u‏ پش این حروف دانستن پود آن تدانستن بو 
as‏ ؟ تا حروف بندانی کلمه چوان بدانی؟» 


کمال صحرائی اردکانی 


حروف‌مقطعه در قران 


افتتاح بيست و نه سوره از 
سوره‌های قرآن با حروفی است که 
به آنها حروف مقطعه می گویند. این 
حروف تهجی که به صورت جدا 
جدا تلفظ می شوند. به نامهای 
«فواتح سور یا اوایل سور نیز خوانده 
شده‌اند و غالا در آغاز سوره‌های 


مکی واقع شده‌اند. آرا و نظریات 
دانشمندان در تبیین ابن حروف 
ومفاد آنها گوناگون و فراوان است. 
جلال الدین سیوطی ۰ حروف مقطعه 
قرآن را از متشابهات قرآن می داند 
و رای خویش را در معنای این 
حروف چجنین اظهار می ی ارد 
«حروف مقطعه از اسراری است که 
ج خداوند کسی بر آن آگاه نیست. 
جنانچه از شعبی روایت شده است 
که چون از فواتح سور سوال شد. 
گفت: برای هرکتابی سری است و 
سراین قران فواتح سور است. وی 
سس ارا را وا دراب 
فو و صرح م دوو ر ی 
به یازده نظریه در تفسیر این حروف 
اشاره می کند. علامه طباطبایی در 
تفسیرالمیزان پس از نقل عبارات 
طبرسی در مجمع البیان پیرامون 
حروف مقطعه قران به نارسایی این 
افوال‌می بردازدومی دویسد: 

(به هیچ یک از این اقوال 
نمی توان اطمینان بیدا کرد... و | 
حروف رموزی است بین خداوند 
سبحان و رسول او که بر ما پنهان است 
SE‏ آن |" 
ندارد» جز اینکه احساس می 
این حروف و مضامین سوره‌های نها ارتباط خاصی برقراراست۱ 

حروف مقطعه در دید گاه عرفا 

عرفا و متصوفه همواره سخن در لفافه گویند و کلام خویش را 
باالفاظی بیان کنند که معنای ظاهری آن مراد ایشان نباشد و غالبا سخن 
را با محسنات ادبی چنان می آمیزند که فهم آن در بادی امر دشوار 


مطابق این آیه تعبیر «فی‌نفسه» را که آقای سروش دربارۀ پیامبر 
به کار برد که (خود پیامبر هم ممکن است فی نفسه برای خود. به 
۱ ۱ 
تعبیر «من تلقاء نفسی» که همان تعبیر (فی نفسه» است. این برداشت 
را انکار می کند. 
اه ی بت e‏ 
ا و ی ده ای کرت وا 
تکذیب باشد باید به قوانین بیرونی نظر کرد. پیامبر اسلام می گفت 
وی از انجا که تجربه رسالی را همانند سایر تجربه‌های دینی 
ET‏ راتس فان از ادهاهای تشر دش انات کدی 
قرار دارد و به تعبیری خود این سخنان و به تعبیر اقای سروش این 
مدعیات» معجزه جاودان اشست. 
ما در آیات چندی مشاهده می کنیم که قرآن» همین ادعاها را 
ان وا E‏ 
ا و اه ار تیش اک امس 
الکتاب لا ریب فیه: این کتابی است که شک در آن راه ندارد. (بقره,۲) 
وان کنتم فی ریب ممانرلنا علی عبدنا فاتوا پسورةء اگر درباره آن 
چه بربنده خود [= =پیامبر]نازل کردیم» شک دارید» دست کم یک سوره 
همانند آن بیاورید.» (بقره» ۲۳)قرآن در آیه دیگری برای تشخیص 
ادعاهای پیامبر مردم را با صراحت به تفکر و تعمق درخود قرآن 
می خواند: «افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیرالله لوجدوا فيه 
اختلافا کثیر ا.» رات (AY‏ 
وحی نبوی به انبیامنحصر است 
و بعد از پیامبر» این نوع وحی 
مسقملع شده؛ الدته انواع ددگر 
وحی همچنتان ادامه دارد 
بنابراین» سخن آقای سروش به پم وجه درست يست و 
خحودش اثبات کرد. 
Ts‏ آنچه ما در محصول وحی پیامبر می بینیم؛ با 
e‏ سم اس رده کت ضقان 
آماده شده باشد E‏ وتو ید 
پخنه شده در ذهن و ضمیر و قلب پيامبر ريخته شود و ايشان هم 
مامور باشد که انها را با مردم در میان گذارد. ۰ من معتقد نیستم 
داز نمی ت که فان ی سول را دا ناهد کرد 
و پیشاییش آیه‌ای را حاضر کرده بودکه تا او آن سئوال را کرد آن آیه 
را همان جابه پیامبر وحی کند. می توان این مساله رابه این صورت 
دید که پیامبر با سئوالی روبه رو می شد. نفس این سئوال, ان جه را 
که به منزلۀ جواب به سئوال کننده داده می شد تولید می کرد.۱۷ 
در پاسخ به این ادعا می توان گفت: اولا او می گوید ۳ 
نیستم»»ای کاش این سخن خود ر مستدل بیان می کرد. ا 
همه چیز آماده باشد چه اشکالی پیش می آید؟ خدا به جزئیات علم 
دارد و به همه چیز عالم است و اینده و حال و گذشته برای او معنا 
ندارد؛ بنابراین اگر از قبل مطلبی را آماده کند» مشکلی پدید نمی آید. 
انیا پیامبر بارها اعلام فرموده است که من هیچ چیز را از جانب 
خود بیان نمی کنم. هرچه می گویم وحی الھی اس در ایات فراولی 


حداوند یکتا است؛ E‏ د 
بو ات هیا ایا یا ی یک ول «و ما کنت تتلوا 


ناخعوانده 


| 

می گوید: «جوانمرده هیچ خواهی که بدانی این حروف در قرآن چرا 
است؟ بدان که حدیث عشق چون به سرحد زمان و مکان امد. انا 
عرضن الا مانة على السموات و الارض والحبال. ولله المثل الاعلی. 
خحطبة سور و ایات و کلمات و حروف کرد. همه پای وایس نهادند. 


من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک 
اذا لارتاب المبطلون: تو هرگز پیش 
از این کتابی نمی خواندی, و با دست 
خود چیزی نمی نوشتی وگرنه 
با ال الايشان طا به شک 

۸ ۳ E 

اگر هم تین معط می شد 
مر کرام اسلا نگران می شل از 
این رو خدا در ایه ای می فرماید: «ما |" 
ودعک ربک و ما قلی: پروردگارت || 
تو را وانگذاشته و مورد حشم قرار | 
تلا ست (ضحی. ۳)بنابراین از 
مجموع این مطالب به خوبی 
برمی اید که ادعای اقای سروش. 
مبنای قرانی ندارد. 

۲ انشان می گویند: : تجربة نبوی | 
یاتجربة شبیه تجربة پیامبران كاملا | 
ین 


ت 


شخصی ممکن 


ی 1771775730۳۳ 
وی بای سم ی OO‏ 
داشتند... 
کی این مدنگ شم فان مرو شرت 

ارا و دیگری دارد» خودش می داند و خحدای 
خودش. . کسی هم که چنین احساسی را ندارد» بایستی پاسخگوی 
وت ی رت .البته 3 برای این که 
سلام تجلی کرد و پس از آذ باب تجلي بسته شه این تجلی دوم 
دارد و برای هر کس متناسب با ظرفیتش. ادامه خواهد پافت.۱۸ 

وی در جای دیگر می نویسد: چون وحی, تجربه دینی است و 
تجربه دینی درباره دیگر انسان‌ها نیز روی می دهد. پس تجارب دینی 
دیگران نیز به فربهی و غنای دین ھی افزاید و با گذشت زمان» دین 
و بسط دهنده تجربه دینی پیامبر است و درنتیجه, دين خدارفته رفته 
پخته تر می گردد. این ؛ 0 9۳ 
خود دین و شریعت صورت می گیرد.* 

وی در این سخنان خود جند ادعا دارد: 

۱ نجرب نبوی و رسالی به ت نمی شود: 

۳۳۳ 
است؛ در نتیجه. دين خداء رفته رفته پخته تر می شود. 

در پاسخ می توان گفت که اولا پیامبر اسلام» خاتم پیامبران است 
و همچنین دین او نیز به اکمال و اتمام رسیده و می تواند به نیازهای 
انسان تا ابد پاسخ گوید؛ در نتیجه, وحی رسالی نیز به پایان رسیده و 
دیگر نمی تواند تداوم داشته باشد. قران در این باره می فر ماید: «ما 
کان الله بکل شیء علیما: محمد پدر هیچ یک از شماها نبوده و نیست؛ 


شنبه ۲۵ مر داد۱۷-۱۳۸۲جمادی الثانی ۱۶-۱۴۲۴ آگوست ۰۳ 


دانستند که لوکان البحر مدادالکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد 
پای فراپیش نهادند و حملها الانسان انه کان ظلوما حهولا. گفت 
این راچه گویند؟ عجبا از این حدیث. 
سبو سوراخ بد و دیک ازو بیرون شد 
بدره دیک گذشتن بدانم چون شد 
از حسرت این سخن دلم پر خون شد 
کار ا ی کے او کا 

گفت: آن نه حملها الانسان بود که و حملنا هم فی البحر بود. 
چه جای خلق الانسان ضعیفاً بود؟ اینجا قوت هوالذی یسیر کم 
ی ۱۳ تاه e‏ 
کفور است قعل الانسان مااکفره. او شکور است بدلا عنه ان رفا 
لغفور شکو ر.۱۱ 
OC‏ در همین زمینه آورده 
نداد ومن حیث لنحقیق همه عای دزیر پود نک کر 
رسالته. گر ترا بیان ا که دیگری را بود e‏ 
حروف انواع تنبیهات است ارباب بصاثر راو آن تنبیهات را حصر 
مال است.۱۲)۰ 

و در مقامی دیگر این حروف را 
رمزی برای بعضی از صفات خدا 
محسوب می نماید: «خدا را صفاتی 
است. آن صفات گاهی با الفاظی نظیر 
E‏ 
۳ 9 الفاظ ۱ 
زد روف دم در ی ۳ 

ااه ات ت می توان دریافت که حروف مقطعه در دیدگاه 
عين القضاة یب ی رز 
ی تن 
e E‏ ان لکل 
که کسی جز ایشان بر آن واقف نشود»۴ 

شیخ روزبهان شیرازی در تشریح حروف مقطعه معتقد است 
که این حروف رمزی از صفات خداوند است و بندگان خاص او 
قادر به فهم آنها می باشند: (بدان که حق سبحانه و تعالی با عموم 
بندگان به زبان شریعت گوید و با خصوص به زبان حقیقت؛ انها که 
به غرائب علم قدم و حکم قدر سابق در ازل شاهدند. اک اان 
بودندی در ملک ربوبیت با عموم خحلق خطاب متشابهات نکردی... 
رت و دا ات 
کند چون الم » المص و جملة حروف تهجی که معادن اسرار صفات 
ونعوت و اسامی قدمی است ٿ. ۱۵ 

رشیدالدین میبدی این حروف را دلیل فضل و کرم و اشاره 
ات E‏ 
و پیرایه سخن گوبان می داند و فهم آن رانشان موافقان برمی شمرد 
و باری بر گردن دشمنان و خاری در چشم مبتدعان به حساب 
می اورد. وی با اشاره به اینکه این حروف رمزی بین عاشق و 
معشوق است» می نویسد: «در صحيیفة دوستی نقش خطی است که 
جز عاشقان ترجمة آن نخوانند. در حلوت خانة دوستی ميان دوستان 
رازی است که جز عارفان دندنة آن ندانند» در نگارخانة دوستی 

حروف مقطعه از منظر امام 

امام خمینی(ره) قران کریم رااز بزرگترین مظاهر رحمت مطلفة 
امه ھی وال کهاز کی ای به مایت جن رود دای وھ ی 
و فعلی و به جمیع تجلیات جمالی و جلالی صادر شده است و دیگر 
کتب اسمانی رااز این مرتبت و منزلت نمی باشد. این صحیفه نورانی 
صورت انیم اععم خلاست: و در بت سر ی ابیت بیج 
رسول گرامي‌اش و صورت نازل شدة آن است که به شکل حروف 
و کاب ذر امده امیت ا کاس میو م اسگامس ر ا بر 


اک ا (احزات؛ ۴۰( 

خاتم به معنای انگشتر است. در عصر نزول اسلام. »> مهر افر اد. 
نگین انگشتر انان بود که با آن نامه‌ها را مهر می کردند به نشانة این 
که پیام به پایان رسیده است. با توجه به این نکته معنای ابه پیشین 
این است که با امدن پیامبر اسلام. ,طومار نبوت و پیامبری پایان خورده 
وپرونده نوبت بسته شده است. در ضمن از آنجا که رسالت» عبارت 
از ابلاغ و رساندن پیام‌هایی است که از طریق وحی دریافت می‌شود. 
ی اک 
eT‏ ختم رسالت نیز هست به قعیر دیگر نبی از ان جهت 

نبی است که به او وحی می شود. هنگامی ی ای نک وی 
نبی نیز خاتمه می‌یابد. رسالت نیز با صاحب شریعت و نبی بودن 
ملازم است» آن نیز حاتمه خواهد یافت؛ چون هنگامی که وحی نبی 
خانمه یافت. رسالت نیز خاتمه می یابد. 

در زمينة خاتمیت نبی نیز احادیث فراوانی وجود دارد که به 
یکی از آنها؛ > یعنی حدیت (منزلت» اشاره می کنیم » پیامبر اکرم زمانی 
اک 
داد» به وی فرمود: «ايا خشنود نیستی که منزلت تو به من همانند 
منزلت هارون به موسی باشد. جز این که پس از من پیامبری نخواهد 
بود.»۲۰ 

همچنین برای ختم پیامبری می توان به کمال دين در زمان خود 
سا اه یا A‏ ام هی ام 
دیگر لزومی ندارد که وحی برای کمال دین تداوم بیابد؛ زیرا تحصیل 
حاصل است. قرآن در این ¿ باره می فرماید: «امروز دین شما رابرایتان 
کامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم و اسلام را برای شما 
ی قرار دادم) (مائده. ۳( 

پس» از این ن سخنان به خوبی برمی آید که وحی رسالی و نبوی» 
بر حلاف عقبده آقای سروش» به چ و جه تداوم تاو 

در مقابل ادعای دوم ایشان که شخصی ممکن است تجربة 


قرآن ذووجوه است وهرکس به 

حسب قرب و بعدومیزان دانش و 

بینش خود به بخشی از مراتب 
عمیق معنایی ان پی می برد 
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حدیثت هغه 


روایت شد ه که فرمود : 


خداوند فرمود: محبوب ترین بند کانم پرهیز کاری است 
که حویای باداش بزرگ باشد و همش دانشمندان پیرو 
خویشتن داران و پذيرندءة حکیمان. 


اصول کافی 

امام ی E‏ 
و ی 
اس ی خر ام ی 2 
یچ بعید نیست که فهم ان از حوصله بشر خارج باشد و مخصوص 
به حواص از اولیای خداوند باشد همانها که به خطاب قران اختصاص 
یافته اند. همان طور که وجود متشابهات برای همه نیست و تاویل 
آنها را همان‌ها در می یابند.۱۹ 

۱ رمزی بودن حروف مقطعه 
می گیرد و اسرار آن بر ما پوشیده 
تا از دید گاه امام» > «پیامبر(ص) و 
هر کس را که وی تعلیم نماید. بر 
سرار آن واقفند: «علوم قرآن و 
بفهمد و برای همه کس هم نیامده 
اک وات شی نراقت ری دار که اع کی رت 
که آنهارا کشف کنند., 
هم که قران را 
E‏ آن را فقط پیغمبر سلام و هر کس رااو 
تعلیم کرده» کشف این رمزهارامی توانست بنماید مانند همان حروفی 
که در اول سوره هاست.)۲۰ 

نام زره همین موصوع را درجای هیک به این ثر تیب کوارشن 
می نماید: ۱ (در ار ين مخاطبة بین حبیب و محبوب و مناجات بين قاش 
و معشوق اسراری است که جر او و حبیباش کسی راب بر آن راه 
و و اس ۱۳| 
رید که الق اه زمر و تیف هیک برای وه 


اه 11 
نتیجه گیری . 
از منظر امام خمینی 


الف. رن منرت بس ولا و حقیقتی برتر از فهم انسانها داد و 
آنچه از آن در اعتیار ماست, مرتبة نازل شده آن است که به جهت 
تقریب‌به ذهن ما به صورت الفاظ بیان شده است. 

e‏ ڏو وجوه است Eh‏ و بعد و 
ی ما 

a‏ . حروف مقطعة قران على رغم تفاسیو معاد از اه از اسر ان 
الهی است و نامحرمان رابه فهم آن راهی نیست. 
أينة پژزوهش» شماره ٩۹‏ (ا تلخیص) 


نوشتها: 
5 توحیدی» بحرالمحیط» ج ص آ۲. ۲.علامه طباطبایی. المیزان 
فی تفسیر الق رآن» ج ج چ ١‏ ۳ امام خمینی» آداب الصلوة ج ۱۱۲ 
۴ ر.ک همان» ص اد ۵ صحيفة نور» ج ۱۷ ص 77 ۶ همان» ج ۰۱۸ ص 
۱ ۷ الاتقان فی علوم القران» ج اون ۴ ۸ المیزان فی تفسیرالقرانء 
ج ۸ ص ۶ 4 نامه های عين القضاة همدانی» ج۲. ص ۲۹۰. 
مناج اض الان اص ا همالع من ۸۹ 


۳ همان ج ۲ ص ۰۲۹۱ 1۴ تمهیدات عین القضاة همدآنی» ص ۱۷۵. 
۵ روزبهان بقلی شیرازی» شرح شطحیات. ص ۵۸. ۶ رشیدالدین فضل الله 
میبدی» کشف الاسرار و عدةالابراره ج ۸۰ ص ۰۳۰۱ ۷.همان, ج .ص ۵۲ 
۸ سر یلص ۰۶۵ جل انت ص ۳۵ ١‏ لاسرا 
ص ۳۲۲. ۰۲۱ ره‌عشق» ص ۲۹ 
گفت: او لا اتشان در باب مدعبات 
تجربه گر گفتند که «هیچ وقت 
صدق سخنان کسی را از روی 
ادعاهای خودش نمی توان اثبات 
کرد. اگر بنابر تصدیق یا تکذیب 
باشد» باید به قوانین بیرونی نظر 
ری 

حال معیار حقانیت مدعیات 
تجربة پیامبری افراد ایا چیزی غیر 
ازقرآن است؟ مسلمان به طور مسلم 
باید ماغات تجربة خود را با قران 
که کتاب هدایت و نور و تبیان گر هر 
چیزی است بسنجد؛ بنابراین اگر 
مدعیات او حلاف قرآن بود. حقانیت ندارد و به تعبیری می توان 
گفت که دیگر آن, تجربة پیامبری نیست؛ بلکه تجربة شیطانی است. 
قرانی که نه باطل به ان راه دارد ونه تحریف و تکامل و تغییری در 
آن حاصل می شود. برای همیشه معیار حقانیت است. چنان که خود 
می فر ماید: لا پاتیه الباطل من بین يديه ولامن خلفه :هیچ گونه باطلی» 
نه از پیش رو و نه از پشت سرء به سویش نمی آید(فصلت» (FY‏ 

و اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لامبدل لکلماته ولن تجد 
من دونه ملتحدا: آنچه از کتاب پروردگارت بر تو وحی شده است 
بخوان کلمات او را تغییر دهنده‌ای نیست و به جز او» هر گز پناه گاهی 
نخواهی یافت [-به جز خداء معبودی و به جز قرآن» کتابی نیست]» 
کا 

در این آیه «لن تجد» برای نفی ابد. و تاء کید محکمی بر تغییر 
ناپذیری کلمات وحی است و هیچ پناه گاهی غیر از خدا و کتاب خدا 
وجود ندارد. در تعبیر «لامبدل لکلماته»» ضمیر کلماته به «کتاب ربک») 
برمی گردد و از آن حکایت دارد که این کتاب» هرگز نسخ نمی شود 
یا تکاملی در آن راه نمی یابد و هیچ امری نمی تواند کلمات خدا را 
تغییر دهد. همچنین روایات فراوانی وجود دارد که حکایت می کند 
حلال و حرام پیامبر و به تعبیری شریعت پیامبر گرامی اسلام ابدی 
است: «حلال محمد حلال الى یوم القيامه و حرامه حرام 
یوم القیامه: حلال محمد. تا روز قیامت» حلال و حرام او نیز تا روز 
قیامت حرام است»" 

ابر ایا کر حالتی به انسان دست داد که از تر در تربعت و 
احکام اسلامی حکایت داشت؛ مثلاً نماز نخواند. چون بر خلاف 
ایات قران است که می فر ماید: «اقیموا الصلوة» پذیرفتنی نیست و 
چاره‌ای جز آن نداریم که آن راوحی شیطانی بدانیم؛ چنان که قرآن 
در این باره می فر ماید: 

«این چنین در برابر هر پیامبری» دشمنی از شیاطین انس و جن 
قرار دادیم. انها به طور سری [و در گوشی آسخنان فریبنده و بی اساس 
را برای اغفال مردم به یکدیگر می گفتند؛ ار رو ود کارت 
می خواست چنین نمی کردند. بنابراین 2 آن‌هاه کفمقهانضان را نه تفا 
خود واگذار!» (انعام» <1۲( 

حتی روایات معتبری وجود دارد که می فرماید: اقوال امامان را 
یز اد با قرآن سنجید که اگر موافق قران بود اخذ کنیم واگر مخالفی 
ان بود» کنار بگذاریم: «ما وافق کتاب‌الله فخذوه و خالف کتاب الله 
فدعو ه؛)۲۲ 

پس از اد ین سخنان به خوبی برمی آید که اولاًوحی رسالی و نبوی 

خحاتمه یاه است و نمی تاد تاو داشته بش اه رنب فروتر وحی 

یعنی الهام تداوم دارد و همچنین اگر حالتی به انسان دست داد که دیگر 
اد به شریمت اسلام عمل کند, این دیگر تجربة نبوی نیست؛ بلکه 
تجربة شیطانی است؛ زیر یگانه معیار مدعیات شخص تجربه گر قرآن 
کریم است؛ حتی اقوال امامان را یز باید با قران سنجید. 

پی نوشتها: 
همالد ی 2 اهانض ¥ اهال ص ۷۲ 
٩‏ عبدالکريم سروش» بسط تجربة نبوی» اول» انتشارات صراط تهران. ص ۲۸. 


۰ صحیح بخاری: ج ص ۸ طبع ۴ در باب عزوه تبوک؛ جعفر سبحانی: 


ا ار اصول کافی» ج ۳ ص ۷ ۲.همان» ص AM‏ 


l4 O ۳‏ با رش 
دانش پژوه ازیتا موسوی و شهره 
عبوض خانی در گالری کتابخانه 
j TT‏ ۳۰۸۹۰ 
مهرآباد جنوی در e‏ 
کردن اوقات فراعت کودکان و 
نوجوانان» ات ار e‏ را 
برای این عزیزان برپا کرده است. 
ار نمایش شاد و موزیکال ویژه 
ESS‏ و 
اج تالا ) را اجرا می کتلا. 

O‏ کک به 
مامت فر خنده مبلاد دخ 
رای تا ار رت 
a‏ ۳ اقدام ده 
برگزاری جشن میلاد نور (ویژه 
بانوان) دة ا تلفن : 
MA AA‏ 

۵ فر Cm‏ ملل با 
اک را اقدام به 
ری کین ین بل 
SS‏ 

غرفه‌های ار صنایع 
دستی حانه دس ونان هنر به 
شیوه سنتی کک تاه ات 
مرد و با چشم اندارمای 
سیاوش آباد. دوستان حوب 
شاینده و برگه» روزهای شنبه 
هر هت در ف هھ کرای کر 
oS‏ 
ویژه گروههای سنی جوانان و 
۵ ۱ 

0 خا نه قر گلها 
دوره‌های اموزش معرق را 
مر تلفر : ۸۰۰۳۹۳۶ 

TT‏ ايت الله 

ست. تلفن: ۵۸۹۳۶۵۴ 


اطزایات 


رئیس فرهنگستان زبان و 
ت ا 
برحسب اعتفادات خودمان و 
برحسب جهان بینی خودمان و 
مکتب اعتقادی خودمان درباره 
انسان نظر خاصی داشته باشیم, 
به موجب همین نظر خاص بايد 
به علوم انسانی نظری خاص داشته 


ا فارسی 


باشیم, ما در علوم نسانی به دنبال 
یکسری بایدها ببایدها هستیم که 


درباره انسان ده دست بياوریم. 


به گزارش خبر گزاری 
دانشجویان ایران اس دکتر 


غلامعلی حدادعادل که در 
بهمین LL‏ یش اسو ر شی و 
پنجمین کنگره تمه 
اسلا ھی دادش جویان 
ls‏ سراسر کشور 


e‏ می گفت» افزود: در علم» 
نگاه ما یک نگاه کاربردی است 
و می خواهیم به یک سری بایدها 
و نبایدها نتت پیدا کنیم. این 
نگاهها باید منتهی به این شود که 
ماد یک اقتصاددان می گوید 
اینجا این کار را باید کرد این کار 
را نباید انجام دا این کار صحیح 


مطالبی که ا شده بر تصور 
انسان نمی تواند با مطالب بنا 
شده بر تصور انسان در 
جهان بینی مادی یکی باشد. 
وی افزود: علوم انسانی 
الهی نمی تواند با علوم انسانی 
مادی یکی باشد. مااگرچه دوت 
فیزیک نداریم, دوتا شیمی 


پیکر مادی. یک و 
مستقل ایک گفت: ما 
بايد علوم انسانی 

مستقلی 1 شیم مہتنی در 


انسان شناسی مستقل خودمان 
در غرب از عهد رنسانس تاکنون 


د کتر حداد عادل: علوم انسانی الهیی 
نمی نواند با علوم انسانی مادی یکی باشد 


است. این کار غلط است. در 
علوم انسانی هم همینطور اگر 
راد ما از علوم نسانی» به 
سعادت رساندن انسان باشد» در 
این صورت. این سعادت تا 
تصوری است که ما از انسان داریم. 
تصوری که از انسان در جهان بینی 
الهی هست با تصور از انسان در 
جهان بینی مادی فرق دارد. 
وی گفت: : علوم انسانی 
الهی نمی تواند با اسا 
مادی یکی باشد وتاب ج علوم 
انسانی الهی با نتایج ۳ 
مادی یکی نیست. پعنی ان نتیجه 
گیری‌های تحت عنوان بايد و 
نباید برای سعادت انسان مترتب 
اسا دررے ال کے ا 


گروه موسیقی «شهنازی» کنسرت 
برکزار می کند 


گروه موسیقی «شهنازی» 
با اد اتساد «حاج علی اکېر 
شهنازی» برای اولین بار کتسرت 
مو سیفی و ال میی کیا 

گزارش را هی 
«مهر» در این برنامه قطعاتی از 
استاد شهنازی که بیشتر در 
حهار گاه و اصفهان ساخته شده 
اند تو سط گروه موسیقی 
شهنازی برای اولین بار در ایران 
اجرامی شود. این کروه متشعل 
از پیشکسوتان و جوانان است و 
قابلیت های بالایی را برای 
اجراهای متفاوت داراست. 

در افو گر وه «حمیدرضا 
بوربخش) خواننده, «داریوش 
پیرنیاکان» تار» «حسن ناهید» نی 
«سیامک بنایی» تنبک» «بهداد 
بابایی» سه تار» «حسن رضایی نیا» 


د ف و دایر هی (سهرات 
پورناظری» و «ارش کامور» 
کمانجه» «احمدرضا خواه» سنتور 
و «طهمورث پورناظری» عود 

این کنسرت در روزهای ۲۹ 
تا ۳۱ مرداد ماه حاری در تالار 
برگزار می 


و حلت شو د. 


برگزیدگان چهارمین جشنواره صدا و سیما معرفی می شوند 


0 برنامه‌ ها و سریال های برگزیده تلویزیونی 
پخحش شده در سالهای 9۰ ۱سازمان صدا و سیماء 
نا 
تایه کل رات جموم. 
جشنواره صدا و سیما »این اثار یس از بازبینی ۶۵۰ 
اثر تلویزیونی در چهار بخش سریال الف» تثاتر 
تلویزیونی» برنامه زنده و مسابقه تلویزیونی معرفی 


۱۹ مهرماه در مر اسم 


به گزارش 


شوند. 


٩ e e 0‏ اثر 


2 


ات تا ان 


ور ت ایی ی 

همچنین در بخش سريال الف و تثاتر 
تلویزیونی» همه آثار ارائه شده بدون گزینش وارد 
E‏ 

e‏ اتف سرپر » (حجربن عدی»» 
(شب دهم) و (چراع جادوا؛ > «(خحواتب 


lL‏ ا» (مریم مقدس) > (خورشید شب) > (سفر 
)» (فر ستاده) (گروه ویژه) » «لانه شبطان» » «مرگ 
و پرکار. 2 e‏ 


بسمه تعالی 


آگهی مناقصه 


نداریم, این دوتا علم قطع نظر از 


ر و همه 5 ِ 
می شود وم تر میتی 1 
ا E‏ 
د ا خاک نان« بای شمه انوا 
اقتباس کنند چون به جهت 
رابطه‌ای که میان علوم انسانی 
با انسان شناسی وجود دارد, ما 
اص از انسان داریم» انسان را 
یک موجود مادی نمی دانیم. ما 
o‏ 
هستی او ؛ با تولد اغاز شود و با 
مرگ نابات فا برد برای انسان 
قبل از تولد معنایی قایل هستیم 
و بعد از مرگ ادامه وجود و 
حیات برآن قا 
وی ادامه : مرگ پایان 
2 ۳ 
یک زندگی ابدی گسترده تری 
است. اسان ر صرفاً ماده 
تجمم " و برخورد کور و کر 
نمی دانیم انسان راعلاوه بر این 


سور 


راهی ایجاد شده که به تدر 
0[ 
و مجموعه‌ای تحت عنوان علوم 
انسانی ساخته و پرداخته شده 
است؛ اما در آن علوم انسانی بعد 
E‏ و الهی انسان 
.ما خواه به برکت 
ا اا کت در 
فرهنگ و تمدن اسلامی علوم 
انسانی ما باید اسلامی باشد. 
وی در پایان با پاسخ به این 
سوال که علوم انسانی اسلامی 
چیست و چه فرقی با علوم 
انسانی راد یج و حاکم بر جهاد 
eT‏ اولا ما بايد علوم 
انسانی غربی را از لحاظ مبانی» 
دقیق بشناسیم و بدانیم چگونه 
این ساختمان علوم انسانی غربی 
بریایه جه ا د استوار 
وای کار ساد واک دست 
ما بايد جهانپینی اسلامی رابا 
توح ال پا ا بعاد ان په صررت 
همه حانبه بشنا و بعد قد 
بگذاریم در یک راه برای تاسیس 
و ایجاد علوم انسانی الهی و 
اسالامی. 


دکتر بهرامی. معاون آموزشی حوزه هنری: 


۰ پب ۰ « | نف 

هنر.تجلی معنویت سب 
ی « 

0 دکتر هادی بهرامی» رئیس سازمان آموزش و پژوهش و 
معاون اموزشی حوزه هنری با اشاره به اهداف اموزشی مراکز 
دانشگاهی و هنرستانی حوزه هنری گفت: هدف مااز تاءسیس 
چنین مراکز هنری» تربیت و پرورش استعدادهای بکر و توانای 
جوانان و نوجوانان در سطح جامعه است که با برنامه ریزی‌هایٍ 
دقیق آموزشی و توجه به کیفیت‌های اموزشی, محبط هنری کاملا 
شاداب و پرتحرک برای هنرجویان فراهم می شو د. 

دکتر بهرامی در ادامه» استفاده ES‏ ملی و 
دینی را در ایجادالفت و نزدیکی هنر جویان با مسایل اجتماحی 
موّثر دانست و گفت که از این طریق بهتر می توان از خلاقیت های 
هنری آنان استفاده کرد. 

وی به نقش بسیار موّثر کلاس های «مشاوره بهداشت روانی» 
در مهارتهای زند گی هنرجویان اشاره کرد و گفت: با شرکت در 
کلاس های مشاوره‌ای» می توان به نوعی تجربه «زند گی کردن» 
را به هنرجویان منتقل کرد تا بتوانند مسئولیت های اجتماعی را 
هتر درک کننله 

وی در خحصوص میزان آموزش های هنری در جذب 
جوانان و نوجوانان به سمت معنویت گفت: جهان امروز آنقدر 
غرق در مادیات ت شده که از معنویت فاصله گرفته است. شواهد 
نشان می دهد که پول و تروت زندگی مادق بشریت را از درون 
مضمحل کرده است» ولی در قرن ۱ رخداد عجیبی به وقوع 
توس ی ال باز کشت به معنویت است که رتسا ترین اتع کاس 
معنای «زبان لطیف هنر» است که هنر در واقع تجلی معنویت 
است و ما سعی داریم هنرمندان متعهد و متخصصی را تربیت 
کنم. 

وی در خصوص اوقات فراغت جوانان و نوجوانان کشور 
در تابستان امسال اشاره کرد و گفت: امسال توانستیم آموزش 
هنر را گسترش بیشتری دهیم و صرفّبه هنرجویان و دانشجویان 
هنر احتصاص نداشت. طبیعی است که در جامعه تعداد زیادی 
علاقمند به هنر وجود دارد که اینها ممکن بود نتوانند به مراکز 
آموزشی رسمی و غیررسمی دسترسی پیدا کنند و ما سعی, 
کردیم با همکاری سازمان ملی جوانان با کمترین هزینه و تقریباً 
در تمامی رشته‌های هنری در مراکز آموزشی خود. هنرجو 
داشته باشیم. 

وی رمز موفقیت هنرجویان سوره در دو سال پیاپی به عنوان 
نفر اول کنکور هنر را استعداد و علاقه هنرجویان به رشته هنر و 


0 «ماریو مونیجلی) » کار گردان پرتجربه و پدر کمدی ایتالیاء ریاست هیات داوران 
سر ۳ تا دو هفته دیگر آغاز می شود» برعهده خواهد 


کک خبرگزاری تور ار ار E‏ ۸سال دارد و 0 
فیلم ا 


SS 


E 


از ایتالیا او رابیشتر 


جایزه اول «شیرطلایی» معرفی خواهند کرد. 


«مونتی مونتگومری» تنها فرد سینمای هالیوود است که در هیات داوران جشنواره 


ال کر کت را در 


او یکی از تهیه کنندگان آمریکایی است که در چند فیلم «دیوید لینج» همکاری 


که ایا 


حشنواره ! 


بين المللی 


فیلم ونیز پ 
۱ (وودی آلن» کارگروان و بازیگر مشهور آمریکایی 
کریسیتا ریچی؛ و اجیسن گیگزه در این ثیلم ایقاگر تقش هستد 
در این هیات همچنین «استفانو اکورسی) CE ETS‏ 


شهریور با نمایش فیلم ! 


جشنواره ونيز در دوره قبل حضور دارد. 


«ان هویی کارگردان چینی 
را سرنا» با 


شرکت مخابرات استان گیلان در نظر دارد اجرای طرح دیوار و فنس کشی مجتمع ساحلی کیورچال بندرانزلی را 
از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران حقوقی رتبه ۱در رشته ابنیه. رنبه بندی شده از سازمان 
مدیردت و برنامه ردزی استان کبلان واگذار نماید. کلیه پیمانکارانی که تمایل شرکت در این مناقصه را دارند. دعوت به 
عمل می آید از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ۷ روز جهت دریافت اسناد مناقصه با در دست داشتن مدارک لازم به این شرکت واقع 
در رشت. گلسار طبقه سوم - ساختمان مرکزی شرکت مخابرات استان گیلان - اتاق ۲۳۰ واحد قراردادها مراجعه نمایند. 
مدارک لازم و توضیحات:۱- فيش واریزی به مبلغ ۸۰/۰۰۰ریال (هشتادهزار) ریال به حساب جاری ۹۰۰۰۱ بانک ملی شعبه اعلم الهدی 
شت بابت خرید اسناد مناقصه با معرفینامه از طریق قراردادها به بانک فوق. 
۲-اصل رتبه‌بندی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی. 
زمان اجرای پروژه 1 ماه می‌باشد. 


ور پروزه براساس فهرست بهاء سا ۲۳ (۶۸۱۵/۵۰۰/۰۰۰) ریال. 


هزینه نشر آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می‌باشد. 
ضمنا این شرکت در رد یک یا تمامی پیشنهادات رسیده مختار می‌باشد. 


«تلفن‌های تماس ۲۲۷۲۳۳۲ و ۲۲۷۲۳6 و دورنو یس ۰۱۳۱-۷۷/۲۳۵7) 


av 


۱ ا شود ا زیحرید» درب منرلار 


شرکت مخابرات استان گیلان 


حول بگرید و از حوا ز اررنده هره‌مند شود ! 


طرم استتناتی: فروش خانه به خانه مواد غذائی از برنج گرفته تا یفک برای اولین 


بار در ایران 


فرصت استتناتی: برای تمامی خانواده‌ها تا راحتی. ارزانی و اطمینان در خرید را 


سود استتّنائی: تمامی کالاها 7۲۰ تا 7۳ ارزانتر از قیمت بازار عرضه می‌شود. 
جوایز استتنائی: به مشترکین در ازاء اشتراک و خرید جوایز ارزنده شامل پژوع۲۰ پیکان, 
سپند. موتورسیکلت و دهها جایزه ارزنده دیگر به قید قرعه اهدا خواهد شد. 
تلفنهای تماس: ۴۴۳-۵۲۳۲۴۹۷۴۰-۵۲۳۱۹۱۵-۵۲۳۲۴۰۷۵ه 

شرکت در مراکز استانهای آذربایجان شرقی. گیلان. مازندران. کرمانشاه. خراسان و چهار محال بختیاری 
دارای دفتر مرکزی است و دفاتر سایر استانها به غیر از هرمزگان و سیستان و بلوچستان 
فا کر سال جارین اناع کر اهت شک آترین و مشخص ان کامل کر پروشونها که کاو یت 
متقاضیان فرم ذیل را تکمیل و به آدرس آذربایجان غربی سلماس خیابان امام 
شرکت وفاق سلماس ارسال نمایند تا نسبت به ارسال کارت اشتراک و بروشور 


رایگان اقدام شود. 


E‏ کار گردان و فیلمنمه‌نویس فرانسوی 


زمین دارای کاربری فضای سبز واقع در بلوار جهاد به 
شماره پلاکهای ۱۷۹۵ فرعی 
۰مترمریع و پلاک ۱۲4۲ فرعی مجرا شده از باقیمانده ۱۰ 
فرعی به متراژ ۳۲۲/۵ سهم مشاع هر دو پلاک از ۲۰۲۳ بخش 
ه یزد را از طریق مزایده عمومی به معرض فروش برساند. 
از متقاضیان محترم دعوت به عمل آید جهت بازدید و 
دریافت فرم شرکت در مزایده و همچنین کسب اطلاعات 


حاصل نمایند. 


بدیهی است بازگشایی پاکت‌های پیشنهادی راس ساعت 
۲۰ صبح روز شنبه مورخ ۸۲/۵/۸ طبق برنامه زمأنبندی شده 


انجام خواهد شد. 


اغاز خواهد شد. 


مدیرعامل شرکت صفائیه یزد 


«هر چیز دیگر» 


پسمه تعالی 


به مت تفر کت 


9 
17 
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ميتم مقیم 


شنبه۲۵مردا د ۱۷-۱۳۸۲ جمادی‌الثانی ۱۶-۱۴۲۳ آگوست ۲۰۰۳-شماره۲۲۸۴۶ / 


نمایشگاه هفت هزارسال هنر ایران در اسپانیا برپا می شود 


«لاکایشا» اسپانیااعلام کرد که 
ا (هفت هزار سال هنر 
ایران» از ۲۷ شهریور در شهر 
واللسیا این کشور برپا می شود. 


ایرنا در مادرید افزود: نمایشگاه 
مزبور با همکاری موزه ملی ایران 
واد (لا کایشا) به مدت ۴۵ روز 
در مرکز هنرهای زیبای والنسیا 

وی افزود: قرار است در این 
نمایشگاه نزدیک به ۱۸۰ قطعه 


پسیار کهن در معرض دید عموم 
گذاشته شود که قدمت برخی از 
انها به هفت هزارسال پیش 
می رسد. 

سکوی تاد اسا 


اهمیت نمایشگاه مزبور را بسیار 
زیاد توصیف کرد و گفت که به 
همین دلیل بنیاد مزبور تصمیم 
گرفته است ان را در اسپانیا بریا 
اه 

به گفته وی» نمایشگاه هفت 
هزار سال هنر ایران پس از برپایی 
در چند کشور دیکر ارویا به اسپانیا 


72 ص‎ e 
این نمایشگاه همجنین بیانگر‎ 
پیشرفت هنر در طول تاریخ به‎ 
ویژه‌انقلابی است که در این زمینه‎ 
در دوران نوسنگی رخ داد و در آن‎ 
ای شکار چی و کوچ نشین‎ 
E سکونت را ا ده‎ 
گیاهان توجه کرد و رام کردن‎ 
و او‎ 
اقتصادی وابسته به استان کاتالونبا‎ 
اسپانیا ا در پایگاه اینترنتی‎ 


خود تاکید می کند که اشيا ارائه 
شک ه در هادا مز دور » 


موفقیتهای دوران برنز و آهن را 

«(ظ روف شهداد») 
(سرامیکهای مارلیک»» «قطعار 
برنزی لرستان» و «اشیا فلزی زیویه 
e‏ قطعات سار 

ف اا شده از 
نفر ه» سرامیک و شیشه متعلق به 
دوران اولیه اسلام در ایران از 
حمله دل فاعم بر جسته این 
ما امت 

بنابر اعلام بنیاد لاکایشاء یک 
قرآن خطی بر روی پوست متعلق 


به فرن و میلادی یی 


شرکت ملی صنایع پنروشیمی 


2 - CH2=CH2 CH2=CH2 CH2=CH2 CH2=CH2 
0 
5 aA آگھی اعلام آمادگی‎ 
به اطلاع می‌رساند پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد طراحی‎ 0 ۱ 
کرت اه یرد ای را در ۰ ۰848 7 کے ر د و‎ 
9 
1 
N 


6 

0 
ارتفاع بالابری ۱۰۰متر جهت طرح پلی اتیلن سبک خطی خود را رم 
به منآقصه گذارد. لذا از شرکت‌هایی که در این زمینه سوابق و ۳ 
تجارب مفیدی دارند بدینوسیله دعوت می گردد که مستندات خود 0 
را شامل مشخصات شرکت. آگهی تاسیس. لیست و مشخصات 
کامل تجارب قبلی وحسن انجام کار خود را حداکثر تا تاریخ 
۰ به امور مهندسی واقع در میرداماد - خ نفت شمالی - 
خ یکم پ٦٥‏ ارسال تا پس از بررسی و تائید صلاحیت نسبت به 

"5 ۱ ۱ | 0 امور مهندسی پتروشیمی امیرکبیر 
بیشتر در یکی از ساعات اداری روزهای پنجشنب* رر | | چ وبرم-ربرم تلاش آفر 
۳ تا پنجشنبه مورخ ۸۲/0/۱ به امور مالی شرکت و اقع 


ینش بالند گی 6۱2-0۱۲ 


آگهی تغیبر محل شرکت مهندسین مشاور طرح نواندیشان 
طنان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۹۴۷۶۹ 


تهران خ ولیعصر (عج) نبش فاطمی ساختمان شماره اط ۲ واحد 
۱ منتقل گردید. 
EOI ARA‏ 


اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری 


آگهی شناسایی پیمانکار 


نمایشگاه آثار مردودین 
دوسالانه نقاشی ایران 


0 گالری سبحون به منظور ایجاد فضای مقایسه 
آثار مردود شده در بخش مسابقه ششمین دوسالانه 
نقاشی ایران با آثار پذیرفته شده» اقدام به برپایی 
نمایشگاهی از این آثار همزمان با برگزاری این 
دوسالانه می کند. 

معصومه سیحون مدير گالری سیحون در 
گفتگو با خبرگزاری «مهر» با بیان این مطلب افزود: 
نمایش اثار مردود شده توسط هیات انتخاب بینال 
و ی 
این کار میزان صحت و درستی داوری هبات های 
انتخاب این تماش کاه ها مشخحص می شو د. 

با تاره تدای ا امه مت در 
ابتدای فرن بیستم در سالن 2 
برانگیخته شدن توجه و فراگیری هنر مدرن در دنیا 
شد افزود: متاسفانه در ايران به دلیل عدم نمایش 
آثار مردود شد ه در دوره‌های قبلی با گراری 
دوسالانه‌ها همواره شاهد اعتراضات ا 
بودیم که راه به جایی نیز نمی بر اما با فراهم شد 
داوری‌ها تا چه حد از اعتبار لازم برخوردار بوده است. 

وی با اشاره به بی دقتی های انجا م گرفته 
توسط هیاتهای انتخاب و داوری دوسالاله قبلی 
گفت: همواره شاهدیم که در این دوسالانه ها تعداد 
معد‌و دی از هنر مندان خحاص و مجمو عه 
شا کر دایسان به توان یر بل کان جوایږز ز دوسالانه 
ی ها( 
حتی مورد باز بینی 

اس ار هیا نے کا ا 
در ار ین دوره دوسالانه مردود شناخته می شود برای 
شرکت در این نمایشگاه افزود: برای برپایی این 


دلي فوای که یرد 
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موضوع مناقصه: 


۲ 


وی و راو رای 
امکان بازدید از این اثار برای همگان فراهم 


مسابقه چهره‌نگاری از بزرگان طب سنتی 
فرهنگسر ای طبیعت (اشراق) در حاشیه 

سومین جشنواره گیاهان دارویی اقدام ؛ به برگزاری 
مسابقه چهره نگاری از هر ه دانشمندان و 
انل‌تشهتدان طب سنتی اثر ال ۳ ده ا 
به گزارش روابط عمومی فرهنگسرای طبیعت 
ارد دان ی و ا ار شور به هرز وت 
نقاشی. طراحی» کلاژ و کاریکاتور از چهره 
زمان پیش از این سینا تاعصر حاضر حداکثر تا تاریخ 
۸ مردادماه به نشانی فلکه دوم تهرانیارس .انتهای 
خیابان جشنواره .فرهنگسرای طبیعت (شراق) 
مر فا ا ا ای کو ل 


شرکت مخابرات استان کردستان 


آگهی تجد ید مناقصه 


شماره ۸۳/۳۹ 


این شرکت در نظر دارد تعداد ۷۲۰ سلول باطری 2۸ ولت 
۰ آمپر ساعت خشک و ۳۰ سری تجهیزات نصب باطری 
2 | ]را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. تولیدکنندگان 
| و فروشندگان واجد شرایط (دارای تاییدیه فنی شرکت 
مخابرات ایران) می‌توانند حداکثر تا تاریخ ۸۲/۵/۸ جهت 
دریافت اسناد مناقصه و عودت پاکت‌ها به آدرس: سنندج - 
خ فردوسی شرکت مخابرات استان کردستان اتاق ۲۰۱ 
واحد خرید و قراردادها مراجعه و یا با شماره تلفن 
۰۸۷-۶ و دورنویس ۳۲۹۱۱۱۸ تماس حاصل نمایند. 


شرکت مخابرات استان کردستان ۱ 


شرکت مجتمع گاز پارس جنویی (سهامی خاص) 


شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد خدمات زیر را با مشخصات و شرایط کلی زیر از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 
- تجهیزات و نگهداری سیستمها و تجهیزات وادوات الکتریکی شامل انجام کلیه تعمیرات. روزمره برنامه‌ریزی شده واضطرار سیستم‌های الکتریکی وتجهیزات وادوات برقی ثابت و دوار از قبیل 
پست‌های توزیع برق الکتروموتورها. سیستم‌های تهویه روشنایی و شبکه توزیع. 

۲- عملیات تعمیر و نگهداری ادوات نیوماتیک - الکترو نیک۳1-1(0/6 - و آنالایزر. 
۳- تجهیز سیستم اندازه‌گیری گاز خروجی فازهای ۱و٣و۲‏ (پروژه دیسپچینگ ملی گاز) 
> تعمیرات و نگهداری انواع پمپ‌ها دورانی و یا رفت ۳ کمپرسورهای هوا و گاز. توربین گازی و بخاری. انواع جعبه دنده. دمنده‌های هوا. خنک کننده‌های پروانه‌ای. 
-٥‏ تعمیرات و نگهداری برج‌ها - مبدلهای حرارتی - شیرآلات در اندازه‌های مختلف - دودکش‌ها - مخازن - لوله‌های گاز و بخار صافی‌ها و غیره... 
1- نقاشی صنعتی - ماسه زنی - عایق کاری - طناب بندی - داربست بندی. 

۷- احدات وتعمیرات راه و ساختمان. 

٩‏ تجهیزات کارگاه مرکزی (تراشکاری. جوشکاری. برشکاری. سنگ زنی و...). 


ساکن استان شهرستان متقاضی دریافت کارت اشتراک محل انجام کار: تاسیسات پالایش گاز پارس جنوبی واقع در عسلویه (استان بوشهر) 
ت انجام خدمات: 
ادرس کامل پستی تلفن تماس 
9 م 2 ۰ 0 هر بش م % n‏ % 
ادا توت نان و انفكا 0ا تا ات را ارت شیرتا ات ی ا ف ا اه سرایط متقاصی: 
مکاتبه شود. ۴ داشتن شخصیت حقوقی. 
متقاضی استخدام در استان هستم. ٩#‏ داشتن امکانات ماشین الات و نیروهای متخصص. 


متقاضیان استخدام خلاصه‌ای از سوابق خود را در یک صفحه ۸4 به شرکت ارسال نمایند. ۶و داشتن توانایی ارائه ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه و حسن انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما. 


امضاء متقاضی متقاضیانی که دارای شرایط مذکور می‌باشند می توانند حداکثر تا تاریخ ۸۲/۰۳/۱ سوابق خود را به همراه اساسنامه شرکت. سوابق کاری همراه با تاییدهای لازم. فهرست ماشین آلات. لیست کارکنان و. 
به ادرس: 

بندر عسلویه. فازهای "و۲ شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی. ساختمان13 اتاق ۱ پا ۱۰ ارسال نمایند. 

بدیهی است ارسال و ارائه مدارک هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد. 

ای سر ار ات ی ی ری ار سر یر 


دفتر مرکزی: آذربایجان غربی - سلماس - خیابان امام - تقاطع قره‌نی - طبقه فوقانی آزمایشگاه دکتر امینی 
تلفن ۵۲۳۴۰۷۵ فاکس ۵۲۳۱۹۱۵ 
E-mail:vefagesalmas@yahoo.com‏ 
2 روابط عمومی شر کت مجنمع گاز پارس جنوبی 
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0 a 
بارشو ر تاي‎ 

لوال ب کی ار 
اطلاعات: بدون ایجاد کمربندی 
در بندرانزلی» این منطقه دچار 
2 

روح الله قهرمانی معاون 
برنامه ریزی و اداری و مالی 
اسا ری کال در ست 
مشترک مدیران کل استان و 
مسئولان بندر انزلی با بیان این 
مطلب گفت: سرمایه گذاران 
برای سرمایه گذاری در استان 
اشتیاق فراوانی دارند به شرط 
آن که بحث زمین مورد نیاز 
برای ایجاد واحدهای صنعتی 
شهر ک های صنعتی در این 
اسان حل شود. 

در ادامه نشست» مهندس 
آرامی رئیس سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی استان گیلان 
گفت: با در نظر گرفتن ابعاد و 
= تخلیه و بارگیری کالا در 
انزلی باید با بهره گیری از این 
فرصت مناسب. نرخ بیکاری 
در این شهرستان را کاهش داد. 
وی همچنین با تاکید بر لزوم 
راه اندازی شرکت هاو تعاونی های 
تولیدی و خدماتی مختلف در 
منطقه, بهره گیری از فرصت های 
شغلی کوچک رادر این زمینه 
در نوع خود کارساز و رهگشا 
الس 

مهندس سیدعلی آقازاده 
فاا کارا لے ودراد 


اطلایات 


معاون برنامه‌ریزی و اداری مالی استانداری گیلان: 


نداشتن زمین, مشکل بزرگ سرمایه گذاران 
در اسنان گیلان است 


شست با اشاره به نر ۳۰ 
درصدی بیکاری در انزلی» این 
ميزان را ۸ در صد بیشتر از 
متوسط نرخ بیکاری در گیلان 
اعلام کک 
مدیر کل بنادر و کشتیرانی استان 
ارتباط با حجم تخلیه و بارگیری 
کالا در این بندر» گفت: ميزان 
صدور کالا از بندر انزلی هنوز به 
مرز دلخواه در سیده اس 
در ادامه حلسه؛ مهند س 
محمو د فریدونی مدیر کل حمل 
ونقل و پایانه های استان کیلان 


در سخنانی با اشاره به خرید ۶ 
هکتار زمین برای توسعه و 
گسترش پایانه حمل و نقل انزلی 
در قالب مجتمع خدماتی رفاهی 
گفت: درصدد ر مشکل 
ترافیکی شهر (انزلی)هستیم. وی 
ساخت کمربندی بندرانزلی را 
در دو محور توسعه شهری و 
توسعه حمل و نقل تاثیرگذار 
الست و تاخیر در اباد 
کمربندی انزلی را زیانبار اعلام 
کرد 

مهندس طاهرزاده رئیس 
سازمان جهاد کشاورزی استان 
لاد کنر عاط و نیس 


سازمان ایرانگردی و جهانگردی 
صنایع دستی گیلان نیز در 
تست بررسی وصح ری ۱3 در 
انزلی» به ترتیب در زمینه تبدیل 
به مزارع پرورش ماهیء عقد 
تفاهم نامه برای ساحت 
واحدهای اقامتی در انزلی با 
ضوابط خاص و لزوم سرمایه 
درک بیشتر در این ژ مننه» 
توسعه جاده های گیلان و 


جشنواره طنز اصفهان با شرکت ۷کشور برگزار می‌شود 


. خبرگزاری 
جمهوری اسلامی: 

کشورهای انثالا ارمنستان؛ 
فرانسه» سوریه, جمهوری اذربایجان 
و روسیه در جشنواره بین المللی 
طنز اصفهان شرکت می کنند. 

این جشنواره از ۲۶ تا ۳۱ 
مرداد ماه در شهر تار یخی 


| صفهان 


اصفهان E‏ می شود. 

پراساس اعلام اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسلامی استان 
اصفهان» علاوه بر گروه های 
نمایشی خارجی» ٩نمایش‏ طنز 


درد دل مردم با مسئولا ن 


نبود اسنخر در گراش مشکلاتی را برای حوانان بو جود آورده است 
گرمای ۴۵درجه این شهر به استخرهای کشاورزی و اب 
انبارهای اطراف شهر می روند. ولی عمق زیاد و غیربهداشتی 
بودن این اب انبارها تاکنون حوادت زیادی رابرای انان به 


وحود اورده است. 


گراش اقدام کنند. 


نارضایتی آتش نشانان انزلی از کمبود تجهیزات ویژه آتش نشانی 
بندرانزلی . خبرنگار اطلاعات: گروهی از آتش نشانان 


۱ ایی وی گك بود ردان هان زر ترا با رف از 
بودن ماشین های اتش نشانی از مشکلات ادارة اتش نشانی انزلی 

این گروه همچنین از رانندگان خواستند تا در مواقع ضروری مسیر 
رابرای عبور ماشین های اتش نشانی باز کنند. 


5 کےا ۳ 


ز قاسمپور (رزمی) فرزند حسن 


SSS‏ ابر ۳ پرونده ۱1/۸۲/۱ عمومی به اتهام دخل 
8 وان CTY‏ 
کٹ رر ۸/۷۹ ساعت ۱ صیح ابلاغ می‌شود که دروقت 
3 سید گی به شعبه اول دادگاه عمومی کوثر مراجعه 

این صورت غیابا رسیدگی و درباره نامبرده فوق اتخاذ 


ابراهیمی خوجین 


از هنرمندان ایرانی در بخش 
مسایفه حشنواره طنز اصفهان 
شرکت می کنند. 

در طول برگزاری این 
حشنواره نمایشهای ۱ (د کتز 
زورکی» از شیراز» «ارشین 
مالالان» از ثبریز» «گب 
صبحگاهی»» «محاله فکر کنید 
اینجوری ممکنه بشه) ونمایش 
«حاشیه ای برخحسروشیرین» از 
تهران به همراه نمایش «دارا انار 
ندارد» (حکام قدیم)» «طریقه 


سات تابلوی معرق 
(عقاب طلائی» در 


شاهر ود 


شاهرود ون نها رز 

به همت واحد هنرهای 
تجسمی حوزه هنری شاهرود. 
در کارگاه معرق چوب این 
n as‏ 
نمونه های خشک شده عقاب 
طلایی در دست ساخت است. 

به گزارش روابط عمومی 
حوزه هنری شاهرود در ساخت 
این اثر بیش از *انوع چوب به 
کار می رود. 

کا است» نسل عقاب 
طلایی ایرانی در استانه انقراض 
است و طبق اخبار موجود اخرین 
بار حدود ۵سال پیش در جنگلهای 


ها رم شتا له اھ اسي 


QQ 


«بازی روزگار» از اصفهان 
پرزوی کته می رود 

نمایشهای پاد شده در سالن 
سینماهای خانواده. فلسطین» 
هنرسرای خورشید و تالار هنر 
ارائه می شود. 


بزرگدا| اه 
۷شاعر نامی 
کشور در کرکان 


گرا مب تفر ار 
هو رون اسلامی: 

این قزر کل ات هفت تن از 
شاعران نامی کشور (فردوسی» 
مولوی» شهریار جامی» حافظ. 
خیام و سعدی) در گرگان برگزار 
RW‏ 

مذیر حوزه هنری استان 
گلستان در این ایین» گفت: با 
وجود انکه برخی از شهرکها و 
معابر این استان به نام مشاهیر شعر 
کور ام ای پراش یت 
افراد از زندگی و دستاوردهای 
ار 

وئ افزود: اشنایی 
شهروندان با شاعران, زند گینامه 
ea sS‏ 
پرسشهای شهروندان درباره 
علل نامگذاری شهرکها به نام 
شاعران کشور پاسخ خواهد داد. 

به گفته وی زنده نگاه 
داشتن یاد و نام بزرگان عرصه 
شعر و هنر کشور علاوه بر 
تجلیل از آنان. موجب تشویق 
جوانان و علاقمندان به عرصه 
هنر خواهد بود. 


دامغان . خبرنگار 
اطلاعات: دکتر سبحانی. 
مردم دامعغان 
درمجلس شورای اسلامی در 
اجتماع مردم این شهر» گفت: 
امسال ۱۷۰ میلیارد ريال اعتبار 
بل ر اس 
احتصاص یافته است که ۱۰۰ 
میلیارد ريال صرف جاده 
سازی» مبلغ ۲۵ میلیارد ریال 
صرف عمران شهر و روستاها 
و ۱آمیلیارد ریال برای تکمیل 
و 

وی» افزود: عملیات 
اجرایی خط انتقال گاز به 
شهر دیباج ۳ روستاهای 
«کلاته» استانه و اهوانو» در 
شمال دامغان با اعتباری بالغ 
بر ۲۳میلیارد ریال اغاز شده 
است که با پایان عملیات 
اجرایی آن ۱۰ هزار نفر از 
نعمت گاز شهری بر خوردار 
و 

همچنین کار گازرسانی 
به ۷ روستای شری دامغان 


۳ درل ۵ 


آغاز شده و گازرسانی به ٩‏ 
ساق دیگر نو دست 
بررسی است. 
E‏ 
اغاز عملیات ساخت دو 
کارخانه سیمان و ظریف نخ در 
دامغان» اظهار انمت با بهره 
برداری از این دو کارخانه ۱۲۰۰ 
فرصت شغلی در این شهرستان 


بزرگترین برج نجات 


شنبه۲۵ مرداد ۱۷-۱۳۸۲ جمادی الثانی ۱۴۲۴۔۱۶ آگوست ۲۰۰۳ -شماره۲۲۸۴۶ ۸ 


ازسوی نماینده مردم این شهرستان درمجلس شورای اسلامی 


اعسار ان امسال دامغان ۰میلیار ار ال اعلام بید 


0 مبلیارد ریال برای تکمیل سد شهید شاهجراغی دامغان هزینه می شود 


ایجاد خو اهد شد. 

ساله سرمایه گذاری در منطقه 
امیر آباد خبر داد و گفت: 
دامغان به اجرا گذاشته 
می شود و هزینه ان از محل 


کشور در 1 تسش ۲ نشانی 


زاهدان به کار گرفته شد 


مدیرعامل سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی زاهدان» گفت: 


شهر ساخته و به کار گرفته شد. 


وی» اظهار داشت: این #2 که در سطح کشور تنها در زاهدان 
وجود دارد با استفاده از سیستم ها و الگوهای مهندسی احداث شده 


ات اه 


وی خاطرنشان کرد: این برج ۴امتر ارتفاع و آمتر عرض دارد و 
در ساخت ان ازاهن الات استفاده شده است. 


اخبا رکوتاه از ورزش کشور 


شرکت دوجرخه سواران بسیجی يزد 
, در تور سبز شهدا 
یزد .خبرنگار اطلاعات: دوحرحه سواران بسیچیی یزد در 
رکاب زدند. 
از ۷ تیر ماه افیتتا رم اغاز شده و تا ۱ شهریور ادامه می یابد 
مسافت *۱هزار کیلومتری دور کشور را رکاب می زنند و با 
حضور در مزار شهدای استان ها خاطرة انان را گرامی 
می دارند. 
موثقیت تیم دوجرخه سواری نوجوانان سمنان 
استان سمنان عنوان دوم مسابقات دوچرخه سواری دانش آموزان 
کشور را کسب کرد. 
دانش اموزان دوجرخه سوار استان سمنان: جواد لعله ای. 
حامد محمد» محمدرضا رضائی و فرید مسعودیان از دامغان و 
صعو د بسکنبالیست های جوان 
آذربایجان شرقی و قم 
تبریز . خبرنگار اطلاعات: مسابقات بسکتبال جوانان دسته سه 
که ی ی و Sel‏ 
تیم هابه مرحلة دوم مسابقات راه یافتند. 


وی گفت: از این برج نجات برای آمادگی بیشتر کارهای 
عملیاتی و ورزشی پرسنل اتش نشانی به منظور شرکت در رقابت های 
ورزشی و یا حرفه ای استفاده می شود. همچنین استفاده از این 
برج در تمرینات پرسنل آتش نشانی به آنان این امکان رامی دهد 
تا در اسرع وقت در یک ساختمان سه طبقه. جان همو طنانمان را 
از حطر اتش سوزی نجات دهند. 


هییمایی در کاشمر 


بین کارکنان شهرداری کاشمر برگزار شد. 
«حسینی» شهردار کاشمر با بیان این خبرء» هدف از بر گزاری 
این کوهپیمایی را امادگی جسمانی و ایجاد نشاط در کارکنان این 


کتیبه های سنگی دوران هخامشی در همدان در حال تخریب است 


یکی از مشاوران شورای اجرای طرح 


كت 
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در روزهای ۳ و ۲۳ بهمن ماه امسال 


همایش بین المللی جهانگردی در کیش 
برگزار می شود 


کیش .واحد مر کزی خبر: 
دومین همایش بین المللی 
جهانگردی و سفر ۲۳ و ۲۴ 
من ماه در جزیره کیش 
برگزار می‌شود. . ر 
ا 
دستاًوردهای علمی جهان در 
مورد جهانگردی و سفر با 
حصو ر کار شنا سان و 


رتیت ۳ 3 یکر ی ده 
صورت ارائه مقاله مطرح 
خواهد شد. 

هدف از برگزاری این 
همایش اشنایی متولیان و 
د ست اند ر کاران صعت 
گردشگری کشور با اخحرین 
دستاوردهای علمی و انطباق 
شرایط جهانگردی کشور با 
استانداردهای جهانی است. 


نیمی از گل رز تولیدی در استان یزد به 
هلند صادر می شود 


یزد .خبرگزاری جمهوری اسلامی: 


مدیر زراعت و باغبانی جهاد کشاورزی یزد» گفت: ۵۰درصد گل 


(گنجنامه» همدان گفت: کتیبه های گنجنامه مربوط 
به «داریوش» کبیر و «کورش» به علت قرار گرفتن 
در معرض رطوبت و اب و هوا در حال تخریب 
است. 

کیو مرت مسعو دی در کار گر وه 
کرد ۳ استان همدان تاکید کرد: برای 
حفظ این آثار تاریخی باید اقدامهای ضروری 


باشند و کمال استفاده را از منابع طبیعی و آثار 
شهری را موجب ازدحام جمعیت در این مکان 
تفریحی عنوان کرد. 

این کارشناس اضافه کرد: با ساماندهی دره های 
(حیدره» و «مرادبیک) از ازدحام جمعیت در 
گنجنامه و عباس آباد کاسته خواهد شد. 


رز تولیدی در این استان به کشور هلند صادر می شود. 

وی» افزود: سالانه ۰۰ههزار شاخه گل رز به ارزش یک میلیارد 
ریال در این استان تولید می شود. 

وی تعداد واحدهای گلخانه ای پرورش دهنده گل رز در استان یزد 
را دو مورد با مجموع چهارهزار مترمربع وسعت اعلام کرد و گفت: دو 
واحد گلخانه ای پرورش دهنده دیگر نیز با شش هزار مترمربع وسعت 
در حال ساخت است که با بهره برداری از این دو واحد. ظرفیت تولید 
گل رز در استان یزد به پنج برابر میزان کنونی افزایش می یابد. 


عمومیفوق 


اچ۸ صبح در آدرس خیابان شریعتی. خیابان 
پاک ۱ تشکیل می گردد. حضور یا بند. 


ش رکت گاز تهر ان بز رکت 
(سهامی خاص) 


هیئت مدیره 


شرکت ملی گاز ایران (شرکت گاز تهران بزرگ) به منظور تکمیل پروژه گازرسانی یک قطعه 
زمین به مساحت ۲۲مترمربع جهت ایستگاه حفاظت کاتدیک بافان به شماره نقشه ۰۱۹۷ الف 


را طبق ماده ٩‏ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای طرحهای عمومی 


مراتب طی دونوبت متوالی به اطلاع مالک یا مالکین رقبه یاد شده می رساند 


ظرف مدت ۱۰ روز پس از انتشار آخرین 
آگهی با در دست داشتن اسناد مالکیت جهت 
انتقال زمین به آدرس خیابان ایرانشهر شمالی 


نبش خیابان اراک - شرکت گاز تهران بزرگ 


طبقه چهارم امور حقوقی مراجعه فرمایند. 


بدیهی است در صورت عدم مراجعه مالک 
یا مالکین در مهلت تعیین شده طبق مقررات 


قانونی اقدام خواهد شد. 


روابط عمومی شرکت گاز 
تهران بزرگ 


بو 
SSR‏ 


ظرف مدت شصت روز به نسبت سهامی 


E‏ مراجعه و با پرداخت وجه از سهام جدید 

باینددر صورتی که سهامداران شرکت در ظرف مدت 
خود در خرید سهام جدید استفاده ننمایند هیئت مدیره 
2 باقیمانده سهام را به سایر متقاضیان خارج از شرکت به 


fF‏ رساند. 


رند هبد o‏ مدیره شرکت © © با o‏ باختر 
مجتبی رستگار 


شرکت نساجی بافته‌های کرمان 


تعدادی از ماشین آلات خط ریسندگی خود را به شرح ذیل از طریق 
مزایده به فروش می رساند. علاقه مندان می توانند جهت روّیت 
ماشین‌آلات و دریافت اوراق مزایده به کارخانه این شرکت واقع در 
کرمان مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا تاریخ ۸۲/۵/۹ طبق 
برگ شرایط تنظیم و به دفتر مرکزی شرکت در تهران تحویل نمایند. 
تلفن تماس: کار خانه ۰۳۶۱-۲۱۱6۹۰۲-6 


دفتر تهران ۸۷۹۹۱۹۰ 


۱- ماشین رینگ زینسر ۳۱۹ ساخت تبریز (در حد نو) 
۲- ماشین فلایر ۳10 ریتر (یک دستگاه آکبند دو دستگاه در حد نو) 
۳- ماشین اتوکنراشلا فهورست ۰ کله مدل ۲۳۸ (در حد نو) 


7- ماشین توفوروان ولکمن15-07 ۷ 


۷- مأشین بوبین پیچی متلر 


آگهی دعوت مجمع 
عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده 
شرکت صدور خدمات فنی و مهندسی ایرانیان 
(سهامی خاص) شماره ثبت ۱۲۲۹۷۱ 

بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم می‌رساند با توجه به مفاد قانون تجارت 
و نظرات بازرس قانونی شرکت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۲/۵/۱۳ 
از نظر احراز حد نصاب کالن لم یکن تلقی و جلسه مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده مورخ ۱۳۸۲/۰/۱۳ نیز به جهت عدم حصول نتیجه به جلسه آتی موکول گردید. 
لذا از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می‌شود با در دست 
داشتن معرفینامه یا وکالتنامه در جلسات مجامع عمومی فوق العاده و عادی به طور 
فوق العاده که به ترتیب رس ساعت ۳ بعدازظهر و ٤‏ بعدازظهر روز ۱۳۸۲/۳/۰ دهم 
شهریورماه هزار و سیصد و هشتاد و دو در محل شرکت به آدرس: 
تهران. خیابان ولیعصر بالاتر از سه راه شهید بهشتی (عباس آباد). پلاک ۰۳۲ 
ساختمان سرو ساعی طبقه یازدهم. واحد ۱۲ تشکیل می‌شود حضور به هم رسانند. 
الف - دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده 
۱- ابقاء یا انحلال شرکت و استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی در این رابطه 


۲- بررسی امکان تقلیل سرمایه 


۳- بررسی مجدد اساسنامه شرکت و انجام اصلاحات لازم در برخی از موارد. 


ء- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد. 
ب-دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد. 


هیئت مدیره 


موضوع: لکه گیری آسفالت جاده انجیل سی 


مساحت: ۰مترمربع 
اعتبار: ۰ یال 


سپرده: ه درصد مبلغ پیشنهادی 

تلفن تماس جهت کسب اطلاعات و اخذ 
مشخصات لازم ۰۱۱۱-۲۲۲۳۶۰۱-۲ دا خلی ۱۱۶ 
واجدین شرایط حداکثر ظرف ۲ روز پس از انتشار 
آگهی پیشنهادات خود را به دبیرخانه شهرداری 
بابل تحویل و رسید دریافت نمایند. 

هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 


رجب ملایی رئیسی 


شهردار بابل 


آگهی مناقصه عمومی شماره ۸۲/۲۵ 
تهبه مصالح و احداث ساختمان 
اداری انبار کولق شرکت 


شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی در نظر دارد تهیه مصالح و 
احداث ساختمان اداری انبار کولق شرکت واقع در بلوار فرودگاه ارومیه 
ابتدای جاده روستای کولق را از طریق برگزاری مناقصه وعقد قرارداد 
ار و نم ماهه به پیمانکار واجد شراط واگ ۰ ۳۳۳۰۳ 
حقوقی تعیین صلاحیت شده رشته آبنیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی 


می‌توانند از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 
نزد بانک ملی شعبه برق ارومیه (کد 2۱۲۳) و ارائه معرفینامه معتبر جهت 
دریافت برگهای شرایط مناقصه در ارومیه به نشانی: خیابان سربازان گمنام 
(برق سابق) نرسیده به میدان مخابرات - ساختمان مرکزی شرکت توزیع 
نیروی برق آذربایجان غربی - طبقه اول - اتاق شماره ۲۲۱ (تلفن ۳22۹۰۰۲ 
داخلی ۳۳۱) و در تهران به نشانی: میدان ونک - خیابان برزیل - ساختمان 
شهید عباسپور - بلوک ۲ - نیم طبقه دوم - دفتر برق منطقه‌ای آذربایجان تلفن 


۲ مراجعه نمایند. 


- سپرده شرکت در منأقصه مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ( چهارده میلیون) ریال می‌باشد. 
پنج پنجشنبه مورخ ۸۲/0/۱ در محل ساختمان مرکزی شرکت افتتاح خواهند شد. 


شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی 


اداره عنوان کد 
برگزاری مسابقات فوتسال در ارسنجان 

ارسنجان . خبونگار اطلاعات: 

یکدوره مسابقات فوتسال (یادوارة شهدای بسیح) 
۳ 

خراسان دعوت شدند 

جناران . خبرنگار اطلاعات: سه تن از جوانان تکواندوکار 
شهرستان جناران به اردوی تیم منتخب استان خراسان دعوت 
شدند. 

محسن زارعی» سیدمهدی اکرامی فر و علی زارعی با کسب 
عناوین برتر مسابقات قهرمانی استان خراسان توانستند به اردوی 
تیم منتخ این استان راه تاینل: 

موفقبت حودو کاران نوحوان مانه و سملقان 

مانه و سملقان .خبرنگار اطلاعات: 
کسب کرد. 

کوروش بهادری» رئیس تربیت بدنی مانه و سملقان, با 
بیان این خبر از جودوکاران این شهرستان تجلیل کرد و 
هيات جودو مانه و سملقان رایکی از موفق ترین هیات های 
ورزشی این شهرستان نامید. 

اميد ازادی. علی محمد نیاء مهرداد مقدسی. امید رفیعی. 
محمدقلی پور» سجادرفیعی و غلام بوروزی مدال اوران 


۳ 
رین رد 


پروانه بهره‌برداری شماره ۵/۷46 
تولیدی بتون آماده گرگان. 
SS‏ 


ساقط است. SS‏ ‌ " 


ف 


سند مالکیت و کارت شناسایی اتومبیل پراد : 


ب 1٩‏ شیراز و شماره موتور ۰0۱۱۷٥٩١‏ 
3 
کا اط است. 


8% 


ی زاده فرزند محمدخان به مساحت ۲۳2/۵ 

گرفته و بنابه درخواست کتبی نامبرده تحدید حدود 

بضره ه ماده ۲ قانون اصلاح مواد اوآو۲ قانون اصلاح 

: هد CO‏ لذا بد ینو سیله 


سارمان: وزارت راه و ترابری 

معاونت ساخت و توسعه راه آهن 
موضوعع: انجام عملیات زیرسازی قطعه 
۸ ف راه اهن میانه - بستان آباد - تبریز 
مهلت و محل دردافت استاد: پیمانکاران 
داوطلب می توانلد از تاریج نشرآگهی بة 
مدت ۱ روز به مهندسین مشاور رهاب 
مراجعه و فرمهای اطلاعات پروژه را اخذ. 
تکمیل و اعاده نمایند. 

محل تحو بل استاد: در این مرحله 
پیشنهاد قیمت قابل دریافت نمی باشد. 


وگ ه 


برای کسب اطلاعات بیشتر رجوع 
کنید به سایت: 


www.Iranets. 0 
الف‎ "۷ 


ار هر اها 


اطلایات 


شنبه۲۵ مرداد ۱۷-۱۳۸۲ جمادی الثانی ۱۶۰۱۴۲۴ آگوست ۲۰۰۳ -شماره۲۲۸۴۶ e‏ 


اظهار ات شهر دار اصفهان در بار ه مسیر مرو و پروژه حهان نما همایش دیپلماسی اقتصادی در تهران برگزار می شود 


۰درصد بودجه شهرداری 
تأمین می شود و کسب درامد از 


زا 
شهر و مکانیزه شدن امور مربوط 
به شهروندان» بسیاری از 


دنبال داردکه آثار تاریخی این 
مسیر ر تخر دب می ۳ 

بنابراین طرح فوق تغییر 
کر ده و قرار شده ای تونل 


ارامگاه طریق فروش تراکم راه مطمئنی وی افزود: بزودی در مناطق مسیر مترو در عمق جهارده متری 
«بىلدار باشی» برای تامین بودجه نیست. چون پازده گانه شهرداری اصفهان و توسط دستگاه ایجاد شود که 

۲ 5 ۱ از طریق شهر فروشی نمی توان در منطقه یک دفتر مشاوره سازمان میراث فرهنگی مخالفت 
زرو . شهر رااداره کرد. حقوقی ایجاد می شود تا رده است و پيشنهاد داده که 

در فهرست انار ملی دکتر سقائیان نژاد. شهردار مراجعه کنندگان به شهرداریها مسیر تونل از خیابان 
اصفهان در گفتگویی با بیان این برای پیگیری مسائل ومشکلات شمس ابادی (خیابان مجاور 


قرار گرفت 


مطلب» تاکید کرد که بايد در 


چهارباغ) باشد و نظر من اين 


7 ِ ۱ بودجه شهرداری تخیر لازم را دریافت کنند. است که عبور خط مترو از مسیر 
ارام : بیلدارباشی در و واا اا شور برد شهردار اصفهان در بخش خیابان شمس ابادی یعنی قفل 
فسنقر از توابع بخش مرکزی امسال شهرداری اصفهان را دیگری از سخنانش با اشاره به شدن مترو و عملی نشدن این 


شهرستان سبزوار در فهرست اثار 
ملی کشو ر به a‏ ر سید. 

رئیس اداره میراث فرهنگی 
خشت و اجر ساخته شده اند. 

علی الداغی افزود: در انتهای 
هر ایوان یک در تعبیه شده که به 
داخل آرامگاه باز می شود. 

همچنین این آرامگاه از داخل 
و 
گوشواره های لچکی مقرنس 
گار شده به شکل ۸ضلعی و 
وی تصریح کرد ارتفاع گنبد 
حدود ۱۵ متر است که بر بدنه ان 
کتیبه ای نوشته شده که نشان از 
نام استاد علی اکبر تبریزی در اوایل 
دوره قاحاریه دارد به گفته وی 
9 جوبی ِِ باسنگ 
چين برمی اید که cc‏ 
مير محمد طاهر› بیلدار باشی 
سبزوار یکی از بزرگان دوره 
صفوی با تاریخ فوت ۱۰۲۵ هاق 


۵۰ میلیارد ریال اعلام کرد و 


گفت: این بودجه از طریق خود 
مردم تامین می شود و برای رفاه 
انان نیز هزینه خواهد شد. 

وی افزود: شهرداری 
اصفهان در سال ۸۲برای هریک 
از شهروندان مبلغ ۸۷هزار تومان 
3 


عبور خط مترو از مسیر چهارباغ 


ات و ھا که در 
این خصو ص مطرح 
گفت: چهارباغ غ یکی از آثار با 

۴ ۱ ۳ ۱۳ 
صفویه ات و ما وظیفه داریم 
از این آثار حراست کنیم و قرار 
شده ات در درازمدت مس 


شش اج 
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کردن در این مسیر یعنی از بین 
بردن بسیاری از ساختمانهای 
مهم و میلیاردها تومان ۳ 
بنابراین باید ببينيم مصلحت شهر 

حیست و با توجه به این که 
مجون چهارباع و دیگر آثار 
تاریخی در این مسیر نیز باید 


ارمیده است. شهردار اصفهان برحی از چهارباغ نیز مانند میدان امام حفظ و حراست شود. 
هماش آبادگران مشکلات فعلی شهر راناشی از عاری از عبور و مرور وسایل الاق سغانیان دواد 
۱ ی ۰ نبود طرح جامع و تفصیلی نقلیه شود. مسیر عبور خط مترو درخصوص پروژه جهان‌نما و 
رامهر مزی بر کزار می سود شهرداری عنوان کرد و گفت: نیز در اصفهان از شمال به تعدیل ان نیز گفت: این طرح 


رامهرمز بر گزار می شود. مهندس 
ریخته گرزاده» فرماندار رامهرمز در 
گفتگویی با بیان این مطلب» اظهار 
خیری که سرمایه خود را در 
شهرستان صرف عمران و آبادی 
ات همایشی به همین منظور در 
شود تا بتوانیم از این افراد که با 
صرف سرمایه های خود موفق به 
ایجاد تحول در شهرستان شدند 


قدردانی کنیم. 


طرح جامع و تفصیلی شهرداری 
جوابگوی مسائل و مشکلات 


امروزی نیست و امیدواريم با 


جنوب و باید از محور چهارباع 
باشد و چون طرح قبلی مترو بر 
حسب سطحی کندن و سطحی 


پوشاندن بو ده ارتعاشاتی رابه 


مت هقفت سال آسستا: که کر 
حال اجرا است و ۹۸ درصد ان 
به پایان رسیده و هزینه زیادی از 
بیت المال صرف ساخت این بنا 


کارخانه سیمان «روداب» سبزوار با همکاری چینی‌ها ساخته می شود 


سبزوار . خبرنگار اطلاعات: «یانگ بین» استاد 
دانشگاه و نماینده شرکت (0:۲۰.0) چین در ایران 
در گفتگویی با خبرنگار ما گفت: طراحی و ساخحت 
ماشین الات کارخانه سیمان روداب حدود ۲اماه 
طول می کشد. وی افزود: این شرکت علاوه بر 
پرداخحت وام به کارخانه برای خرید تجهیزات. 
براساس نوع مواد و سنگ این منطقه» دستگاهها و 
ماشین الات مورد نیاز را در چين خواهد ساخت. 


پروژه را بیش 


ساخحت و راه اندازی این پروژه حدود ۲ سال طول 
خواهد کشید. یوسف خسروجردی ای 
بررسی های انجام شده دو منطقه لارهنگ و پروند 
برای این پروزه انتخاب شده اند و نیز سایت این 
از ۸۰۰ میلبارد ريال اعلام کرد. گفتنی 
است؛ براساس پیش بینی کارشناسان ظرفیت تولید 
کارخانه سیمان روداب در روز هزار تن خواهد بود 


مدير عامل کارخانه سیمان روداب نیز گفت: که حدود ۱۰۰ سال از آن بهره برداری می شود. 


۵ بودجه شهرداری 
اصفهان ۲۵۵۰ مبلیارد 
رل دس 

٥‏ مشکلات فعلی شهر 
اصفهان ناشی از نبود طرح 


ال وس لس 
۵ عبور خط مترو از مسیر 
خیابان شمس ابادی 
یعنی قفل شدن مترو و 
عملی نشدن پروژه 


شده است.بنابراین نظریه هایی 
که از سوی سازمان یونسکو و 
دیگر ارگانها و نهادها در مخالفت 
با اجرای این پروژه و تعدیل ان 
ی شود باید ده دقفت مورد 
بررسی قرار گیرد. 

وی خاطرنشان کرد که در 
زمان پيشنهاد اجرای این پروزه 
مدیریت وقت استان ان را تایید 
کرد اکر نطر خض مرا 
نظرم نسبت به اجرای این پروژه 
منفی بود. اما مدت هفت سال 
ی بسیار 
مشکلاتی وا بیز در ترافیک 5 
عبور و مرور مردم به وجود 
اورده است. بنابراین نمی شود 
به راحتی پروژه‌ای را که از 
اة ات۸ از بین برد. اینکار 
بی اعتمادی مردم رابه دنبال 
داوق. لدا دز این حضصوض 
کته اف تشکل شده ا فرایند 
تعدیا. این سنا زا بررسی کنل: 


پل صفارود رامسر 
رامسر . خبرنگار اطلاعات: 
عملیات ساخحت پل 
(صفارود) ! رامسر ظرف سه ماه 
پنده آغاز خواهد شد. 
شهردار رامسر با اعلام این 
که مغازه ها و ساختمانهای اطراف 
پل صفارود برای آزادسازی مسیر 
خریداری خواهد شد از تیه طرح 
پل صفارود توسط مشاور خبر داد 
و گفت: وا حرید مغازه ها و 
ساختمانهای مسیر بل: مبلغ یک 
میلیارد تومان پیش بینی شده و این 
پل حدود یک میلیارد و ۶۰۰میلیون 
تومان هزینه اجرایی او 
وی» افزود: 


پیمانکار پیش بینی می‌کنیم این 
پروژه در یک برنامه زمانی سه 


) 
ا 


ا 


اا ده بهر ه نو دار بر سد. 


0 سرمایه گذاران خارحی 
م ‏ اف e‏ 
در آذربایجان شرقی اعلام 
آمادگی کردند ر 
مدیرکل امور افتصادی وزارت 
خارجه کشور اعلام کرد: 
همایش دییلماسی اقتصادی 
روزهای اول و دوم شهریور در 
تهران برگزار می شود. 

طاهری در همایش 
ین الملل تاه و 
خارجی در تیرو کت در این 
همیاش سفرای جمهوری 
اسلامی ایران در خارج از 
کشور شرکت می کنند. 

وی فراهم کردن زمینه و 
بستر مناسب برای جذب 
سرمایه گذاری خارجی در 
کشور را مورد تاکید قرار داد و 
افزود: باید با ایجاد جاذبه‌های 
سرمایه گذاری و تدبیر لازم 
جدو ی 
شرسات رای ای و 
خار جی در کشور را گرفت. 

وی یاداور شد: هنوز 
سرمایه گذار خارجی برای 
سرمایه گذاری در ایران اطمینان 


> ‌ 
مر کو کا دچ 


لازم را ندارد و باید در این 
جهت اقدامات موثر بیشتری 
صورت گیرد.وی با اشاره به 
پیش بینی رشد ناخالصی ملی 
۶ درصدی در برنامه سوم و 
ضریب ایجاد سالانه ۷۶۵ هزار 


شغل» نیاز به ۱۳/۵ میلیارد دلار 
مین ماه کل ار سال له دو کور 
را ضروری خواند و در این 
واا ده افزایش سهم 
کشورمان از تجارت جهانی 
تا کنل: ده 

وی همچنین با اشاره به 
خطاب به مبهمانان داحلی و 
خارجی همایش یادآور شد که 
مذاکره براق صدور گاز ایران 
از طریق ترکیه به اروپا بطور 
جدی دنبال می شود. 

براساس گزارش دیگری 
از خبرنگار «اطلاعات) در 
تبریز» دبیر برگزاری همایش 
بين المللی سر مايه گذاری 
خارجی 
اجرای ۴۰ طرح در آذربایجان 
شرقی اعلام کر 

مهندس صادقی نجفی در 
مراسم گشایش این هوان 
افزود: در طول روزهای گذشته 
برای اجرای چند طرح 
سرمایه گذاری مشتر ک در 
استان به نتیجه نهایی رسیده 


2 ت 
در نیریز اماد گی 


تاه 

وف حاط ال رود 
این همایش که با حضور بیش 
از ۲۰۰ سرمایه گذار ایرانی مقیم 
حارج از کشور و 
ها او رگا 


شد» حدود ۲۷۰ طرح 
یت ار 
شر کت کننده ادامه خواهد 
دای 

همچنین رئيس کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای 
جذب سرمایه‌های داخلی و 
خارجی در کشور را پيشنهاد 
کر 

مهندس عبداللهی در این 
خصوص پیشنهاد کرد: برای 
جدذت یک هلا و 3 دلاار 
سرفایه گذاری در کشور. به 
میزان یک میلیون دلار پاداش 
در نظر گرفته شود. 

وک تاه کند. کرد که 
شورای اسلامی و هو لت 
پیگیری خواهد کرد. 

وی که در همایش 
امروز محیط و شرایط برای 
سر مايه گار داخحلی و 
است و سعی می شود در 
اینده ای ویک تکار ت 

۳3( بانکی و نیز برخحی 

موانع احتمالی سر راه تولید» 
ادر ت وا ال وف 
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برگزاری مسابقات رباتیک کشوری در نجف آباد 


سومین دوره مسایقات 
رباتیک کشوری موشهای 
هوشمند در دانشگاه ازاد اسلامی 
,لحد تح اد اغا فيل 

در آیین افتتاحیه این پیکارها 
غفوری فرد مشاور رئیس جمهور 
در عون و فنون و عضو شورای 
با اشاره ۳ اهمیت پژوهش و 
۰« گفت: متاء‌سفانه در 
کشور ما پژوهش و تحقبقات 
متولی جدی ندارد و این 2 
بودجه کلانی رابرای پروژه های 
یم كلل 

وی با تاء‌کید براینکه نیروی 
انسانی باید محور توسعه های 
اقتصادی قرار گیرد» گفت: نقش 
انسان در نو سعه کشورهای 


تح فما دی هز ده م 


در کشور ما ۵ درصد است ر 


کشور مانقش انسان محوری در 
توسعه را فراموش کرده است. 

در ادامه رئیس دانشگاه ازاد 
اسلامی واحد نجف اباد با اشاره 
دانشگاه آزاد نجف اباد هم اکنون 
بیش از ۲۵هزار دانشجو دارد که با 
بهره گیری از ۷۵۰ عضو هیات 
علمی در ۸۰ رشته مشغول به 


تحصیل ۲ 

کی ات داوری سومین 
دوره مسابقات رباتیک موش 
های هوشمند را که باشرکت ۱۹۶ 
تیم از ۵۶ دانشگاة دو و ازاد 
کشور در چهار رشته برگزار 
o‏ 
رباتیک برعهده دارند. 


قطار شهربازی سبزوار کودک ۲ ساله رازیر گرفت 
سبزوار . خبرنگار اطلاعات:چرخهای قطار شادی شهربازی 
سبزوان دختربچه ۲ ساله‌ای راله کرد. 
مریم که به همراه والدین خود برای تفریح و استفاده از وسایل 
تفریحی و سرگرمی به شهربازی رفته بود به دلیل رعایت نکردن 
نکات ایمنی توسط مسئولان شهربازی و نیز بی توجهی والدین جان 


خود را از دست داد. 


این حادثه زمانی اتفاق افتاد که مادر مریم پس از تهیه بلیت برای 
شون کردن دی ودب فعار ی 5 درعا ی تور اسر بو برد سک سل 
که در همین هنگام مریم به شوق سوار شدن به قطار دست مادر خود 
رارها کرد و به سرعت به سمت قطار دوید. 


ولی مریم در زیر چرخهای قطار له شده بود. 
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شرکت عمران و مسکن سازان 
" منطقه مرکزی سهامی خاص 
شرکت عمران و مسکن سازان منطقه مرکزی 
به نمایندگی سازمان عمران و بهسازی شهری 
در نظر دارد پیاده رو سازی اطراف محله 
کیهان شهر جدید بهارستان را از طریق مناقصه 
اجرا نماید. از متقاضیان دعوت می شود جهت 
انتشار آگهی به دفتر شرکت واقع در اصفهان 
- خیابان هزار جریب - اول خیابان شیخ کلینی 
(مرداویج) مراجعه نمایند. 
تلفن تماس : 1- 17۸۲۱۵۶ - ۰۳۱۱ 


آگھی دعوت بستانکاران ش رکت کارخانجات 
لاستیک و کفش سازی جم ( نوبت دوم ) 

بد يذو سیله به اطلاع کلیه بستانکاران شرکت منحله کارخانجات 
حقیقی و یا حقوقی می رساند که شرکت کارخانجات لاستیک و کفش سازی 
جم به شماره ثبت ۸۰۸٩‏ اداره ثبت شرکت های تهران برابر آگهی مندرج در 
شماره ۱۱۷۰۰ مورخ ۷ روزنامه رسمی کشور منحل اعلام شده و لذا 
لازم است تا کلیه اشخاصی که به نحوی اد عای طلب به هر شکلی از این 
شرکت را دارند جهت تعیین تکلیف در ساعات اداری روزهای غير تعطیل 
به محل قانونی شرکت واقع در جاده مخصوص کرج - کیلومتر ۱۹ - شرکت 
کفش بلا ( فدک ) مراجعه و کلیه مدارک و مستندات مدلول و قانونی خود 
هبات تصفیه 

ش رکت کارخانجات لاستیک و کفش سازی جم 


شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

سس ۰9۰ 

ا گھی مناقصه عمومیی 

شماره ۸۲/۱۷۷ 

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: نودو دو اصله 
پایه چراغ فلزی ۱۲ متری تک شاخه مورد نیاز را از طریق مناقصه 
۲ همه روزه در قبا ل ارائه حواله بانکی و پا فیش واریزی به 
مبلغ 0۰۰ ريال به حساب جاری ۱۳۹۹۸ بانک صادرات ایران - شعبه 
خیابان مير اصفهان . مدارک مناقصه را از امور تدارکات وانبارهاء 
IE‏ سل ول ار 
از میدان ولی عصر - ساختمان ساتکاب طبقه هشتم دفتر برق 
اصفهان اخذ و پیشنهادات خود را تا ساعت ٩‏ صبح روز دوشنبه 
مورخ ۸۲/۱/۳ تحویل دفتر امور تدارکات شرکت توزیع برق 
TS‏ ۹ 
پيشنهادات رسیده راس ساعت صبح همان روز با حضور اعضاء 
حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مناقصه آزاد می باشد. 


ش رکت توزیع برق شهرستان اصفهان 


در آ گهی مناقصه ش رکت گاز مازندران که 
در مورخ ۸۳/۵/۲۱ صفحه ۷ چاپ شد ساخت 
و نصب ۲۰۰۰ عدد علمک گاز پلی اتبلن در 
سطح شهر های تنکاین . عباس باد و 


سلمانشهر صحیح است. 


آگهی حق تقد سا بیع 
شرکت سیمان کویر کاشان (( سهامی خاص)) 
با عنایت به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۵/۲۰/ ۱۳۸۲ 
مبنی بر افزایش سرمایه شرکت از مبلغ هفتاد و دو میلیارد 
ريال به مبلغ یکصدو بیست میلیارد ریال طی چند مرحله و 
واگذاری آن به هیئت مدیره و نیز پیرو تصمیم هیئت مدیره 
جهت افزایش سرمایه شرکت از مبلغ هفتادو دو میلیارد ريال 
به مبلغ نود و شش میلیارد ريال جهت مرحله اول از طریق 
انتشار دو میلیون و چهار صد هزار سهم ده هزار ریالی کلیه 
سهامدارانی که به نسبت سهام خود مایل به خرید سهام جدید 
می باشند باید حداکثر ظرف مدت شصت روز از تاریخ 
انتشار این آگهی نسبت به واریز بهای سهام جدید خود به 
حساب جاری ٥٥٥١‏ بانک صادرات چهارراه آیت الله کاشانی 
( کد ۲۱۰۲ ) اقدام و رسید آن را به شرکت تحویل نمایند بدیهی 
است بر اساس تصمیم مجمع هیئت مدیره پس از مهلت مقرر 
مجاز خواهد بود سهام خریداری نشده را به سایر افراد 
ذیصلاح واگذار نماید . 
هیئت مدیره 
شرکت کارخانجات لاستیک وکفش سازی جم 


7 CO 


وزارت جهاد کشاورزی 
گوشت فارس 


مرایده 


شرکت سهامی مجتمع صنعتی گوشت فارس در نظر دارد مقدار حدود ۲۰ 
تن دنبه گوسفندی تولیدی سال ۸۲ کارتنی خود را از طریق مزایده به 
فروش برساند. 

از متقاضیان شرکت در مزایده در خواست می شود پیشنهادات خود را 
به ضمیمه رسید بانکی به مبلغ ٥‏ کل مبلغ پیشنهادی واریز شده به حساب 
جاری ٩۰۰۰۸‏ بانک ملی شعبه شهرک مجتمع گوشت فارس ( کد ۷۲۲۲ ) 
در پاکت دربسته به دییر خانه شرکت تسلیم و برای اخذ برگ شرایط مزایده 
به اموربازرگانی شرکت مراجعه نمایند . آدرس : دفتر مرکزی مرودشت - 
سه راه پل خان - کیلومتر ۱۸ جاده سددرودزن مجتمع صنعتی گو شت 
فارس تلفن : ۲۰- ۲۲۲۱۰۱۳ 

دفتر شیراز - خیابان ارم بالاتر از خیابان باغ ناری پلاک ۰؛ 
تلفن : ۲۲۹۹۹۸۹-۲۲۹۹۵۸۹ 

دفتر تهران - خیابان خالد اسلامبولی 
تلف : ۸۱۷۱۵۸۹6 

آخرین مهلت ارائه پيشنهادات پایان وقت اداری مورخ ۸۲/۵/۲۰ خواهد 
لو د . 

گشایش و قرائت پیشنهادات راس 
مجتمع در رد یا قبول یک يا کلیه پیشنهادات واصله مختار است . 
به پيشنهاد ات مبهم و مخدوش و مشروط و فاقد سپرده ترتیب اثر داده 
نخو اهد شد . 

هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود 


روابط عمومی مجتمع صنعتی گوشت فارس 


ج خیابان سوم پلاک ۳۱ 


رزوندادهای فر هنگی‌واجتماعی 


ننایج مسابقات قر آن و اذان در کرمان 

کرمان .خبرنگار اطلاعات: مرحله استانی پانزدهمین مسابقه 
سراسری قرآن کریم و دومین مرحله مسابقه اذان کارکنان وزارت 
جهاد کشاورزی برگزار شد. 

در این مرحله» کارکنان سازمان و ادارات تابعه در رشته های 
حفظ, قرائت» مفاهیم قرآن کریم و اذان به رقابت پرداختند و در 
نهایت در رشته مفاهیم: محمد محمدی بادیزی» مصیب توکلی و 
على رجب قانع» در رشته فرائت: محمدرضا مو ذنی» نورمحمد 
غلامی و غلامحسین غنی زاده و در رشته اذان: محمد مهد ی 
محمدی, غلامرضا بهرامی و جواد مهدوی به ترتیب موفق به 
کسب رتبه اول تا سوم شدند. 

تجلیل از دو قاری بین المللی فر آن در تبریز 

e‏ .خبرنگار اطلاعات: در ای یینی با حضور رئیس دارالقرآن 
کشور و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی از دو 
قاری بين المللی کلام الله مجيد تجلیل شد. 

در این آیین زول غفران نیا حافظ کل قرآن و نفر اول 
مسابقات قرا: نی دانشجویان و نفر اول بیست و پنجمین دوره 
مسابقات سراسری قرآن کریم در تبریز و رسول زارعان حافظ 
کل قرآن و نفر اول مسابقات اخیر قران کریم در تبریز» تجلیل به 
عمل آمد. 

پاکسازی تفر جگاه عون بن علی در تبریز 

0 تفرجگاه عون بن علی تبریز با حضور مسئولان بخش 
های مختلف شهرداری» اعضای تشکلهای غیردولتی و با مشارکت 
جمع کثیری از فشرهای مردم پاکسازی شد. 

سرپرست خدمات شهری شهرداری تبریز هدف از اجرای 
این برنامه را جلب مشارکت مردم و تشکلهای غیردولتی در امر 
پاکسازی محیط زیست عنوان کرد. 

گشایش کانون جهاندیدگان اسنهبان 

شیراز .خبرنگار اطلاعات: همزمان با هفته بهزیستی, کانون 
جهاندید گان استهبان گشایش یافت. در مراسم گشایش این مر کزء 
مدیرعامل کانون جهاندیدگان شهرستان استهبان. گفت: هدف از 
بهره برداری از این کانون توان بخشیدن به نیازمندان است. 

وجودی. مدیر کل بهزیستی فارس نیز اظهار داشت: یکی از 
بحرانهای اجتماعی جامعه ما فاصله ميان نسلهاست و این ¿ کانون 
E E‏ 3 

به گفته وی کرد این ا زمته ها اعم از 
سلامت جسمی و روانی سالمندان و فعالیت های فرهنگی .هنری 
و ورزشی بسیار مثبت بوده است. 
مناطق حفاظت شده فارس از تسهیلات جهانی بهره مند می شود 

٥‏ به دنبال بررسی طرح جامع حفاظتی تنوع زیستی زاگرس 
که در چهار استان اصفهان. چهارمحال و بختیاری. کهکیلویه و 
س ‏ شت و ری از یکصد هزار هکتار 
از مناطق تحت حفاظت استان فارس در قالب این طرح از 
ارات جهانی ۳ بر خوردار خواهند شد. 

ابدی. مدیر کل محیط زیست فارس با بیان این مطلب» 
مهمترین ضرورت اجرای این طرح در منطقه کوهستانی زاگرس 
راء برخورداری ی زیستی کم نظیر آن دانست و 
بر نقش آن در زندگی جوامع عشایری» شهری و روستایی را 
حیاتی و بااهمیت دانست. 
ممنو عبت تر دد در مناطق حفاظت شده بندر انز لی 

بندرانزلی . خبرنگار اطلاعات: فرماندار فرمانده منطقه 
انتظامی و رئیس حفاظت محبط زیست بندرانزلی در اطلاعیه ای 
مشترک خطاب به تعاونیهای قایقرانی. مردم انزلی و گردشگران 
yT‏ ۱[ 


در نظر گرفته شده رای وحوش بویژه درمنطقه ۱ («سرخانکل» 
شدند. 


موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جها د کشاورزی در نظر دارد 
امور خدماتی و پشتیبانی خود را از طریق مناقصه به بخش 
خصوصی واگذار نماید. لذا از کلیه افراد حقیقی و حقوقی و شرکت های 
واجد شرایط و دارای تأئید صلاحیت از وزارت کارو امور اجتماعی 
و رتبه بندی سازمان مدیریت و برنامه ریزی دعوت می گردد 
حداکثر ظرف مدت ۲ روز پس از درج آگهی به آدرس خیابان 
رای تا تانب مب کی ۳ ان کر ای با 
چهارم مدیریت امور اداری مراجعه و اوراق مناقصه را دریافت نمایند. 
هربنه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 

موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی 


به موجب دادنامه شماره ۱۳۴۱/۸۱/۱ صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب 
اسلامی استا ن آذربایجان شرقی حوزه میانه آقای داوود مختاری فرزند 
تقی به نشانی مجهول المکان به جرم اعتیاد به مواد مخدر غیاباً به پرداخت 
یک میلیون ریال جزای نقدی و تحمل ۱۵ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده 
است با درج آگهی ابلاغ ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این 


دادگاه می باشد. ۱ ِ 
مدير دفتر دادگاه انقلاب اسلامی حوزه میانه حنیفه 


آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
شرکت سرمایه گذاری بین المللی فائزین ن ( با مسئولیت محدود ) 
در حال تصفیه ثبت شده بشماره ۱۳۱۳990 
اداره ثبت تهران 

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سرمایه گذاری بین المللی فائزین 
( با مسئو لیت محدود ) در حال تصفیه با دستور جلسه ذیل در تاریخ ۸۳/۶/۵ روز چهارشنبه 
ساعت ٩‏ صبح در محل تهران میدان ولی عصر کوچه ارژنگ پلاک ۱۲ طبقه سوم اداره کل 
تصفیه شرکتهای بنیاد تشکیل می گردد . لذا از کلیه نمایندگان صاحبان سهم الشرکه 
دعوت می شود با در دست داشتن معرفی نامه و یا وکالتنامه در موعد مقرر حضور بهمرسانند. 
دستور جلسه : 

(- استماع گزارش هیئت تصفیه و ناظر تصفیه شرکت مربوط به سال مالی منتهی به ۸۱/۱۳/۲۹ 


۲- بررسی وتصویب عملکرد هیئت تصفیه وصورتهای مالی منتهی به ۸۱/۱۳/۲۹ 
۳- انتخاب مدیران تصفیه 
۴- تغییر آدرس محل تصفیه 
۵- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع فوق باشد. 
هیئت تصفیه شرکت سرمایه گذاری 
بین المللی فائزین ( با مسئولیت محدود ) در حال تصفیه 


آگهی مزایده عمومی 
فروش پیله خشک درهم 
( شماره یک ) 


شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران 
شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران در نظر 
دارد مقدار ۱۰۰۰6 کیلو گرم پیله خشک در هم 
موجودی انبار تربت حیدریه را از طریق مزایده 
عمومی به فروش رساند لذا متقاضیان این امر می 
روز همه روزه به غير از ایام تعطیل در ساعات 
اداری جهت دریافت برگ مشخصات و شرایط 
مزایده به مراکز ذیل مراجعه نمایند. 
¬ رشت - خیابان رسالت روبروی کانون بسیج جوانان 
اداره بازرگانی شرکت - تلفن تماس ۸۸۲۳۸۱۱ - ۰۱۳۱ 
۲- تربت حیدریه - خیابان قائم - شرکت ابریشم ایران 
تلفن تماس : ۱۵۳۱۲۲۲2۵۳۲ 

شرکت سهامی پرورش کرم آبریشم ایران 


اطزایات 


آگهی ها زایدوا الو 


شرکت توسعه کشت دانه‌های روغنی در نظر دارد وسایط نقلیه مشروحه ذیل 
را از طریق مرایده به فروش برساند. 

متقاضیان خرید می توانند جهت رویت و دریافت فرم شرایط مزایده» از تاریخ 
درج آگهی به مدت حداکثر ۳ روز در ساعات اداری. به استثنای پنجشنبه و ایام 
تعطیل به آدرس: تهران. خيابان قائم مقام فراهانی. مقابل کشتیرانی جمهوری 
اسلامی. پلاک ۱۴۶ مراجعه نمایند. 


نیسان دوکابین (پیکاپ) مدل سال ۱۳۸۰ صفر کیلومتر دو دستگاه 
سواری پاترول چهاردرب مدل سال ۱۳۷۱ یک دستگاه 
سواری پاترول دودرب مدل سال ۱۳۲۷۶ یک دستگاه 
سواری پژو ۵۰۳۴ مدل سال ۱۹۷۵ یک دستگاه 
وانت لندرور نیم تن مدل سال ۱۳۶۴ یک دستگاه 
موتور سیکلات هوندا مدل سال ۱۳۶۹ یک دستگاه 


CH2=CH2 CH2=CH2 ا‎ CH2 CH2=CH2 CH2=CH2 


N 
کی‎ 2 
7 TSO ¥ 8 N 
1 @ وج دى‎ 1 
55 مت ۵ 4 شرکت ملی صنایع پنروشیمی نت‎ 5 
O شرکت سهامی عام پتروشیمی شیراز‎ N 
44 4 
(N ۰ 
r ا نهی میا تشه مهد ل هو هي‎ 9 
"[ شرکت سهامی(عام) پتروشیمی شیراز در نظر درد انجام خدمات ایاب و نهاب کارکنان‎ 
- خود توسط سه دستگاه اتوبوس در مسیرهای شیراز و مرودشت به مجتمع و بالعکس را از‎ 
O طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.‎ 
لذا از علاقه‌مندان به شرکت در مناقصه فوق الذکر دعوت به عمل می اید ظرف مدت ده ج‎ 2 
۵ روز پس از روّیت آخرین آگهی جهت دریافت اسناد مربوطه به خزانه امور مالی شرکت‎ 0 
N جاده پلخان سددرودزن فارس مراجعه نمایند.‎ ٦ واقع در کیلومتر‎ © 
شرکت در رك يا قبول هریک يا تمام پیشنهادات بدون ذکر دلیل مختار ان‎ ٣ 
ساعت بازدید از مجتمع از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۲ ظهر به جز ایام تعطیل می‌باشد. رم‎ 
5 ۱۳۸۲/۶/۵ نوبت اول ۱۳۸۳/۵/۲۵ نوبت دوم ۱۳۸۲/۵/۳۰ نوبت سوم‎ 5 
و ی ی‎ N 
لد‎ ۳3 ۳3 ۳3 55 
م روابط عمومی شرکت سهامی (عام) پتروشیمی شیراز ن‎ 


صو س 


۱۳,۸۰ ۲۱۲/۳۹ AAT 


دارابی ها ۹ ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ 
نقد و نانک و نقود بیگانه ی 3 ۴ ۱۴۱ 
سیر ده قانو نی ۲ ۲۰۲ ۵ ر ۱۲۵ 
خالص دارانی شای نایبت ۷۷ ۷۳ ۳۹ 
سانر دارانی ها ۰ ۵۸ ۳ ر ۳۵ 
جمع دارایی ها ۲۳۷۹ ۷۰۵ ۴۳۶۴ر ۱ 


اطلاعبهانجمن غر نفرولوژی ابران 


نظر به اینکه هشتمین کنگره نفرولوژی. دیالیز و پیوند کلیه ایران از تاریخ چهارم 
لغایت هفتم مهرماه سالجاری در محل مرکز همایشهای رازی تهران برگزار می‌گردد و 
در آن اساتید خارجی و داخلی. پیشرفتهای علم نفرولوژی را ارائه خواهند نمود. 
بدینوسیله از کلیه همکاران محترم عضو انجمن نفرولوژی و همچنین متخصصین 
گرامی داخلی. اطفال. عفونی» آسیب‌شناسی. علوم آزمایشگاهی و پزشکان عمومی 
دعوت به عمل می آید با شرکت خود در برنامه‌های علمی کنگره براهمیت آن بیافزایند. 
ضمناً انتخابات هیئت مدیره انجمن نیز از ساعت ۱۳/۳۰ الی ۱۴/۳۰ روز یکشنبه 
۶ در همان محل برگزار خواهد گردید که شرکت اعضاء انجمن نفرولوژی ایران 


قویاً توسیه می‌گردد. ن 
دبیر انجمن نفرولوژی ایران 


CD 


7 ‌ کت ۳ ۳ ۰ 
سا اتی شرکت سهامی باتریساری نیرو 


اگهی‌مزایده شماره (۸۲-۷۵) 


شرکت سهامی باتریسازی نیرو در نظر دارد یک باب ساختمان مسکونی 
با مشخصات ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. 
موقعیت ساختمان: شش دانگ ساختمان با کاربری مسکونی به 
نشانی تهران ‏ قیطریه ‏ میدان پیروز ۔ خیابان دلاویز شرقی پلاک ۵۳ 
مساحت عرصه: ۳۷۲ متر مربع 

مساحت اعیان: ۵۴۰ مترمربع (درسه طبقه) 

از کلیه علاقمندان دعوت می شود جهت اخذ اسناد شرکت در 
مزایده از تاریخ چاپ آگهی حداکثر به مدت ده روز به نشانی تهران - 
خیابان پاسداران - نرسیده به میدان نوبنیاد ‏ مدیریت فروش 


آ گهی تصمیمات ش رکت توسعه نشکر و صنایع جانبی ان 
سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۹۸۰ 

هيات محترم وزیران به شماره ۳/۱۳ مورخ ۸۷/۶ و اصلاحی شماره 

۶ ۰۲۷۸۳۹ مورخ ۸۱/۱۰/۱۸ سرمایه شرکت از مبلغ 00/۲۷/۵۵۰/۸۵۷ به مبلغ 

۰ یال افزایش یافت. 


۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری 


آ گهی منا متاقصه قصه عمومی 
شماره ۸۱۳/۲۳۲ 

شرکت توزیع نیروی برق جنوب غرب تهران در 
نظر دارد جهت اتوماسیون پست‌های ۲۰ کیلوولت 
تعدادی تابلو چند سلولی با دیژنکتور موتوردار از 
طریق مناقصه عمومی از سازندگان واجد شرایط 
خریداری نماید. 

داوطلبان شرکت در مناقصه می‌توانند جهت خرید 
اسناد و کسب اطلاعات بیشتر از تاریخ نشر آگهی 
ظرف مدت پنج روز به امور تدارکات و انبارها 
واقع در خیابان آیت‌الله کاشانی. ایستگاه باصفا 
ساختمان شماره ۲ توزیع مراجعه نمایند. 


روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق 
جنوب غرب تهران 


تحت نظارت بانک مر کزی جمهوری اسلامی ایران 


تراز نامه و حساب سود و زبان پایان سال ۱۳۸۱ 


بدشی و حقوق صاحیان سپام 


سیر ل ت شای دنداری 

ادر سیر ده شا و ندشی شا 
سر مايه 

اندو خته ها 

تست انشا نسدشید 


صورت سود و زان دوره مالی مننهی نه ۱۳۸۱/۱۳/۳۹ 


شنبه ۲۵ مرداد۱۳۸۲ ۱۷ جمادی الثانی ۱1-۱4۲6 آگوست ۲۰۰۳- شماره ۲۲۸۶۲ > ۱ 
ESED‏ 


a‏ ۾ e‏ ده 
کرت ی الاس وش اد دہ یی اران 


شرکت پالایش نفت آبادان 


۱۲ 


۲ کهی شتاسایی پیماتکار 
متاقصه رشمارد WEA e:‏ ۸ 


این شرکت در نظر دارد انجام پروژه احداث ۴ دستگاه مخزن ذخیره بنزین به 
شماره‌های ۸/5/6/0 ۳۱۰را به پیمانکار ایرانی واجد شرایط واگذار نماید. 
الف: شرح مختصر بر aja‏ 

احداث ۴ دستگاه مخزن ذخیره بنزین به شماره‌های ۸/5//۲ ۲۰۱۰و راهروهای 
ارتباطی و خطوط لوله‌های مربوطه واقع در محوطه مخازن۸.۲.۸ به انضمام احداث 
دو عدد حوضچه بتنی تخلیه آب و کارگذاری دو عدد پمپ ۴ مربوطه و برق رسانی 
به آنها واقع در کانال خطوط لوله مخازن جدید نفت خام و لوله‌کشی ۶ مربوطه به 
تخلیه آبهای سطحی کانال به نحوی که کلیه مصالح و تجهیزات بجز (ورق بدنه. کف 
و سقف شناور) در تعهد پیمانکار باشد. 


محل و مدت اجرای پر وزه 

محل اجراء پروژه آبادان و مدت اجرای عملیات ۱۲ ماه می باشد. 

صدار ک مورد نیاز: 

ا- تصویر اساسنامه و آخرین آگهی تغییرات شرکت 

۳- مشخصات. تحصیلات و سوایق کاری کارکنان شرکت 

۳- فهرست کارهای انجام شده یا در حال انجام 

۳- رتبه‌بندی سازرمان مدیریت و برنامه‌ریزی 

۵- رضایت نامه يا تشویق از کارفرماهای قبلی 

۶- امکانات و تجهیرات قنی 

۷- اراثه مدارکی دال بر دارا بودن خط مشی 9 مدیریت۲۱5]۲ 

۸- سایر اطلاعات لاز 

ار شرکت‌هایی که آمادگی انجام خدمات مذکور را دارند دعوت میشود تقاضای کتبی 
خود را بهمراه مدارک فوق حداکثر ده روز پس از درج آگهی به آدرس: آبادان ۔ امور 
قراردادهای شرکت پالایش نفت آبادان ارسال نمایند. 

بیدیهی است شرکت پالایش نفت آبادان پس از بررسی اسناد و مدارک ارسالی در 
چارچوب ضوابط و مقررات داخلی خود از شرکت‌های واجد شرایط دعوت به عمل 
خواهد آورد. 

شرکت های علاقه‌مند و متقاضی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر درزمینه 
پروژه مذکور با تلفن ۰۶۳۱-۳۶۰۱۱ تماس حاصل نمایند. 


روابط عمومی 


|ارقام به میلیون ریال)| 


۱۳۸۰/۱ ۲/۲۰۷ ۱/۷ ۷۹ 


۲ ۱۴ مت جع 
۸ر ار ۲۰۲ ر۳۲۹۲ر۱ 
۳۱ ۳۷ ۷۲ 
و ۵۰ و 
۳۳ ۳ ۰ ۱۸ 
FAY ۱۳ ۴‏ 


۱۳۸۰/۷۳/۲۹ ۹ 


۱ _ شعیه فر کر ی 


درآمد عقو د اسلاسی ۳« «_ ۱۶:۳ VV ATF‏ سود پرداختی )°* EET )۱۳۰ ۲۳۹۱ (FT‏ 

درامد حاصل از سر ماه گذاری شا .۰ ۵۳۹ و۱۳۰ ۲۸ ۷۵ سار شژیته شای عملباتی [ ۹۹ر۸ ۸۹۹۱ رع) ۳ عة سعانت ابا ری ۲ 

" سایر درامد ها ۵ر۸ ات ی شزبنه کل ۶۶۸۱ (۸۳۲ ۱۱ ۴ شعبه مندان مادز ۲۲۲۵۱۷۳۲ 

0 7« ی 0 ا شعبه میدان جهاد AAA‏ ۸۱۹ 
۲ ۳2 ۳ | جمع درآمدها ۰۸ ۱۵۶۱۹۲ جع هزینه ها (۵۷۷ ۲۳۸۵ (۹۹۰ر۱۴۸) ۶ شعبه کارگر شمالی_ ۴٩۳۰۳۳۷‏ 
7 ۱ تاریخ تصویب ترازنامه در مچمع عمومی aE ERS‏ ای ژانتین-- 0۸۳۰ 

و و سا عملگرد سال ۱۳۸۱ به حساب سهامداران : ۱۳۸۲/۵/۱ سود ودژد ۱۵۷۶۱ Vy‏ ۸ شعیه میدان شیرار A-A‏ 

-٩ 7‏ تترعیبه سبهز ور دی AFT‏ 

E > 5‏ ۲ ۲ ۰ ۷ شعیه جمهو و . ۳۱۴۱9۹۱۳ 

te‏ ۱۷ ۴ رشد منایع ۵۷ 1 رشد مصارف ۲۶ 1 رشد تعداد حساب ها ۳۱ اه مره افیا مه اما 

۳ سرانه منابع به هر یک از شعب ۰۰۰ر ۰۰۰ر ۰۰۰ر ۲۰۰ریال 8 سهم سرانه سپرده ها به هریک از حساب ها۰۰۰ر ۷۰۰ر۲۸ ريال ۱۲ باجه سبحان ۶۸۵۵ 


Credit Inst. for Development, 21.1, 


اطلایات 


قرآن کتابی است که انسان را از گمراهی نجات می دهد 
کردن در ایه‌های قرانی ؛ به سوّال هایی که پاسخ ان به سختی 
پاسخ می دهد. .یکی از راه‌های فهم و درک 
آیه های قرآنی استفاده از روایت ها و حدیث هایی ا که 
از معصومین عليه السلام نقل شده است. بعضی از آیه های 
قرآن در باه امامزمان(ع)و یاران او و نوع حکومت و رفتار 
اتشان امده ای که از تفسیر و معنی هایی ست که 
معصومین(ع) برای آیه‌های قرآنی بیان کرده‌اند که در این جا 
رد و ای ینوی وی 

یه های ۲و ۳ سوره بقره می فرماید: الین کتاب بی هیچ 
شکی راهنمای پرهیزکاران است. ان کسانی که به جهان 
غيب ایمان اورده‌اند و نماز به پای می دارند و از هرجه 
روزیشان کر دد یم» به ففیران انفاق می کنند.» 

اما ا و ی ا از متقیان» 
شیمیان علی(ع] هستند و شیب همان حجت غائب اماء 
زمان(ع) است. 

. ايه ۵ سوره بفره می فرماید: و البته شما را به 
سختی هایی چون ترس و گرسنگی و کم کردن اموال و 
حمعیت و آفات در زراعت آزمایش می کنیم و به 
۱ 
e‏ ژپادشاهان و گوستگی : وی ۳ 
بده با صیر کنندگان در آن هنگام به ظهور حضرت قائم 


به دست می‌آید. با 


زیبادرین‌طلوع (۷ 


امام زمان علیهالسلام در قران 


عليه السلام. و می فرماید: یاران قائم(ع) نیز به مانند آن مبتلا 
و آزمایش خواهند شد.آیه ۱۲۸ اعراف می فرماید: Es‏ 
SS‏ 
خواهد کرد و حسن عاقبت مخصوص پرهیزکاران است. 
تیم تن که نون زین ری ماد و ما میا 
ely, ۳‏ ۱ . تا آنگاه که قانم از خاندانم 
«عليه السلام) | بیاخیزد. 

آیه ۱۵۷ سوره اعراف می فرماید: «آنان که از رسول خدا 
و انجیلی که در دست انهاست نوشته شده است که ان 
رسول انها را به نیکویی و نهی از زشتی فرمان می دهد و بر 
آنان هر طعام پاکیزه را حلال و هر زشتی و پلیدی را حرام 
می گرداند و احکام پر رنج و مشقتی را که چون زنجیر به 
گردن خود گذاشته برمی دارد. «دین اسان) »و موافق فطرت 
بر لق هی آورد. پس آنان که به او اعتقاد آوردند و پیوستند 
و با اوبا احترام و عزت رفتار می کنند و کمکش می کنند و به 
نوری (قران) که به او فرستاده شده پیروی می کنند. ان گروه 
به حقیقت رستگاران جهان هستند. 

امام باقر(ع) درباره این ای" می فرماید: «منظور از او 
پیغمبراص) و وصی و قانم(ع) است. آنان را امر به معروف 
س کیال ی ی ی کم ی ی 
کس ی که فضیلت و برتری امام را انکار کنل 

«بقیه مطلب در هفته اینده) 


سورش معده 


فلزات استفاده می شود. در 
معده‌ی ما لایه‌ای و جود دارد 


چه چیز باعث سوزش 
معده می شود ؟ 
سوزش معده علت های که از أن در رات انیل 


ادن دار اما در بیشتر تفر فک ۳ دار ی 


بلند نباشد زمینه‌ ی سوزش 
معده را فراهم می گند ۲ 
حالت ایستاده اسبد معده به 
فر مار هو اهل کیت: 


وغذا را با آرامی و درست 
کنیلاه کاک 


مرعول ه 


مصرف می 
د جار سو زاش 
ی کو رای ان اداد 


موارد» وقتی اسید معده به 
یعنی مقداری از شیره ی 
گوارشی که به طور طبیعی 
در معده وجود دارد از معده 
خارج می شود و به مری» 
یعنی لوله‌ای که دهان رابه 
وصل می کت 
۳1 ۳ آن موقع 
سوزش سردل 8 معل ه 
احساس می شود.در شيره 
گوارشی اسید کلریدریک یا 
اسید کلریدریک مادهای 


ا که 


معده 


باز می 


خورندگی قوی دارد و د 
صنعت برای لمیر کردن 


2 


م گنت در فتری, این لا به 
وجود ندارد به همین دلیل 
بازگشت اسید معده به مری 
باعث سوزش آن می شود. 
گاهی این سوزش چنان 
شدید است که فرد مبتلا ان را 
با حمله قلبی اشتباه می گیرد. 
چه چیزی باعث 
ورش مده مي 139 
زیاده‌روی در خوردن به 
تروص اس وه آ ا 
فلفل» نوشابه. که هنگام 
خوردن با سرعت وعجله و 
سرهم خورده می شوند. از 
علت اصلی سوزش معده 


است.اما کسانی که در 


خوردن حرص دمی زنند 


سفارش از طرف کارشناسان 
علم پزشکی داریم. ۱ در 
خوردن زیاده روی نکنید: 
هنگامی که معده بیش از 
اندازه پر می شود. ایل با 
فشار به مری بازمی گردد. هر 
جه معده بیشتر پر شده باشد» 
اسيك سس ی به هری 
بازمی گردد. البته دلیل های 
زیادی برای سوزش معده 
است ولی برای افرادی که 
گاه گاهی دجار سوزش معده 
می شوند زياد و تند خوردن 
جزء قلت ها ان است:. 

یرای خوابیدن از متکا 
استفاده كك اک هنگام 
خوابیدن به پشت» زیر سر 


شرکت مخابرات استان تهران 


اداره کل تدارکات و خدمات 


درست مثل این که أب 
نمی تواند از تپه بالا برود. 
بنابراین موقع خوابیدن باید 
قسمت سر بالاتر از بقیه بدن 
باشد. برای این کار بهتر 
است چند اجر زیر پایه های 
قسمت الاق :یل ازین 
یا در زیر بالش یک تخته 
شیب دار استفاده کنید» یا از 
چند بالش استفاده کنید. با 
این کار از باز گشت اسید به 
مری جلوگیری می کنید. 
۲ آنتی اسب مصرف 
کنید: انتی اسيدهابه سرعت 
باعث فطع سوزش معده 
و ۱ 
بقیه مطالب هفته اینده 


آگهی مز اید ه شماره ۸۳/۷۱۳ 


شرکت مخابرات استان تهران در نظر کاو 2 گروه لوازم و اقا ثیه اداری اسقاط و مستعمل خود را ډه شرح ذيل از طریق مزایده ډه فروش پرساند: 
داوطلبان شرکت در مزایده می توانند در ساعت اداری به نشانی: بزرگراه کردستان - نرسیده به خیابان ملاصدرا - نبش خیابان سهیل - ساختمان شاهد - طبقه ششم - اتاق ۰۰۷ 


واحد تدارکات اداره امور عمومی مراجعه نموده و پس از واریز مبلغ 


۰ر (پنجاه هزار ریال) و ارائه فیش مربوطه اسناد مزایده را به همراه معرفینامه جهت بازدید از اقلام مزبور 


در انبار اسلامشهر به نشانی مندرج در اسناد مزایده دریافت و با توجه کامل به مندرجات. پیشنهاد خود را در دو پاکت (الف و ب) تنظیم و تا ساعت ۰ روز سه شنبه مورخ ۸۲/١/٤‏ 
به نشانی فوق الذکر تسلیم و رسید دریافت نمایند. 

گروه ۱- انواع تلفن رومیزی اسقاط و مستعمل. ۱ 

گروه ۲ - انواع آبسردکن. یخچال. کولر گازی. چراغ و سماور و شیر آب اسقاط. 
گروه ۲ - انواع ماشین حساب - کپی - تجهیزات کامپیوتر و اداری اسقاط. 


گروه -٤‏ انواع کمد. فایل. مین صندلی 


۵ ۲ الف 


WWW.tct.1r 


(روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران) 


2 /⁄ ۰ 
رت لکا اران 
شرکت گاز تهران بزرگ 
(سهامی خاص) 


آگهی 


تملکت 


شرکت ملی گاز ایران (شرکت گاز تهران بزرگ) به منظور تکمیل پروژه گاز رسانی یک قطعه زمین به مساحت ۱۰۸ متر مربع جهت ایستگاه 
تقلیل فشار به نشانی پاسداران - خ خواجه عبدالله انصاری را طبق ماده ٩‏ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای 
طرحهای عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب سال ۱۳۵۸ (مشخصات کروکی ذیل) نیاز دارد. 
لذا بدینوسیله مراتب طی دو نوبت متوالی به اطلاع مالک یا مالکین رقبه یاد شده می‌رساند ظرف مدت ١‏ روز پس از انتشار آخرین آگهی با 
دردست داشتن اسناد مالکیت جهت انتقال زمین به آدرس خیابان ایرانشهر شمالی - نبش خیابان اراک - شرکت گاز تهران بزرگ - طبقه چهارم 


امور حقوقی مراجعه فرمایند. 


بدیهی است در صورت عدم مراجعه مالک یا مالکین در مهلت تعیین شده طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد. 
روابط عمومی شرکت کاز تهران بزرگ 


زعین دوخواستی ۳ی ف 
ایسدگاه تقو بنی بات | 
ایو نیا ےا تیان ۱ 


۳۳ 


شرکت علی گاز اعران 


ناوت سید سي و جر اي تقر ها سر استه کار هر لین جر ر کت iA‏ 
تین" __ لرلی . |سساشند کل . | زس جم فدہ و متس تسه 
قمرستان !__اهوانن_ إل مرح ا ]ال بر سر سید 

شتا دار ولرمے تچ اتد م دی و ند اشی, کے ہے اهز اران مزر ا ] تبریش- یکن ام 


= 
جد کل ر سے لے ۱۱ 


«پاداش خوش رویی در برابر مو من. بهشت است.» 


حضرت فاطمه الزهرا (س) 


اگریوست خشک دارید.. 


شادابی و طراوت 
ډو ست» نباز ده مراقبت 
خحاص دارد. استفاده از 
ماسک‌های طبیعی تاز گی را 
به پو ست می دهد. 
۱-.ماسک تقویتی برای 
پوست خشک و معمولی. 

مواد لازم: خیار یک تکه 
کوچک. سیب زمینی خام با 
اک 0 کت 
روغن گنجد یک قاشق 
چای خوری» کرفس یک 
تکه. خامه یک قاشق 
غذاخوری 

همم تا مواد را 
ETE‏ و این 
مواد راروی پوست صورت 
بگذارید. مدت ۲۰۱۱۲۰ دقبقه 

می توانید از روغن بادام 
شیرین به عنوان مرطوب 
کننده استفاده ك 
۲.مخلوطی برای خشکی 

دست ها: 

آب یک عل د خبار 
سالاد يا دو فاشق 
غذاخوری کار تم و دوتا 
قاشق غداخوری کلیسیرین 
را با هم مخلوط کنید و بعد 
بزنید. بخصوص پس از 
شستن ظرف ها و کارهای 


خا ده می 


ETT 


مخلو ط استفاده کا 
مخلوطی برای تقویت 
موهای خشی و کله 
روغن نارگیل یک قاشق 
غذاخوری» تخم مرغ یک 
عدد» روعن بادام تلخ یک 
عل د» مایونز یک قاشق 
غداخوری» سیب رنده شده 
یک عد د» پودر مورد یک 
را با هم مخلوط کنید و به 
مرها اس که 
پلاستیکی روی موهایتان 
قرار دهید و بعد با یک حوله 
گرم روی کلاه را بپوشانید. 
و مدت نیم ساعت صبر کنید 
بعد با شامپوی ملایم مانند 
روغنی برای لب های 
خشیک: 
یک قاشق وازلین را در 
ظرف کوچکی بریزید و این 
و 7 
تاوازلین به همراه گرمی آب 
جوش گرم 
وازلین گرم شد آن را گتار 
بل اون و یک فاشق 
مرباخوری روغن نارگیل به 
آن اضافه کنید و هم بزئید و 
سپس در ظرف کوچک گرم 
بريزید و هر موقع احتیاج بود 
از این روغن برای مرطوب 
كردن و خحشکی لب ها 
استفاده کا 


شود» وفتی 


«مطالب نیم صفحه نوسواد با همکاری مدیریت 
تداوم اموزش سازمان نیضت سواداموزی 
تهیه و چاپ می‌شود» 

۶ ای تهران -خیابان دکتر :ا 
دفترمرکزی سازمان نهضت سواداموزی 
مدیریت تداوم آموزش تلفن ۸٩۶۰۶۴۴‏ 

تهده کننده مطالب: محمد ملایری 


این هفته درباره‌ی رژیم 
غذایی و کنترل کلسترول 

برای سالم ماندن» به 
همه مواد مغذی نیاز دارید و 
چون هیچ ماده غذایی 
نمی تواند همه مواد مغذی را 
به مقدار کافی به بدن ما 
تساه e‏ 
گوناگون باشد. افرادی که 
چربی و کلسترول خون 
دارند. باید از رژیم غذایی 
مناسب به طوری که بدن 
آن ها همه مواد مغذی را 
دریافت کند, استفاده کنند. 
می دانید که هیچ غذایی بد یا 
خوب فة ط 
رژیم‌های غذایی بد یا خوب 
هستند. هر غذایی می تواند 
مناسب باشد به شرطی که 


جوابگوی 


یز 


نیازهای بدن 


شنبه۲۵مردا د ۱۷-۱۳۸۲ جمادی‌الثانی ۱۶-۱۴۲۴ آگوست ۲۰۰۳ شماره۲۲۸۴۶ ۱ ۱ 


چربی و کلسترول خون رس) 


باشد. حالا به چند سفارش 
پزشکی توجه کنید و به آن‌ها 
عمل کنید: 

.یک وزن سالم واه 
باشید؛ بهترین سرمایه برای 
سلامتی داشتن وزنی 
مناسب است که نه زياد 
چاق و نه زیاد لاغر باشید. 
چربی زیاد بدن باعث به 
وجود آمدن بیماری زیادی 
برای بدن مثل» بیماری قلبی» 
سکته» سرطان و بیماری قند 
9 

چاقی با کلسترول بالای 
خون با بیماری کیسه صفراء 
فشار خون بالاء مشکلات 
عضلات و مفاصل در ارتباط 
است.افرادی که جاق هستند 
مک این اننت کیک ورن 
ی ۱ ۱۰ ایا 
همیشه حمل می کنند. وقتی 


که وزن بدن به اندازه طبیعی 
برسد» خطر بیماری قلبی کم 
می شود. سطح کلسترول 
خوب بالا می رود و سطح 
کلسترول بد پایین می‌آید. 
قلب از رساندن خون به آن 
همه جربی اضافه بدن 
نجات پیدا می کند و می تواند 
به طور موثرتری خون به 
اعقبای اصلے ان کل 
خودش» کلیه ها و... بر ساند. 

۲. یک رژیم غذایی کم 
حربی را انتخاب ت 

چجربی یک ماده مغذی 
مهم ای و غذا را 
خوشمزده می کند. و نباید 
چربی يا غذاهای چرب را 
کنار بگذارید ولی توجه به 
این نکته خیلی مهم ایست. که 
مقدار چربی در رزیم 
غذایی تان را کنترل کنید. 


مقدار چربی مصرفی بستگی 
به نوع کار و فعالیت دارد. 
اکر شغل شماطوری است 
EC‏ 
پشت میزنشین هستید یا بی 
SC‏ 
مصر ف کید ۳ که 
ورزش می کنید و تحرک و 
حرکت دارید. چربی کمتر و 
اگر به طور مرتب ورزش 
می کنید و جنب و جوش 
زیاد دارید پا شغل تان 
پرتحرک و نیاز به فعالیت 
بدنی زیاد دارد» چربی زیاد 
E‏ 
هر گرم چربی ٩‏ کالری 

دارد. اگر شما روزانه برای 
حفظ وزنتان به ۲۲۰۰ کالری 
احتیاح دارید حساب کنید 
نو 2 باید مصرف کنید. 


چند سال از محبط گرم 
خانواده و کوچه و محل. 
شهر دور بودی؟ دور ماندن 
از جمع صمیمی دوستان و 
همرزمان و تحمل و صبر در 
مای دوران اسارات غم از 
دست دادن هم مرا 
انسان های پاک و ب 


ی 


آلایشی که جان را در راه 


دوست فذا کر دند. 

حالا که غبار غم غربت 
روک اة ها ی تة نة 
اکبر است همه جا بوی 
اسپند» گلاب» عطر پیچیده 
است هر کس شاخه کي 
برگ سبزی و پرچمی به 
می دود» تو با صورت رنگ 
پریده و استخوانیت با تنی 
رنجور و خسته از غربت پا 
بوسه_ برزمین می زنی ‏ و 

ی بوی و سرمست از 


آزادی» سحل ه شکر بجا 

می آوری» ناگهان خود را 
برروی دستان مردم می‌بینی 
امانت ها شانه هایت 
از هق هق گریه تا 
می خو رد. E‏ اطراف 
حلفه وان دوست فامیل. 
غریبه فرق نمی کند» تو 
E Ca‏ 
نمی‌شناسی» ولی آن ها تو را 
فرزندان پاک این مرزوبوم 
را حوب می ات ان 

کمی ان طرف تر. 
کو ڈ کے دال جمعیت 
می دود. خدایا این کودک 
کیست؟ با خود می گویی 
زمانی که رفتم» > جنل شب 

پس از عروسی بود. حالا این 
do‏ ۳ فسا تا 
همان امید باشد. امید من 
اميد به زندگی. به زور خود 
را از دنین حمعیت رها 
می کنی. امید به طرفت خیز 
برمی دارد و تو او را در هوا 
می گیری» نمی دانم وقتی دو 
قلب پس از مدتها دوری به 


هم نزدیک می شود زمانی 
که او را در آغوش گرفتی. 
چه چیزی می گذرد؟ فقط 
ان چه ما شاهد ان بودیم. 
حلقه حلقه اشک بود که 
صورت کوجک اميد و 
صورت استخوانی تو را 
پوشانده بود. TT‏ 
بوسه ها... ۱ 
۳ 
نزدیک می‌شوند» تو ان هارا 
خوبت می شناسی» اری 
پدرومادر. همان کسانی که 
تورا در هنگام رفتن به جبهه 
بدرقه کر دند. 
۱ همان کسانی که تو را 
انچنان بزرگ کردند که مرد 
باشی و با تو ایستادگی و 
دینداری و محبت اموخته 
o‏ ها هميشه خبر 
سلامتی خانواده را به تو 
می داند و هیچ وقت از رنج 
و سختی» از بمب باران خانه 
هاء از کم و کاستی ها چیزی 
نگفتند. حالا به استقبال 
آمدند» اما برف پیری 
سس وضو رت آن :ها تسه 
است و تو باید عصای دست 


ان هاباشی. 

در بین زنان زنی آهسته 
قدم جلو می گذارد. نگاهی 
همراه باعشق ولی با شرم 
بین شما م گذرد. خدایا این 
همان معصومه است که ده 
سال پیش در خانه پدرء برای 
امدن تو روزشماری کرد. تو 
چ 3ای قدردان این همه 
صبر و فداکاری باشی 
شر ‌منده از این همه رنج و 
سختی و تحمل دوری او تو 
ان جامعنی فداکاری» عشق 
و صبر را با تمام وجودت 
حس کردی» واینک تو در 
آغوش گرم دوستان و 
خانواده ات هستی. 

دوستان قدیم» دوستان 
جدید و عزمی که از قبل ان 
رادر خود پرورش دادی که 
من امده ام تاهمه چیز را از 
نو شروع کنم. و چه خوب 
به قول خودت عمل کردی. 

مقدمت گرامی و صبرت 
پایدار و پاری خداوند 


۰ ۲مرداد روز تو و روز 
ازاد گی و سرفرازی است. 


آکهی انحلال شرکت پارس تصویر سهامی خاص 
ثبت شده به شماره ۱۰۳۳۴۲۸ 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸۱/۱۰/۳۰ شرکت مذکور منحل 

اعلام و آقای ابوالقاسم مایل افشار, خانم متیژه رقیعی طاری» محمد حسن دارابی 

مدیران تصفیه انتخاب و نشانی محل تصفیه تهران خ سهروردی شمالی بالاتر از 

E 


a‏ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری 


آگهی تصمیمات در شرکت بازرگانی پنج ستاره ساحل 
(سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۹۳۹۶۶ 

به استناد صورتجلسه هيات مدیره مورخ ۸۱/۱۰/۲۱ کلیه اوراق و اسناد 

بهادار و تعهد آور بانکی با امضاء اعضاء هيات مدیره و مدیرعامل 

هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. 

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری 


PP/FFoV 


اکهی افزایش سرمایه شرکت فرامرز تهران 
سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۸۴۸۵۸ 
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸۱/۱۰/۱٤‏ 
سرمأیه شرکت از مبلغ 4۰۰۰/0۰۰/۰۰۰ ريال به ۸۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
لس به ۸۰۰۰/۰ سهم ۱۰۰ریالی بانام که تماما پرداخت شده از 
طریق نقدی و اندوخته احتیاطی تأمین گردیده افزایش یافته و 
مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال به موجب گواهی شماره 1۹۸ مورخ ۸۱/۱۱/۸ 
بانک ملت شعبه سرو پرداخت گردیده است. ماده ه اساسنامه په 
شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 
۶ تکمیل امضاء گردیده است. 


اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری 


PP/FPVVA 


اگهی تغییر محل شرکت تولیدی پاویز 

سهامی خاص تبت شده به شماره ۴۰۱۱۸۴ 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸۱/۱۱/۲۰ محل شرکت میدان 
ونک خ ملاصدرا ساختمان ملاصدرا پ ۱۰1 ط ۳ واحد ۱۲ منتقل گردید 
و ماده ۲ اساسنامه تصحیح شد. 

۳/۲( اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری 
اکهی تصممات شرکت کاروان هوابی سهامی خاص 
در حال تصفه به شماره تبت ۱۱۴۲۴ 
به استناد نامه وارده شماره TT‏ مورخ ۱ هت تصفیه و در 
اجرای ماده ۲۲۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت بدینوسیله مراتب ختم 

تصفیه شرکت مذکور اعلام می گردد. 


۳/۳۳( اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری 


| گهی دعوت به مجمع عمومی عادی شرکت 

مهندسین انبوه ساز پیوند ارومیه (سهامی خاص ۴۰۸۹) 
که 
دعوت می‌شود جهت شرکت در مجمع عمومی عادی که راس ساعت 
۰ صبح روز جمعه مورخ ۸۲/۱/۷ و در محل شرکت واقع در ارومیه 
خیابان دانشکده - پلاک 1۲ تشکیل خواهد شد حضور به هم رسانند و 
در صورت عدم امکان حضور نماینده خود را کتبا معرفی نمایند. 
دستور جلسه: 
21 - استماع گزارش بازرس شرکت و تصویب تراز مالی منتهی به اسفند ۸۱ 
- -استماع گزارش هیأت مدیره و تصمیم‌گیری در مورد نحوه احداث 
ساختمان تجاری. 
۳-انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل و روزنامه کثیرالانتشار. 
6-سایر موارد که در صلاحیت مجمع می‌باشد. 

هیات مدیره شرکت 


آکهی منانمه عمو می شماره ۸۲/۱۲۷ 


بانک ملت در نظر دارد: 
- تعداد ۲/۰۰۰ دستگاه چایگر تحویلداری را از طریق برگزاری 
مناقصه عمومی خریداری نماید. 
- داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب 
اطلاعات بیشتر و دریافت اوراق مناقصه از تاریخ ۸۲/۵/۲۵ 
تا ۸۲/۷۲ در ساعات اداری به آدرس: خیابان طالقانی. مقابل 
ساختمان وزارت نفت. ساختمان شماره 1٩۲‏ طبقه ششم 
مراجعه نمایند. 
بدیهی است بانک در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات 
مختار است. 
ضمنا جزئیات و مشخصات دستگاهها در اوراق مناقصه 
درج شده است. 
اداره کل تدارکات 
اداره معاملات عمومی 


آگهی مزاید ه 
شماره ۱/۸۲ 


شرکت درین کاشان (سهامی عام) در نظر دارد تعدادی از 
خودروهای سواری. وانت. مینی‌بوس و کامیونهای خود را از 
طریق مزایده به فروش برساند. 

متقاضیان می‌توانند جهت دریافت برگ شرایط شرکت در مزایده 
حداکثر تا تاریخ ۸۲/۵/۲۸ در وقت اداری به محل کاشان - 
ه کیلومتر بالاتر از باغ فین - کارخانه درین کاشان - امور 
بازرگانی مراجعه نمایند. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با امور بازرگانی به شماره تلن‌های 
ا اس رما 

شرکت در قبول یا رد پیشنهادات کاملا مختار بوده و هزینه‌های 


اه و کارشناسی به عهد ه برندگان مزایده خواهد لو د. 


ضمنا شرکت به ۲ دستگاه و انت مزدا یک و دوکایین و یک دستگاه 
وانت نیسان (صفر) نیاز دارد که امکان معاوضه با برخی از 
خودروهای موضوع مزایده و جود خواهد 5 

شرکت درین کاشان 


(بسمه تعالی) 


آگهی افزایش سرمایه شرکت هفت جهان 
خر مشهر (سهامی‌خاص)ثبت شده به شماره ۵۶۵ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۸۲/۳/۱ و هیات مدیره 
مورخ ۸۲/۲/۳ تغییرات زیر در شرکت فوق حاصل گردید: 
۱- سرمایه تعهدی شرکت تماما نقدی به حساب شرکت به شماره ۲۱۸۳۰ 
yy‏ 

۲- سرمایه شرکت از مبلغ ده میلیون ریال به مبلغ سه میلیارد و 
پانصد میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش 
یافت و ماده ه اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: سرمایه شرکت 
مبلغ ۰ یال منقسم به ۰ سهم ۰ ریالی با نام می‌باشد 
که تماما پرداخت گردیده است. 2 


رئیس اداره ثبت اسناد و املاک خرمشهر 


آ گهی مزایده 


یکی از شرکت‌های متعلق به بنیاد مستضعفان و 


نت بافندگی و تکمیل مازاد بر نیز خود 
رابه فروش برساند. 

از متقاضیان درخواست می گردد جهت کسب 
اطلاعات پیشتر با تلفن‌های ۲۲۲۱6۷۲ -۲۲۲۱۲۰۲-(۰۳۱۱) 


یکی از شرکت‌های متعلق به بنیاد مستضعفان و جانبازان 
در نظر دارد تعداد ه دستگاه از وسائط نقلیه مازاد بر 
نیاز خود را به شرح ذیل به فروش برساند. 
- کامیون خاور ۸۰۸ 
۲- کامپون بنز کمپرسی"۱ تنی مدل ۱۳۶ 


A 


مدل ۱۳۲۲ یک دستگاه 


یک دستگاه 
خر اه 
-٤‏ شورلت وانت یک دستگاه 
از متقاضیان درخواست می گردد جهت کسب 
اطلاعات پیشتر با تلفن‌های ۲۲۲۱2۷۲-۲۲۲۱۲۰۲-(۱۳۱۱) 
تماس حاصل فرمایند. 


چ ١‏ 0 اکهی مدا 
E‏ شماره ۳-م-ج 


تسسات تعداد 
۰ شاخه لوله ۶۰۷.٥‏ طبق مشخصه فنی ضمیمه طرح 
قرارداد را از طریق تشریفات مناقصه خریداری نماید. 
لذا تولید کنندگان و فروشندگان در صورت تمایل می توانند از تاریخ 
انتشار آگهی تا ۲ روز اداری به اداره خرید و قراردادهای این شرکت به 
نشانی بابل خیابان مدرس - جنب بیمارستان مازیار - اتاق ۲۳۷ مراجعه 
ی 
حساب ۹۱۳۲۹ نزد بانک ملی شعیه مرکری بابل نسبت به خرید اسناد 
مناقصه اقدام و همزمان در مهلت مقرر نسبت به تسلیم پیشنهادات خود 
در دو پاکت جداگانه تحت عنوان (الف) حاوی کلیه مدارک و اسناد 
ها تا 
کپی شناسنامه صاحبان امضاء مجاز و کپی آگهی آخرین تغییرات شرکت 
و .. (ب) منحصراً حاوی پيشنهاد قیمت به صورت سربسته و لاک و مهر 
شده با امضاء کلیه اسناد و مدارک و ذکر آدرس دقیق به دبیرخانه این 
شرکت تسلیم نموده و رسید دریافت دارند. جزئیات مربوطه در فرم شرایط 
درج گردیده است. ضمنا کارفرما در رد یک یا کلیه پيشنهادات واصله مختار است. 
تلف تماس: ۰۱۱۱-۳۲۳۵۰۰۹ 


شرکت سهامی مخابرات استان مارندران 


۳- اتویوس بنز ۳۰۲ 
مدل ۱۹۷۳۲ 


املایات 

#۴ آیا عراق و افغانستان 
آزمایشگاهی برای احرای 
سیاست های تازه امریکا در منطقه 
بوده است؟ 
همزمان با این فضایا تحر کات تازه 
ای هم در بحران فلسطین در حال 


شکل گیری است! 
#۶ منطقه خاورمیانه از ویژگی های خاصی برخوردار است. 
ا کا و کی 
تیم فا امر هم روشن است. کسانی که به اینده جهان فکر 
می کنند با ۶عامل قابل پیش بینی جهان را مورد تجزیه و تحلیل قرار 


می دهند. در راس این ۶عامل» روندهای جمعیتی قرار دارد. وقتی 
این روند را در خاورمیانه مورد بررسی قرار می دهیم منطقه را بسیار 
بحران زا می بینیم. دلیل آن روشن است. 

این منطقه یکی از بالاترین رشدهای جمعیتی را دارد. فر آیند 
شهرنشینی منطقه خلیج فارس و خاورمیانه بسیار توفنده است و 
جمعیت جوان انتظارات نوین را تعریف می کند. پیش بینی می شود 
که جمعیت منطقه تا مقطع ۵ به دو برابر افزایش یابد و در ان 
صورت. جمعیت ۵۰۰۱۰۴۰۰ میلیون نفری مشکل اشتغال و انتظارات 
سیاسی رو به توسعه خواهد داشت 

هه همین دارای ا هی سس یر معط ات وان 
نظامها نمی توانند اصلاحات درونی را بپذیرند و از این رو تعارض 
کاملاً دیده می شود. غیر از نفت و گازء» منطقه خاورمیانه و خلیج 
فارس از نظر منابع بسیار فقیر است و در راس آن کمبود آب قرار 
دارد. 

آب می تواند برای منطقه چند ویژگی را در آینده به ارمغان بیاورد 
که مهمترین آن تغییر موقعیت تعارضات است. 

به نظر من ماهیت بسیاری از روندها و تعارض های موجود مانند 
مسئله قومیت هارا آب تغییر می دهد. دلیل آن هم این است که 
کشوری مانند ترکیه با سد آناتولی که در دست احداث است» ۷۰ 
درصد آب سوریه, ۴۰ درصد آب عراق و. .را کنترل می کند. بابر این 
منابع آب عامل بسیار تعیین کننده‌ای 
در کنار عامل جمعیت است. 

عامل سوم. بحث دستیابی به 
تکنولوژی است. در این زمینه کسی 
شک ندارد که تحولات علمی و 
تکنولوژیک موتور تحولات اینده 
جهان است. اگر درباره جهانی شدن | 3 
به طور مرتب بحث و تبادل در ۱۳۳ 
صورت می گیرد» نیروی محرکه ان | 
تحولات علمی .تکنولوژیک است. e‏ و« ww‏ 
این مسئله روابط نزدیکتر بین المللی 
را اختتات. نایدیر مين کند. و لدا 
ناگزیریم این عامل را تایید کنیم. 
تحو لات علمی : تکنولوژیک. 
خواهی نخواهی مرزها را کوتاهتر 
می کند, روابط بین الملل را نزدیکتر 
کرده و ساختارهای کاملا متفاوت 
اقتصادی را ایجاد می کند. منطقه 
خاورمیانه دارای شکاف بسیار 
. تکتو لو ریک با 
تحولات عمومی حهان انس 

ع ا رهم مهم است» بخ ا فد ا 
و میزان کم و بیش سازگاری ساختار سیاسی است که از این نظر 
منطقه فاصله بسیار بسیار طولانی را دارد و بالا خره مسئله تعارضات 
در خاورمیانه است که انواع‌تعارض‌های سرزمینی و غیره در آن 
وجود دارد. ما وقتی تمامی این عوامل را کنار هم می گذاریم» نشان 
می دهد که منطقه خاورمیانه به گونه‌ای است که برعکس آنچه که 
گفته می شود بسیار غنی بوده و دارای ۰ درصد ذخایر نفت و گاز 
جهان است. از نظر موقعیت قدرتی و روابط ر بين الملل بسیار ضعیف 
ظاهر می شود TT‏ اس برس 


عمیق علمی 


قدرت در روابط بین 


زایده 

مراد 

شرکت نگارستان در نظر دارد انواع خودرو مازاد خود 
ا 
می توانند از تاریخ نشر آگهی تا پایان وقت اداری روز 
پنجشنبه مورخ ۸۲/9/۳۰ جهت بازدید و دریافت فرم و 
تحویل پاکت مزایده به محل گروه صنعتی ملی واقع در 
کیلومتر ۱۸ جاده قدیم کرج - واحد فروش شرکت 
مراجعه و پیشنهادات خود را تحویل نمایند. 


5 انواع خو درو (وانت 7 سواری 3 کامیون) 


تلفن تماس: ۰۲٣۲-۳۸۳۳۱۳۹‏ 


سهامی خاص ثبت شده به شماره 1۱(<۸ 
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸۱/۶/۷ شرکت مزبور که در 
تاریخ ۸۱/۹/۲۳ واصل گردید: ۱- آقای اتهم ساروی به سمت بازرس اصلی و آقای 
محمدرضاعابدینی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب 
گردیدند. ۲- اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. 
آقای رضاصادقی - عباس کهن هوش نژاد - خانم مریم ملک لو. 
P/V”‏ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری 


داخلی مجموعه ایران و ۱۵ کشور 
همسایه رابا هم جمع بزنیم در سال 
۱ مجموع ان ۸ مبلیارددلار 
بوده که این درامد بسیار کمتر از 
درامد یک قدرت متوسط حتی در 
تولید ناخالص داخلی بیش از یک 
هزار و یکصد دلار را دارد. همچنین 


حوادث بازدهم سپتامبر پس از آن اتفاق افتاد که بانک مرکزی آمریکا 


یازده بار نرخ بهره رابرای ایجاد 


تحرک اقتصادی آمریکا کاهش داد اما اتری نبخشید 
از جمله ویژگی‌هایی که لازم است یک قدرت برتر داشته باشد تا بتواند موقعیت مسلط 


خود را اعمال کند. حمایت سیاست داخلی از 


و 5 جهت گیری سیاست‌های خارجی است. اگر قرار باشد ملتی در صحنه روابط خارجی موفقیت 


رقم نی حتینسبت په توس 
که بالاتر از *۵۲۰دلار است:بتابراین 

منطقه علی رغم اهمیت و دستیابی 
ات 


e 


را تجربه کند. باید ازاین ویژگی برخوردار باشد 


7 استراتزی اروپایی آمریکا در دوران جنگ سرد بر محور تأیید اتحادیه 


ارویا استوار بو د. پىمان «ماستر دخت» 


قبل از فروپاشی بلوک شرق نکاشته شده بود یعنی پیمانی که برای 


شنبه۲۵مردا د ۱۷-۱۳۸۲ جمادی‌الغانی ۱۶-۱۴۲۴ آگوست ۲۰۰۳-شماره۲۲۸۴۶ ۳ ۱ 


ی 
و تعارض اعراب و اسرائیل تمام می شود و آمریکا این حر کت 
از ی ی در پاره ای 
از تقاط دیگ ر جهان یز این کار در حال انجام اسست: 
a‏ ۱۲۳7 
E‏ و 
است» تعریف می شود و فقط بحث گذشته مطرح نیست. بنابراین 
مناطق در این نگرش آمریکا تعاریف متفاوتی نسبت به گذشته دارند. 
دوستی‌ها و دشمنی‌ها تعاریف کاملاً متفاوتی را دارند و رهبران آمریکا 
ده ی ار ی E GG‏ 
آمریکا حتی دریاره متحدین هم صداق دارد و کاملاًمشخص شد که 
متحدان رقابت پا مخالفت می کنند» > ولی اصلاً در صدد مقاومت 
بنابراین تحولاتی که در این منطقه اتفاق می افتد را باید از حرکتی 


ا ی و و کک ےو کارت و برک رن 


بررسی ساختار قدرت در شرایط کنونی رواب بین الملل ی 


احتسابت متوسط نرم های اقتصادی منطقه» نسبتاً فقیر محسوب 
می شود و این ن مسائل منطقه را دارای حساسیت بالایی کرده است و 
بالطبع اين ¿ استمداد را هم دارد که اگر قدرت برتر بخواهد نظم جهانی 


متفاوتی را پیش بینی کند» سعی می کند نزدیکترین فاصله را با نقاط 
بحران به عنوان قدرت برتر و مهار روندهای غیرقابل پیش بینی ایجاد 
کند. بنابراین حضور امریکا در منطقه دلایل بسیار وسیعی رابا خود 
به همراه دارد که این دلایل برای دهه‌ای که در پیش داریم. همچنان 
پابرجا می ماند» چون این دلایل بنیانی و ریشه‌ای بوده و روندهای 


نت نوع FES‏ 0 


+ على رغم حضور تاریخی قدرت‌ها در منطقه. به جه دلیل 
اصلاحات سیامی»اقتصادی و .. موردنظر در همان دوران صورت 
2 

ES‏ #4 همان گونه که گفتم پایان جنگ سرد نقطه عطفی در تحولات 
روابط : بين الملل است. نقطه عطف یعنی تغییر پارادایم ها در تمامی 
دوران جنگ سرد. هدف آمریکا محدود کردن نفوذ کمونیسم به ویژه 
در مناطق استراتژیک بود. دو بلوک با هم درگیر بودند و یارگیری 
می کردند و کسی بی‌طرف نبود و قطبهای قدرت تلاش کردند 


براساس تعداد عمل کنند نه براساس کیفیت و این واقعیت روسیه 
را از پای درآورد: : شما باید ٢‏ دوست داشته باشید» اگر هزینه آن را 
تین وو مهم یست وی ا دویست داسچه یامد در دوره 
حنگ تعداد بسیار مهم بو د. .در این حهان. پارادایم انیت منطقه ای 
آمریکا کاملاروشن بود ثبات سیاسی ولی پس از دوره جنگ سرد و 
به ویزه پس ۷ ۱ ۱ 

# آيا نقاط حساس و 
استراتژیک و در عین حال بحران‌زا 
برای اجرای سیاست‌ های امریکا 
خطرناک است و یا به نفع آن کشور 
عمل فی ل 

و #۴ همانگونه که خاطرنشان 
ندل برای استقرار یک نظام 
تک قطبی» قدرت برتر باید ۶ یا ۷ 
ویز گی را داشته اشد یکی از 
مهم ترین ویژگیهای استقرار نظام 


منطقه ای فراتر دید. باید در چارچوب نظم وسیعتری برای روابط 

بین الملل یا با ویژگی های متفاوت و های آمریکارا در 
چنین چارچوبی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. 

+ در میان صحت های خود به سیاست امریکا و ایحاد بحران 
و سس فلایربت آن آشاره کردید: 

ایا می توان نشانه هایی از این سیاست را درباره بحران 
ی اس 

#8 مهمترین نشانه تشدید بحران را قبل از مهار در واقع 


۳ کر خو اهم یک دیدگاه تارىخى داشته باشیم» 


شاید مناسبترین حالت این باشد که فرویاشی بلوک شرق را نقطه عطف تحولات 


بين المللی بدانیم 


رهبران ایالات متحده به آن نظم نوین جهانی می‌گفتند. حرکت کرده و قسمت‌های عمده‌ای از این 
تلاش در چارچوب جهانی شدن و یا جهانی سازی تعریف شده است 


7 یازدهم سپتامبر فرصتی برای تمامی 


هزمونی يا نظام سلطه, قابلیت مهار کنشورهای درگیر در کشمکش‌های قدرت در سطح بین المللی و داخلی بود. آمریکا 


دهد. مرکا هم همین پروژه را جرا کرده و در وقع وقتی از با 
هو قیفر دز مورا فده که کیت رده تس ار اا متا شیر 
قابلیت تعریف مفاهیم وحدت بخش ملی راپیدا کرده که در نهایت 
حمایت لازم را از یک سیاست خارجی به دست آورده است» چرا 
که در انجا بسیار مهم است. ائتلاف و اجماع داخلی برای حرکت 
سیاست خارجی در این زمینه بسیار مهم است و رساندن سیستم به 
اجماع کار ساده‌ای در این ¿ ساختار نیست. بنابراین از فرصتها استفاده 
کردن برای رهبران سیاسی و با کمترین هزینه به اجماع رساندن» 
نکته مهمی است و امریکا از این عامل برخوردار بوده و سرکوب 
کردن و یا برخورد نظامی قدرتمندانه با مخالفان (هر که هست) حاصل 
فرایند انتخاب و اجماع سازی است. یکی دیگر از عوامل تعیین کننده 
در این زمینه قابلیت مهار بحران های منطقه‌ای است. این بحران ها 
را می شود ایجاد و سس مهار کرد با این که با قدرت در مورد آنها 
واکنش نشان داد و مدیریت کرد. من فکر می کنم در این زمینه دعوای 
مرغ و تخم مرغ است که امریکا چه می کند. 

به نظر من امریکا بحران را تشدید می کند و سپس با کیفیت 
دلخواه به مهار آن می پردازد. برای این که بتواند قدرت برتر را ایجاد 
کند. دولت جرج بوش این کار را کرده است. بوش در یک برنامه 


۱ را ول 
شبرکت سبهامی نمایشکا ههای بین المللی جمهوری اسلدمی اپران 


مشارکت در یازدهمین نمایشگاه بین المللی کالاهای مصرفی مسکو - روسیه 
۴ لغایت ۲۸ دی ماه ۱۳۸۲ 
شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران. همگام با اهداف و سیاستهای دولت جمهوری اسلامی ایران 
مبنی بر افزایش صادرات غیرنفتی و بازاریابی کالاهای صادراتی کشور. در نظر دارد در یازدهمین نمایشگاه بین المللی کالاهای 
مصرفی مسکو که از تاریخ ٤‏ لغایت ۲۸ دی ماه ۱۳۸۲ در کشور روسیه می کر مشارکت نماید. 
لذا, از کلیه بازرگانان. صنعتگران. صادرکنندگان و علاقمندان به حضور در نمایشگاه مذکور تقاضا می شود در صورت تمایل 
حداکثر تا تاریخ ۸۲/۳۰ به نشانی: تهران - بورگراه شهید چمران محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران ساختمان معاوفت 
نمایشگاهی. طبقه دوم اتاق ۰۰1 مراجعه و يا درخواست خود را به صندوق پستی ۱ - ۱۹۳۹۵ ارسال نمأیند. 


تلفن های تماس: ۲۰۱۹۲-۲۱۹۱۵۳۸ 
دورنگار: ۲۰2۲۸۵۸-۲۰۵۱۵۵۷ 


لطفا عنوان نمایشگاه روی پاکت نوشته شود. 
وب سایت WWW IranFair.c0:‏ 


۵ ۳ A 


رح 
شرکت مجتمع گاز بارس جنویی در نظر دارد انجام پروژه‌های زیر را طبق مشخصات فنی و از طریق منافصه عمومی به یمانکار واجد شر ایط وا گذار نماید: 
# احداث سایبان ۰ دستگاه اتویوس به مساحت ۲2۰۰مترمریع. 


# اجراء ۲۰۰۰مترمربع بستر بتونی و ۲۰۰۰مترمریع آسفالت در محوطه سایت شمالی. 
# اجراء جاده دسترسی درون مجتمع و محوطه سازی به مساحت ۱۲۰۰۰مترمره 


علد اجراء جدول گذاری و اسفالت در محیط کار گاه 


پست الکترونیکی :۲.0۳0ندصه:1 011100000 


روابط عمومی و امور بين الملل 


7 ۹ 
سرت کا اران 
مجتمع کار پارس جنوبی 


٭ اصلاح و ترمیم فنس دور پالایشگاه فاز ۲ و۳ شامل 9۰۰متر توری فنس و نصب ۲۸ کیلومتر سیم خاردار مطابق طرح. 
م اجاره یک دستگاه جراتقال 40 تن به مدت ۱ ماه. 


شر ایط شرکت در مناقصه: 


# تجربه کافی در ارتباط با موضوع مناقصه. 


# توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی جهت شرکت در مناقصه و حسن انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما. 
۳۹ از کلیه پیمانکاران واجد شرایط و علاقه مند تقاضا می شود حداکثر تا تاریخ ۸۲/٦/۱‏ تا و رتبه بندی خود را به همراه تقاضای کتبی 


بدیهی است پس از بررسی لازم. اسناد مناقصه به متقاضیان واجد شرایط تحویل خواهد شد و شرکت در رد و یا قبول پيشنهادات آزاد است. 


روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی 


ندز از این فرصت به بهترین نحو استفاده کرد 
موضعگیری های پس از پیروزی جرج بوش می‌بینیم که تغییر 
ساختاری نقشه خاورمیانه را درخواست می کند. مخالفت با رژیم هایی 
ی تن ی ی ی Ag‏ 
که خواستار دگرگونی سیاسی در راستای تحقق اهداف آمریکا قرار 
دارد. بنابراین همه شواهد گویای این است که پاراداي فا پیت 
خارجی آمریکا متفاوت می نماید. این پارادایم هاء تبدیل امتیازات 
ثبات نظام های سیاسی به طرف بی ثباتی است. این یک پارادوکس 
مسا که زبس و خر هیم ج های سطعه ای زا مذبریت و 
و از سوی دیگر این بی ثباتی را توسعه می‌دهیم. 
برای این پارادوکس باید پاسخ داشت. به نظرم تشدید بحران 
برای ورود به مراحل نوین به منظور مدیریت بحران شاید جواب 
قانع کننده ای باشد. 
شرایط موجود به خوبی نشان می دهد که آمریکا در این مسیر در 
حال حرکت است. بنابراین وقتی به عنوان مبانی نظری به آن به طور 
عمیق نگاه می کنیم» تعارض در آن مشاهده نمی کنیم. که از یک طرف 
یک رهبریت سیاسی برای شکل دهی به نظم سیاسی مورد نظر خود 
دائماً بی ثباتی منطقه ای را تشدید می کند و از طرف دیگر نقشه راه 
را همزمان په اجرا می گذارد. این حرکت را آمریکا درمورد بحران 


سهامی خاص 

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت که در تاریخ ۸۲/۱/۳۰ تحت 
شماره ۲۰۱۵۰۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۸۲/۱/۳۰ از لحاظ 
امضاء ذیل تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و 
کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود. 
۱- موضوع شرکت: عبارت است از طراحی. ساخت. تولید. 
سرمایه‌گذاری, مدیریت. مشاوره اجراء تکمیل. راه‌اندازی بازاریایی. 
تعمیر و نگهداری کلیه سیستمها و تجهیزات و دستگاهها و پروژه‌های 
مخابراتی و الکترونیکی و کأمپیوتری و نیز تهیه. توزیع. صادرات و 
واردات کلیه قطعات دستگاهها. ماشین‌آلات و لوازم مرتبط با موضوع 
پس از اخذ مجوزهای مربوط در صورت لزوم. 
۲- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
۳- مرکز اصلی شرکت: تهران - خیابان محمدعلی جناح - بلوار 
شهید صالحی - نرسیده به یادگار امام - بن‌بست گلزار - پلاک یک 
6- سرمایه شرکت: مبلغ ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ ريال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۳۰۰۰ ریالی 
عادی بانام که کل مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال آن طی گواهی شماره ۲۱۵۲/۲۵ 
مورخه ۸۲/۱/۲۰ بانک صادرات شعبه ۱۱۵۲ پرداخت شد. 
-٥‏ اولین مدیران شرکت: آقای محمد مهدی نایبی به سمت رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل و خانمها سکینه جباری به عنوان نایب رئیس 
هیئت مدیره و مهرنوش نایبی عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال 
انتخاب شدند. 
7- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی 
و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر 
می‌باشد. 
N‏ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 
۸- بازرس اصلی و علی‌البدل: آقای احمد علیجان به عنوان بازرس 
اصلی و خانم فریده رجبییان به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت 
یک سال انتخاب شدند. 

اداره ثبت ش رکتها و موسسات غیر تجاری 

۳۲/۲۱۸۵ 


اجه افص کی ,! 


شرکت ملی صنایع مس ایران در نظر دارد تأمین ماشین آلات سنگین و ارائه خدمات مورد نیاز در کارخانجات ذوب 
شایان نت است مهمترین شرط انتخاب. دارا بودن حداقل ماشین الات مندرج در جدول ذيل مت 


خاورمیانه داشت و در یک دوره ای منتظر ماند تا بحران به اوج خود 
برسد تازمینه ان حرکت (تعریف نخست وزیر فلسطین و ورود په 
فاز جدیدی از مذاکرات) فراهم شود. یعنی بحران رابه نقطه او- 
رساند و از انجا وارد فضای نوینی شد که اجازه تحرک متقابل رابه 
آن می داد. 

به عبارت دیگر تلاش شد ازتعادل وضع موجود تعادل جدیدی 
تعریف شود که اجازه تصمیم گیری متفاوت و اعمال سیاست های 
متفاوت را بدهد, بنابراین هردو از مراحل پیوسته یک خط سیر تحولی 
هستند. 

شما جرا در بحث ۱۱ سپتامبر از مساله تروریسم که آمریکا 
محور سیاست های فعلی خود را بر آن بنا گذاشته است. اشاره ای 
نکرده اید؟ آیا تروریسم واژه ای نیست که در بحث روابط بین الملل 
حایگاه مشخصی داشته باشد؟ پا علت دیگری دارد؟ 
بين الملل مقوله تروریسم هنوز به تعریف واحد 
تم اس E GS‏ ن مساله بر کشمکش است 
که تروریسم چیست؟ آیا هر کسی که خلاف نظر برخی‌ها اعمالی را 
] انجام اد ر ورنست 
است؟ از سوی دیگر 
این نظر هم هست که 
می توان به اجمالی 
درباره تعریف جامعی 
از تروریسم رسید. در 
این زمینه سئوال این 
اس که اکر کي 
برای ازادی سرزمین 
SS‏ 
دهد اعمال وی 
تروریستی است: یا 
هر کس سلاح به 
دست گرفت و بدون 
ادن قدر تھا بو د. 
تروریست است؟می بینیم که در سطح روابط بین الملل این موضوع 
هنوز محل سوال های جدی حقوق و روابط بین الملل است. بنابراین 
احساس نسبتا جدی و قابل قبول این است که تروریسم بیشتر حالت 
بهانه است و از آن به عنوان بهانه استفاده می شود و به همین دلیل 
نمی توان چندان محکم پای آن ایستاد که ريشه های آن چیست؟ و 
یا رابط بین الملل متکی بر نگرش هایی که اکنون مطرح می کند. 
تفهیم می شود یا خير تروریسم درا ارتباط نت نود دربن 
شکل گیری» خود را تعریف می کند. اگر روندهای شکل گیری نظم 
نوين ازاستحکام لازم برخوردار باشد برداشتهایی از تروریسم مجدداً 
می تواند به دوران تاریخی گذشته خود بازگردد» یعنی کسی که از 
آب و خاک خود دفاع می کند» تروریست نیست اما اگر مبانی نظم 
نوین از استحکام لازم برخوردار نباشد. جهان به طرف نوعی نظم 
حرکت می کند. البته برای این که بدانیم این نظام به کدام سمت 
می رود باید جند سناریو را بررسی کرد: جهاد دو قطبی جهان چند 
قطبی» نظام جهانی با حضور دولتهای ملی که بیشتر هنجارها و 
نهادهای بین المللی تکیه دارد. تداوم آنارشیسم یعنی تداوم وضع 
موجود تثبیت موفعیت هژمون و چالش ان» چالش قدرت برترء 
تداوم بی نظامی موجود و... همه سناریوهایی هستند که امکان پذیر 
اہ و سای هت که یھ ان کر س کل و در عورد ن 
تصمیم گیری می کنند. در چنین فضایی اگر یکی از این سناریوها 

چهره مسلطتر به خود بگیرد که این چهره مورد نظر قدرت برترهم 
باشل من فکر می کنم تروریسم مفاهیم کال متفاوتی داشته باش 
بنابراین تروریسم بیشتر به عنوان بهانه و انگیزه به خدمت گرفته 
SN: ۱ LS‏ 
مفهوم تروریسم و کاربردهای ان بیشتر د نقش انگیزه دهی» ساماندهی 
به نوعی مفاهیم وحدت بخش ملی برای قدرت بهتر و درنهایت 
بهانه برای تحرکاتی که می تواند جواب های متفاوتی داشته باشد و 
این دوره محدودی را در برمی گیرد. حداکثر تا ۲۰۰۵. اگر از آن تاریخ 
به بعد مبانی نظم مورد نظر شکل بگیرد. مفاهیم تروریسم و تروریست 
هم پا به پای ان می تواند متفاوت باشد. 


ادامه دارد 


سهامی خاص به شماره تبت ۱۵۹۶۶۶ 
شرکت به تهران خ شهیدبهشتی خ سهند پلاک ۱۸ طبقه چهارم منتقل گردید. 
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری 


اگهی تصمیمات شرکت ایران گچ سهامی عام 
به شماره ثبت ۳۹۰۹ 

استاد هو عجلس» میت مدیره مور 7۸۱/۱۲۸۱۳ قای سید محسن سلرعی 

عضو علی‌البدل به جای آقای نوح مهدی بهشتی عضو اصلی به سمت عضو 

اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. 

یک تا اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری 


سهامی خاص تبت شده به شماره ۸۰۲۷۴ 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸۱/۱۲/۲۵ محل شرکت به 
خیابان سمیه کو چه معبر پلای ۱۹ طبقه دوم منتقل که 


اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری 


آگهی 7 تصمیمات شر زک سینت مهر گان 

سهامیی خاص ثبت شده به شماره ۸٩۱۱۴‏ 
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸۱/4/٩‏ شرکت مزبور که در تاریخ 
۸ واصل گردید: ۱- آقای شاهرخ مزدیسنا به سمت بازرس اصلی و آقای فرهاد اعتماد 
به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲- روزنامه 
کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. 
اداره ثبت ش رکتها و موسسات غیر تجاری 


هر ir‏ و IAA"‏ .۱۱و 


ATE 1" 
۰ 


۳۳/۷ 
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متقاضیان شرکت در این مناقصه می توانند حداکثر ظرف مدت ۷ روز پس از درج آخرین نوبت آگهی (نوبت دوم) ضمن 
اعلام آمادگی. رزومه و خلاصه‌ای از فعالیت‌های قبلی مرتبط را به همراه مستندات و لیست کامل ماشین آلات با دورنگار 
۰۲-(۰۳۹۲) و يا به نشانی رفسنجان - مجتمع مس سرچشمه - امور مواد و تجهیزات - اداره قراردادها و مناقصات ارسال 


E 


بدیهی است پس از بررسی رزومه و سوابق شرکت‌ها. اسناد مناقصه برای شرکت‌هایی که حداقل ماشین آلات مذکور را دارا 
بوده و صلاحیت آنها برای انجام کار مورد نظر محرز شود. ارسال خواهد شد. 


لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر 


با شماره تلفن‌های ۲۸۸۳۶۰۱۳-۲( ۰۳۹۲) تماس حاصل نمایید. 


روابط عمومی شر کت ملی صنایع مس 


ار ان 


هیاتی ار شورای 


دولت انتعالی عراق 
به ايران می اید 


ایلام .خبرگزاری جمهوری 
اسلامی : 

نماینده دبیر کل سازمان 
ملل در عراق گفت که به 
دنبال سفر اخیرش به ایران, 
عربستان» سوریه و اردن. 
بزودی هیاتی از شورای 
دولت انتقالی عراق نیز به این 
کشورها سفر می کند. 

تلویزیون اطلاع رسانی 
عراق پنجشنبه شب به نقل از 
«سرجیو دوملو» افزود که 
ان ها اس و 
عربستان» اردن و سوریه در 
گفتگو با وی دلایل تشکیل 
شورای دولت انتقالی عراق 
راقابل درک دانستند. 

وی گفت: «در سفر هیات 
نوراک دولت انال غراف 
به ایران و سایر کشورهای 
همسایه غراقء آخرین 
تحولات این کشور مورد 
اور شانيی. زان ھی کیرد 

نماینده «کوفی انان» در 
عراق همچنین از دعوت 
اتحادیه عرب از شورای 
دولت انتقالی عراق برای سفر 
هھ یی ى ها گر ها 
(عمروموسی» دبیرکل این 
اتحادیه, خبرداد. 


جمهوری اسلامی 
یک مقام ۳3 دفاع 
ال تس ا کرد که داعم 
(دیوید کلی» از سوی مدير 
پرسنلی این وزارتخانه. نهد ید 
به توبیح انضباطی شده بو د. 
«برایان ولز»» مسوا 
مستفیم دک کی در وزارت 
دفاع انگلیس با حضور در 
جهارمین نشست هيات 
تحفیق فضا یی انکلشن, 6 
گفت: : ریجارد هاتفیلد. > مدير 
پر لي وزارت دفاع 
۳ تیر ماه کله در 
نشستی با د کت این 
تهد ید e‏ مطرح کرده بو د . 
تهران . واحدمرکزی خبر: 
بخستین حلسه علنی داد گاه 
در شعبه ۱۵ دادگاه اتقلاب اسلامی 
تهران وا ۷۹ در ادامه 
رسیدگی به پرونده های مربوط به 
هن اه ا 
عسکر و افراد مرتبط با وی به اتهام 
احللال در نظم واسایش عمومی 
با حرکات غیرمتعارف و ورود به 
عنف به خوابگاه دانشجویان 
بر حورد خودسرانه با عوامل 
اغتشاش محاکمه شدند. 


اطلاعات 
طراح اصلی انفحار های «بالی») 
اندو نز ی دستگیر شد 


تهران و اححل هر کزی خبر: اج ره زارد یازع 
اندونزیایی که گفته می شود طراح اصلی انفجارهای باشگاهی شبانه 
در «بالی» است» خبر دادند. 

به گزارش شبکه تلویزیونی سی.ان.ان» منابع امریکایی می گویند 
ار 
انفجارهای بالی یت در ار ين حال برحی از منابع اطلاعاتی» حنبلی را 
طراح اصلی اجار در مقابل هتل «ماریوت» جاکارتا نیز اعلام کرده اند. در 
این زمینه روزنامه «نیشن چناپ پانکوک, اعلام کر حنبلی که از مد 
پیش تحت تعقیب بود» در شهر «آیوتایا) دس را 

وی مهم به طراحی و برنامه ریزی برای انفجار در اجلاس 
کارا اتاد اسسا . اقبانوسیه (اپی) نیز هست. 

این روزنامه به نقل از یک منبع خبری که خواست نامش فاش 
نشود» نوشت که حنبلی اوایل هفته گذشته دستگیر شده و از آن زمان 
تاکنون در یک بازداشتگاه ویژه و محرمانه توسط پلیس تایلند و 
«اف.بی آی» آمریکا تحت با زجویی قرار دارد. 

«تاماراک ایسارانکن» وزیر دفاع تایلند نیز گفت: «حنبلی و 
همسرش بازداشت شده اند» اما همسر وی با مسائل تروریسم ارتباطی 
ندارد). 

وی تاکید کرد: «حنبلی ۳۶ ساله که در انفجار هتل ماریوت در 
جاکارتا نیز دست دارد, روز چهارشنبه گذشته به اندونزی منتقل شده 
زیر وی یک شهروند اندونزیایی است و به سبب جنایات زیاد دیگر» 
تحت پیکرد قرار داشت 

به دنبال این واقعه» اندونزی دیروز (جمعه) از دستگیری حنبلی 
در تایلند ابراز خرسندی کرد 

به گزارش خبرگزاری فرانسه از جاکارتاه یکی از سخنگویان 
وزارت امور خارجه اندونزی از تائید اینکه حنبلی به اندونزی انتقال 
داده شده است. خودداری کرد. 

مقامات فیلیپین و شبه نظامیان مسلمان این کشور نیز از دستگیری 
حنبلی» طراح انفجارهای بالی استقبال کردند. اما دولت این کشور 
هشدار داد که سازمان جماعت اسلامی ممکن است اقدامات 
تلافی جویانه را افزایش دهد. 

«الکساندر داونر»» وزیر امور خارجه استرالیا هم از دستگیری 
«رضواآن عصام ال ) معروف به حنبلی؛ انز از هر سندی و 

خانواده های انگلیسی قربانی شده براثر انفجار در جزیره بالی 
اندونزی نیز از بازداشت عامل اصلی این انفجار استقبال کردند. 

ورای این خبرهاء «مگاواتی سوکارنو پوتری»» رئیس جمهوری 
اندونزی دیروز اعلام کرد که ان است 24 زودتر 


هاتفیلد خود یکی از شد. 
شاهدانی است که هیات «الیستر کمیبل» که به طور 


قضبایی به سر مرستی, (الر 5 
هاتون» از وی در مورد دکتر 
کلی تحقیق کرد. 

ها تمیال دور ال تست 
گفت که کلی به عنوان رابط 
کی اف زارت وت 8 
خبرنگاران, هنگام گفتگو با 
تخیر تحاران س :سی اوا 
از حد خود فراتر e‏ 
بو د. 

خبر دیگر این که مشاور 
ارشد رسانه‌ای و تبلیغاتی 
اصلی دی از کم در «(پرونده 
صدام» محسوب می شود از 
سوی هیات قضایی «هاتون» 
برای تحقیق درباره مرگ 
دکتر دیوید کل فراخوانده 


۳ 


e 


عیررسمی مرد شماره دو 
بعداز «تونی بلر» در دولت 
کار رق ان لس ات 
هب کی از 
مظنونان اصلی ایجاد وقایعی 
است که به مرگ دکتر «کلی» 

هبات ایی هاتون 
دیروز اعلام کرد که این هفته 
ار کیل دوناوه مر او کر 
کلی بازجویی خواهد کرد. 

کمپبل باید در نشست 
هبات فضایی» درباره نقش 
خود در دستکاری در پرونده 
نام دکتر کلی به عنوان منبع 
صری بی .بی .۰ سی » توصیح 
دهد. 


بسیجیان به ارتفاعات کلکچال 


ناحیبه شمال TT‏ 


بیش از را ی وت 


مقاوست تهران ی و خن وی 


داد. 


سردار عبدالرحیم علیپور افزود: این صعود صبح دیروز در 
استانه فرارسیدن سالروز میلاد دخت نبی اکرم» > حضرت فاطمه (س) 
و روز زد از بوستان حمسید به اغاز و در تیه نورالشهدا 


(کلکچال» پایان یافت. 


وی خاطر نشان کرد: در این حرکت نمادین» بسیجیان شیاه 


ناحبه شمال تهران در قالب گردانهای عاشوراء ال زهرا(س) و ۳۰ 
ی ور وی کر ری و تجدید مبثاق 
فت هشت شهید گمنام » برفراز تبه های نورالشهدا صعود کردند. 


فرمانده نیروی انتظامی: 


تمامی بخشهای حگومت و مردم 
در ابجاد آمنبت دحیل هستند 


سردار قالیباف در مراسم معارفه 
فرمانده جدید انتظامی استان 
خراسان تصریح کرد: امنیت یک 
تولید اجتماعی است که تمامی 
بخش های حکومت و مردم در 
اچاد آن دخیل هستند.وی 
| منت را دخستین حق 
شهروندی دانست و تصریح 
کرد: ایجاد انضباط اجتماعی 
بدون شناخت محیط امکان پذیر 

فرمانده نیروی انتظامی 
ایجاد امنیت عمومی در شهرهاء 
توجه به اموزش و توسعه 
راهنمایی و رانندگی را اولویت های 
مسائل شهری در نیروی انتظامی 
عنوال کرد. 

a‏ خبرنگاران نیز 
با اشاره به تلفات گسترده انسانی 
در حاده های کشور داور شد: 


سالانه ۲۰ هزار نفر براثر تصادف 
جان خود را از دست 
می دهند.وی مکان ۶۵ درصد 
تصادفهای جاده ای را در 
نزدیکی شهرها عنوان و خواستار 
اصلاح ورودی ها شد. 

وی در ادامه با اشاره به روند 
کشف کالاهای قاجاق رشد 
موفقیت پلیس در امسال را ۶۵ 
دض متیر اسان لت 
اعلام و خاطر شان کر ددر 
راستای مبارزه بی امان با 
سوداگران مرگ در امسال ۷۰ تن 
مواد مخدر کشف شده است. 
سردار قالیباف همچنین از 
تشکیل پلیس محل با هدف 
افزايش ضریب امنیت شهری 
خبر داد. 

وی در پایان سردار راوان را 
به عنوان فرمانده جدید نیرو 
انتظامی خراسان معرفی کرد. 


فرمانده نیروی مقاومت بسیج اعلام کرد: 


۲ میلیون و ۷۲۰ هرار نفر دختر و یسر 
امسال در طرح میثاق شرکت کردند 


کرمان., کے کارت 
جمهوری اسلامی: 

فرمانده نیروی مقاومت 
بسیج گفت: در اجرای طرح 
مان امال له ود ۱۳۲۰ 
ا کا سا و 
نوجوانان دختر و پسر در 
سراسر کشور مشارکت و در 
حال 
گذراندن برنامه های 


سردار حجازی افزود: 
شر کت کنند گان رن طرح 
در ۲۰ هزار پایگاه بسیجی که ۳ 
هزار آن را پایگاه مساجد تشکیل 
می دهند» آموزشهای لازم رادر 
بخشهای مختلف فرهنگی. 
عقیدتی و رزمی فرا می گیرند. 

وی از بسیج به عنوان 
یک شجره طیبه نام برد که 
می تواند علاوه بر دفاع از مرز 
یات 
رادر سازند گی کشور به اجرا 


کدف ثاپ فراری به دام افتال 
سرویس حوادث: کیف فاپی 
ای یر 


Hm‏ اکر 
(۲۵ ساله) حند چند روز قبل به هنگام 


کف قاپی نحت تعیب ماموران 
گرفت و در جریان فرار با 
مو وتیل در در حورد 
باحودرویی بازداشت شد.با انتقال 
متهم به اداره هجدهم پلیس اگاهی 
تهران معلوم شد اکبر از سارقان 
حرفه ای کیف قاپ است که 
تاکنون دو بار د سن از ۱ 
انتقال به 9 توانسته است از 
چنگ ماموران فرار کند.با صدور قرار 
بازداشت برای متهم از سوی دادیار 
شعبه اول دادسرای جنایی تحقیق از 
وی در پلیس اگاهی ادامه دارد. 


EG‏ فر ماند ه دير وی 
مقاومت بسیح سپاه پاسداران 
افزود: در این زمینه پیش بینی 
شده تاامسال ۲ میلیون نفر از 
بسیجیان در برنامه های 
سحل عم کنند: 


سرویس حوادثْ: پلیس 
جنایی در تجسس برای یافتن 
عاملان قتل پیرمردی است که 
جسدش در داخل خودرواش 
در خیابان نظام اباد کشف شد. 

محمد (۶۱ساله) کارخانه دار 
تهرانی پس از ترک خانه دیگر 
به منزل باز نگشت و در پی 
تماس نگرفتن با خانواده اش 
ان با مراجعه به اداره یازدهم 
پلیس آگاهی > حواستار تحقیقات 
در این باره شدند. تا این که 
شامگاه چهارشنبه ماموران 
کلانتری ۱۲۷ نارمک در خیابان 
نظام اباد به توقف خودرو دودی 
مشکوک شده ویس از باز کردن 


در آن با سا سر فرگم کا 
همزمان با هفته این نيرو 
فعالیت نگان هوانی 
نیروی انتظامی در کشور 
اغاز می‌شود 
ارومیه . واحد مرکزی 
خبر: همزمان با هفته نیروی 
این نیرو در سراسر کشور اغاز 
خواهد شد. 
نماینده ولی فقیه در نیروی 
یگان هوایی نیروی انتظامی 


رل هوایی حاده هاء معابر و 
مرزهای کشور را برعهده خواهد 
دای 


وی افزود: با آغاز فعالیت 
این یگان امکانات لازم برای 
تعفیب اشرار» کاروان های 
قاحاق و سایر مجر مان ده 
صورت هوایی فراهم می شود. 


معاون امداد و نحات حمعیت هلال احمر اعلام 3 


برای مقابله با حوادث غیرمترفبه همکاري 
سایر نفادها با هلال احمر الرامی است 


ضرورت همکاری تنخاتنی این نهاد با سازمان اتش نشای» نیروی 
انتظامی و شهرداری در مقابله با حوادث غیرمترقبه طبیعی تاکید 
خر 

فیضی هشدار داد کشورمان از نظر اقلیمی حادثه خیز است 
و جمعیت هلال احمر در صورتی می تواند در مقابله با این حوادت 
با موفقیت عمل کند که دیگر دستگاه های اجرایی نیز با آن همکاری 

وی گفت: بررسی و تحلیل عملیات نجات و امداد در سایر 
کشورها از جمله عملیات امداد و نجات در روز حادثه فرو ریختن 
برجهای دوقلوی تجارت جهانی در نیویورک می تواند الگو و 
تجربه مفیدی برای امدادگران کشورمان باشد. 

فیضی همچنین درباره طرح جامع امداد و نجات در کشور 
افزود: جمعیت هلال احمر در این طرح که به تصویبت هبات 
دل رسنده اه اجرای عم ات امداد و تجات و 
آموزش همگانی و کمک های اولیه و افزایش فرهنگ ایمنی در 
جامعه را برعهده دارد. 

ریت سس ات تس سا باس فرهنگی 
ر ورزشی ِ جنگلی مقرر شد به ا 
شهروندان در این بوستان تاسیس شود. 


صباد در دام خود افتاد و مرد 

شهر کرد .خبرنگار اطلاعات: صیاد ماهی خود در تله افتاد و جان 
باخت. عباس و کورش هنگامی که برای ماهیگیری به رودخانه 
توران آباد شهرستان اردل رفته بودند برای به دام انداختن ماهیها 
اقدام به روشن کردن موتور برق همراه خود و انداختن کابل آن به 
درون رودخانه کردند از سوی دیگر کوروش به دلیل بی احتیاطی 
هنگامی که برای قرار دادن تور ماهیگیری به داخل رودخانه وارد 
شد دجار برق کر شد و جان خود را از دست داد 


پلاستیکی به دور گردنش خفه 
شده و بر حورد و ددد. 
و تو دی ده دسئو ر ۳ صی 
اصغرزاده» پلیس در بی تحقیقات 
دریافت جسد متعلق به این مرد 
کارخانه دا متا 
چ اوری وت ۳ 
مانده در خودرو مقتول و تحفیق 
از اشنایان وی پلیس اداره دهم 
در تجسس برای یافتن عاملان 
قتل است. 

از سوی دیگر عصر دیروز 
روی بدنش مشهود بود در زیر 
پل برج دماوند در جاده ابعلی 


سرویس حوادث: مردی که 
با تهدید سلاح قصد سرقت 
حو درو راننده مسافر کشی را 
داشت رل 

به گزارش مرکز اطلاع رسانی» 
این سارق مسلح پس از سوار 
شدن به خودرو در مسیر پایانه 
مسافربری جنوب با تهدید راننده 
قصد سرقت خودرو راداشت که 
در پىی مقاومت راننده و حضصور 
ماموران دستهیر شد.از وق یک 
لمت امل 

همچنین ده گ زارش 
مرکزء ماموران آگاهی ر 
مو فق تن با دک ی E‏ 
قاچاقچى اشیای عتیقه» ۱۷ قطعه 
مجسمه شتر» پیش دستی کوچک 
سکف کا س و پیاله سفالی و کوزه 
بدست اور 

ماموران در قزوین نیز زنی را 
۳ 
از یک مرد را داشت کی 
کر ۳ سارق حرفه ای 
شهرستان ارومیه بازداشت شدند. 
این دو سارق به ۵۶فقره سرقت 
از داخل خودرو» مغازه و منزل 
اعتراف کردند. 

ماموران اطلاعات استان 
ادنانعان غربی نیز در دوعملیات 
قبضه کلت کمری و مفادیری 
مهمات کشف کر دند. 

در کرمان نیز کارگر اداره برق 
که ۱۳۰۰ کیلوگرم کابل سرقت 
کر ده دود ڌو سط ماموران 
باز داشت یله 

پلیس کرج نیز دو سارق 
حرفه ای به نامهای اسماعیل و 
ذدرت را که ۳ سر قت 
خودروهای مدل بالاء هویت آنها 
رابا کارت و پلاک اتومبیل های 
تصادفی تغییر داده و به فروش 
شهرستان اراک که بارها موفق به 
فرار از دست ماموران شده بو دید 
نیز در اخرین سرقت خود از یک 
کارمند. با هوشیاری وی به دام 
افتادند. 
پی سا حسد زنی در یک 
مدرسه راهنمایی درا شهرء با 
انجام تحقیقات پلیسی به همسر 
وی مظنون شده و ضمن 


شنبه۲۵ مر داد ۱۷-۱۳۸۲ جمادی الثانی ۱۶-۱۳۲۴ آگوست ۲۰۰۳-شماره۲۲۸۴۶ ۱ ۱ 


تحقیقات کسن ده کار گاهان بر ای بافنن عاملان ۲ قنل 


توسط پیرمرد سرایداری مشاهده 
و به قاضی کشیک قتل اطلاع 
داده شد. 

با حضور افسر پلیس جنایی 
و ماموران کلانتری ۴ در محل 
جسد این زن به نام زر (۳۹ 
ساله) که پیراهن و شلوار قهوه‌ای 
رنگ به تن داشت از آب خارج 
نل 
این زن به چند ساعت قبل از 
کشف جسدش بر می گردد و به 
نظر می رسد در محل دیگری به 
قتل رسیده و سپس جسدش به 
داخل رودخانه انداخته شده 
اتتهه ما دستور قاضی عرفان 
تحقیق در این باره ادامه دارد. 


بازجویی» این مرد گفت که به 


لت اختلادف با همسرش با 
کوبیدن سنگ برسرش او را به 
قتل رسانده ان 

در شهرستان ماهشهر استان 
خوزستان نیز با غرق شدن قایق 
تاکز 
مفقود شدند و یک نفر جان خود 
رااز دست داد. ۱۵ نفر از مسافران 
نجات یافتند. 

در بوشهر ماموران مبارزه با 
موادمخدر با رد پيشنهاد رشوه ۱۵ 
سس باس قاس تسا 
موادمخدر افیون مکشوفه رابه 
همراه مبلغ رشوه با متهمان به 


حکم صادره درباره شکار 


سرویس حوادث: حکم 
صادره درباره شکارجی اموال 
پیرزنان به تایید رسید. 

براساس این حکم حاجی 
یزدی متهم ردیف اول به اتهام 
طراحی سر فت » 
کلاهبرداری» جعل و تصرف 
و پرداخت ۰ میلیون تومان 
جزای نقدی محکوم شده است. 

وی متهم است که در پی 
الاس بابک ن ثروتمند 
تهرانی با اجیر کردن ۴ مر فاا 
را برای اجرای نقشه سرقت 


دش ه 


خط ار تباطیاطلاعات بامردم 
.۲۶.۹ 
تا ۵بعد ازظهربجزپنجشنبه وتعطیلات 
مقاله, در شأن اطلاعات نبود 
من یک پزشک هستم و از خوانندگان روزنامه اطلاعات مقاله ای 
TT ۱ EET‏ 


جون اطلاعات است و شأن خود را دارد. 9 
توضیح اطلاعات: م 


با تشکر از خواننده ارجمند اطلاعات یادآور می شویم که 
مطلب» در صفحه نظریه‌ها و اندیشه ها درج شده بود که مسئولیت 
ان لزوماً با صاحب اندیشه‌ای است که مطلبی ارائه می دهد. در 
همین صفحه قبلا متن کامل پیشنهادی کنوانسیون بچاپ رسیده 
بود. موضع روزنامه ارائه دید گاههای متفاوت است که خوانندگان 
خود با سلیقه های متفاوت در گزینش ان مختارند. 


از ۱۱۸به خط ارتباطی 


از کارکنان مرکز خدماتی ۱۱۸هستم. قبلاً وضع ما خوب بود 
اخیراً که شرکت کارفرمای ما عوض شده از لحاظ بیمه» حقوق 
به موقع» خدمات جنبی دیگر» وضع مناسب گذشته را نداریم 
بنویسید مسئولان به این امر توجه نمايا بر ر . 
از اعضای کمیسیون ماده ۹٩‏ فرمانداری شهریار که حکم 
تخریب اضافه بناهای شهر جدید انديشه را صادر نموده‌اند. تقاضا 
دارد باتوجه به مشکلات خانواده‌هاء حتی‌الامکان مساعدت لازم 
رابه عمل آورند. ابیت با نس ھال فاز ۲ 
درحواست باز ن 
ترمیم حقوق بازنشستگان با توجه به تورم گرانی سرسام اور 
درخصوص تهیه مایحتاج روزمره اولیه زندگی قابل مقایسه نمیباشد 
و بر اسب تیزیا و میزان حقوق ناچیز 
بازنشستگان پیاده ۱ تورم گرانی ۰۱ 
گرانی از ۱۰۰ برابر و تا ب بیش از ۲۰۰ برابر رسیده ولی ترمیم حقوق 
بازنشستگان حتی به ۲۰برابر نرسیده است. در واقع بازنشستگان 
را با وجود وعده‌های فراوان فراموش فرموده‌اند. 
حال از دولت محترم تقاضا داریم که الوعده وفا. 
ستایش بازنشسته سازمان جهاد کشاورزی 


چی اموال پیررنها تائید شد 


جعل و تصرف عدوانی از افراد 
۳ در شهر زد نیز دست 


اسناد و مدارک این پیرزن به 
این ۴ تن به نامهای علی. 


موجه عار سا e‏ 
وارد خانه این پیرزن شده و با 
بستن دست و بای او اموال 
ارزشمند» اسناد املاک و زمین های 
وی را سرقت کردند. 

با اعلام شکایت این زن. 
کارا گاهان پلیس اگاهی د 
تجسس های شود با دستکیری 
دزدان» طراح نقشه سرقت را نیز 


نامبرده در امر کلاهبرداریء 


بخسی از بازار فدیمی زابل در اتش سوخت 
زابل .خبرگزاری جمهوری اسلامی: بر اثر آتش سوزی در یک 
۰ 9 خالی یه بازار قدیمی زابل معروف به بازار 


بر اثر این 


دما منز ین با ای ۳ تزار گرفت 
وی اضافه کرد: بر اثر این آتش‌سوزی چندین هزار جعبه مقوایی 

خالی مواد غذایی» یک عدد دستگاه پرس جعبه های مقوایی» یک 

دستگاه موتوسیکلت و یخچال به طور کامل ۳ سوشتند. 
وی خاطرنشان کرد: رعایت نکردن نکات ایمنی توسط صاحب 


دلایل ا این lt‏ بو ده 0 


تولد نوراد سنکین وزن در میاندواب 
ارومبه .واحد مرکزی خبر:در یک پدیده نادر و استثنایی نوزادی 
به وزن ۶ کیلو و ۴۰۰ گرم در میاندوآب به دنیا آمد. 


این نوزاد پسر 


پسر در را حضصرت فاطمه(س) میاندوآب از 


مادری ۰ ساله متو لك مك 
وزن این نوزاد ۲برابر وزن یک نوزاد معمولی است.پزشکان حال 
کودک و مادر را خوت اعلام کردند. 


قاضی عر فان با اعلا 
شکایت شاکیان ازاين کلاهبردار» 
در یی محاکمه وی در شعبه ۱۶۱۲ 
داد گاه جنایی سایق وی را به 
تحمل ۲۳ سال حبس و پرداخت 
حکم در شعبه ۲۲ دیوان عالی 
کشور تایید شد. 

احکام صادره درباره سایر 
همدستان این کلاهبردار حرفه ای 
نیزبه تایید رسیده است. 


بازداشت ه۵ زن 
سارق در شهرکرد 


۵ زن که در شهر کرد طلاهای 


کار اھان آگاهی شهرکرد 
دزی ور ا رخ سر فک 
طلاهای دختربچه ها در سطح این 
شهر در تحقیقات خود موفق به 
دستگیری ۲زن به نامهای محبوبه 
و زینب در محل پارک شهرداری 
شهر کرد شدند.این دو در بازجویی 
ل با همدستی ۲ تن دیگر 
در پارک ها و کوحه ها 
دختربچه‌های خردسال رابه بهانه 
خرید بستنی و شکلات په 
محلهای حلو ت کشانده و 
رزوی ات ای را سرت 
می کر دند.با در همد‌ستان 
آنان» متهمان به ۵ فقره سرقت 
اعثر اف کردند. 


انجمن ام اس ایران 

۱۳۸۵۱۷۱۱۸۵۸۱۸۸۵۲ 

و در اسرع وقت به آدرس تهران صندوق پستی ۱۳۳۵-۱۵۸ ارسال نمایید. 

سایر بیماران غیر عضو نیز می توانند در صورت تمایل فرم را تکمیل و 

ارسال داشته تا امکان ارتباط لازم فراهم گردد. با تشکر 
انجمن ام اس ایران 


آگهی مزایده 


ش رکت گروه کا رخانجات تامین نبازهای افزاری مدارس سیا (سهامی عام) در نظر دارد که یک باب ساختمان کارخانه 
خود را در شهر صنعتی البرز قزوین با مشخصات ذیل از طریق مزایده به فروش برساند. 


مساحت زمین: ۰م مترمریع سوله و انبار و ساختمان: ۰ ۶۲۰|متر مربع 


بدینوسیله به اطلاع کلیه پیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز یس (بیماری1۷15) 
ارتباط اهب ری مق 


لطفاً جهت برقراری ارتباط صحیح و سریع انجمن با شماء فرم ذیل را تکمیل 

e ۰ 

نوبت اول 
شرکت توانیر در نظر دارد حدود ۲۰ قلم انواع 
نیروگاه شهیدرجایی واقع در کیلومتر ۲۰ اتوبان قزوین - تهران 
را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند 
جهت دریافت شرایط مزایده حداکثر تا ساعت ٩‏ صبح روز 
چهارشنبه مورخ ۸۲/۵/۵ با در دست داشتن رسید واریز مبلغ ده 
هزارریال به حساب شماره ۷۳ خزانه‌داریکل نزد بانک مرکزی 
جمهوری اسلامی ایران (قانل SS‏ شعية بااک ملي 
ایران) و یا به حساب شماره ۲۱۰۸۵۰ ۸۳ بانک تجارت شعبه 
توانیر (قابل واریز در کلیه شعب بانک تجارت) به نشانی تهران 
- میدان ونک - خیابان برزیل - شرکت توانیر ساختمان مرکزی 
- طبقه همکف - اداره دپیرخانه مراجعه نمایند. 
+ قو 49: کمیسیون گشایش پاکات مزایده فوق الذکر روز 
چهارشنبه مورخ ۵ بر گزار خواهد گردید. 


متقاضیان می توانند جهت بازدید و کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت ۸ روز از تاریخ انتشار آگهی 
با شماره تلفن های تهران: ۲ ۸۱۸۱۲۹۵۹۰ و قرو ین: ۳۹( ۷( YTTTTT1-‏ امور اداری تڌمأاس حاصل نما یند . 


ھ. شعل سرپرست خانواده 

۷ آیا در انجمن پرونده دارید؟ 

تامین اجتماعی "۳ 
بیع خویش فرع[  ]‏ بیع تکملی [ ۲ 


٩‏ وضعیت بیمه؟ 
حراج حضوری و مزانده کتبی شماره ۸۲/۵ مورخه ۸۲/۶۱۳ 
فرماندهی آماد و پشتیبانی ستاد مشترک سپاه در نظر دارد اقلام ذیل را از طریق حراج حضوری و مزایده کتبی به فروش 


وسا 
مزایده کللی: 


۲- قطعات موتور برق 


تلقن انجمن: 1٩٥۱۱۸۷-۸‏ و ۹۳۹۰۷-۹“ 
آدرس انجمن: خیابان انقلاب. خیابان وصال شیرازی. نرسیده به خیابان طالقانی پلاک ٥۸‏ 


۱- دستگاه پانچ (آهنگری - سوله‌سازی) ۳- انواع پارچه 
4 
اذا ن اعا یلوک 
7 
ا 


شرایط مزایده: 


رنب روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت توانیر (- هزینه آگهی کارشناسی به عهده خریداران می‌باشد: (۲: از کل قرارداد) 
E e ۲10 ۲ TT‏ اه 
a‏ سا ی رن نشانی سایت اینترنتی www.tavanir.org.11/tenıderSs‏ می‌بایستی قیمت پیشنهادی به همراه مبلغ سپرده در تاریخ ۸۲/۶/۲ به دبیرخانه قسمت فروش تحویل گردد 


حراج حضوری: 


۱- تجهیزات پزشکی: (تخت بیمار - برانکارد تاشو - برانکارد آمپولانسی متحرک - صندلی و یونیت دندانپزشکی) 

۳- ابزار آلات: (متر - سرپیک - تیغ اره - شیلنگ ویبراتور - سنگ ساب و برش - لولا ا 

۳- قطعات انواع خودرو: (پیکان - تویوتاهایس - موتورسیکلت - لاستیک انواع خودر و. 

۴- لوازم خانگی و اداری: (یخچال - تلویزیون - بخاری نفتی - علاالدین - دستگاه اوزالید - نوار تایپ - پاکن تایپ) 

۵- لوازم صنعتی (چرخ خیاطی - قیچی برقی - دینام چرخ خیاطی - لیفتراک دستی - ژنراتوربرقی - خمیرگیر نانوایی - دستگاه نانوایی) 
۶- منسوجات: (پیر اهن - زیرپوش - لباس کار - کفش کار - گونی چتایی و غیره...) 

۷- ضایعات فلزی: (آلومینیوم - چدن - پلاستیک و غیره...) 


شرایط حراج حضوری: 


۱- هزینه آگهی و کارشناسی به عهده خریداران می‌باشد (۲ از کل قرارداد) 
۳- مبلغ سپرده جهت شرکت در حراج حضوری ۳۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. 
۳- در صورتی که خرید بیش از ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال باشد خریدار باید آمادگی تمدید سیرده لازم را داشته باشد. 
۴- زمان بازدید مز ایده کتبی و حضوری: از تاریخ انتشار آگهی تا پایان وقت اداری روز یکشنبه ۸۳/۶/۲ از ساعت ۸ صبح الی ۱۶ بعداز ظهر به غیر از روزهای پنجشنبه و تعطیل می‌باشد. 
۵- زمان برگزاری مزایده کتبی و حراج حضوری: روز دوشنبه ۸۲/۶/۳ حراج حضوری ۱۰ صبح و مزایده کتبی ۱۳ ظهر می باشد. 
- - مکان برگزاری و بازدید حراج حضوری ومز ایده کتبی: کیلومتر ٩‏ جاده قدیم کرج جنب صنایع غذای مائده درب جدید قسمت فروش 
جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مربوط به مزایده کتبی و حراج حضوری به قسمت فروش پادگان شهید بروجردی مراجعه و یا با شماره تلفن‌های ٤٩۰۷٥۸۱-۲‏ 
داخلی ۲۵۹-۲۶۱۷ ۱ ۲ تماس حا مائید. 

خلی 3 خط مایم س حاصل فر ف. آمادوپش .س.م.سپاه 


قابل توجه سر مایه گذاران محتر م 

شرکت فرودگاههای کشور در راستای اجرای سیاست‌های کلان دولت در برنامه سوم توسعه (واگذاری 
امور تصدی گری به بخشهای غیردولتی). در نظر دارد واحدهای مرکز آموزش فنون و خدمات هوایی 
خود را در تهران و شهرهای شیراز. مشهد. تبریز اهواز و اصفهان به بخش خصوصی واگذار نماید. 
لذا از اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط که مایل به سرمایه گذاری در این بخش می باشند. دعوت 
به عمل می آید ضمن بازدید از امکانات موجود در تهران و شهرهای یاد شده. پيشنهادات خود را به 
دبیرخانه شرکت فرودگاههای کشور واقع در فرودگاه بین المللی مهرآباد - جنب ترمینال ۲ تحویل نمایند. 
ضمنا تلفن شماره ۲۰۳۵۵۳ جهت هماهنگی و پاسخ به سئوالات اعلام می گردد. 


شرکت فرو دگاههای کشور 


اکهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 
بدینوسیله از کلیه اعضاء شرکت تعاونی مسکن نير پارس دعوت 
به عمل می‌آید تا درجلسه مجمع‌عمومی فوق العاده نوبت اول 
که در ساعت ۱۸/۲۰ بعدازظهر روز دوشنبه ۸۲/۲/۱۰ در محل 
زمین شرکت تعأونی واقع در اتوبان تهران کرج نرسیده به 
9 استخر کاپ سابق برگزار می گردد. حضور 
دستور جلسه: 

ا- استماع گزارش بازرسان قانونی. 

۲- تصمیم کیری نسبت به کر ارش باررسان قانونی در 
مورد تخلف هبئت مدیره. 

۴۳۶ / م الف بازرسان شرکت تعاونی مسکن نیر پارس 


ل 


در نامه ای به رئيس سازمان 
تریبت بدنی اعلام ید: 


حمابت اعضای مجمحع 
قدراسیون 
سمشیربازی از رئیس 

اعضای مجمع فدراسیون 
شمشیربازی در نامه ای به 
مهند س مهر علیزاده معاون 
رئیس جمهوری و رئنیس 
اون آقای 
محمد زاده رئیس فدراسیون 
رااز وی اعلام کردند. 

در بخشی از این نامه اب 


است: 


فدراسیون شمشیربازی 
علی رغم تعطیلی دهساله در 
طول مدت خدمت وی همواره 
در تمامی حهات چه در صحه 
های داخلی و جه در عرصه های 
بين المللی منشاء تحولات 
عمیق بوده و توفیقات زیادی را 
کیت کر ده است: 


انتصاب دبیر مجمع خیرین 
ورزسیار استان هرا 
تهران, ا پورحسن 
عنوان دبیر مجمع خیرین 
ورزشیار اداره کل تربیت بدنی 
اسان هران ضرت شا 


اطلاعات 


ننایجر قابنهای‌وزنه برداری‌باز بهای 
حانباز ان و معله لین (یادواره‌مبلاد کوثر) 


«کاظم_ رجبی» وزنه بردار 
اه امان ادرا چان ر در 
مسابقات وزنه‌برداری چهارمین 
حشنواره فرهنگی. ورزشی 
نابینایان(میلاد کوثر)در دسته ۱۰۰ 
کیلو گرم یک رکورد جدید 
جهانی به نام خود ثبت کرد. 

رجبی با زدن وزنه ۲۳۵ 
کیل و گرم» ۱۰ کیلوگرم رکورد این 
دسنه حهان را که در الخشار 
خحودش بو د » بهیو د بیخشد. 

مسایقات وزده دودار 
جشنواره میلاد کوثر روز جمعه 
با قهرمانی تیم تهران پایان یافت 
وتیم‌های فارس و کرج دوم و 


سوم شدند. 

نتایج دسته‌های مختلف این 
e‏ 2 

۴۴ کیل و گرم: - 
MS‏ 
O ۲‏ 
کیلوگرم ۳ - حسین مرادی 
ازقروین با ۹۵ کیلو گرم 

۸ کیل و گرم e‏ 
گموش آبادی از کرج با ۱۶۰ 
۱ 
e‏ ۰ کیل و گرم ۳ 
مهرداد میرزایی از تھ ان با ۱۳۵ 
کیلو گرم. 

۲ کیلو گرم ۱ رامین 
نصیری از فارس با ۰ کیل و گرم. 


رقابتهای تنیس‌با ویلچر جشنواره 


ی تنیس با ویلچر 
لو اوه بذر ک فرهنگی 
ورزشی جانبازان. معلولین و 
این وروت اف عم 
تیمهای برتر به کار خود پایان 
در 

به گزارش ستاد خبری 
این جشنواره. نتایج تیمی این 
رقابتها که در مجموعه ورزشی 
ازادی برگزار شد به شرح زیر 
اتتینتا: 

مقام اول: آذربایجان شرقی 
محی پور 


حضور «محراب‌فاطمی»در 


رقابتهای‌فویترین‌مردان‌جهان 


حصور در رقابتهای قویترین مردان جهان روز پنجشنبه عازم 
ی اولین باد او قارخ اسار فسات جهانی 


وی قبل از سفر به فنلاند در حصوص حضورش در این 
مسابقات گفت: راگ دفاع از نام و جایگاه ورزش کشورم. از 
جان مایه می گذارم و بسیار حوشحالم که برای نخستین بار در 
تاریخ برگزاری این رقابتهاء یک ایرانی به نمایندگی از قاره آسیا 


خر ای فد آن خحضیر ور بان قاط تا تا کتل ایو 


۲ مساله که در 


این مسابقات از هیچ تلاشی فرو گذار نخواهد کرد افزود: 
رقابتهای قویترین مردان جهان همه ساله در یکی از کشورهای 
اروپایی بر گزار می شود و در مسابقات امسال نیز ۳انفر از قویترین مردان جهان» شرکت کرده اند و 
همگی تجربه کافی برای حضور در این رقابتها را دارند. وی که از ب 
شده است. افزود: تمرینات خود راز حدود یک ماه قبل در اردوی اختصاصی و زیرنظر آقای خودنگار 
مربی با سابقه تیم ملی پاورلیفتینگ شروع کرده ام و فکر می کنم که با ۸۰درصد آمادگی گام در این 


مسابقات گذاشته ام و انشاءالله تا زمان رقابتها به صددرصد آمادگی 


ا ا 


کف 


1 
. 


سس 1 . 


۲.مهدی حلیبی 

۵ مجید پاری 

مقام دوم: خراسان 

رات یه را تعاس 
اا کار 

اه 

۲.مهدی موّدب 

نفرات تیم: ا.مهدی درویش 

۲ حسین علی بخحشی 
۳٣‏ ابو | لحسن محتشمی 


: IHN 


۰ بین #۰نفر مردان قوی ایران انتخاب 


دست یا چم 


Digitally yours 


۲ - علی شیر يو ر حسن از 
کرمانشاه با ل ۷ 
u‏ 

E I 
کیل و گرم‎ ۵ uy 
خی کے ارا‎ ۲ 
۱ 

مکیلو گرم aT‏ 
e‏ از و ۳۰۰ 
کرمانشاهبا ۱۹۷/۵ کیلو گرم 3 
کیلوگرم. 

۵ کیل و گرم: ۱ - اله بخش 


«یکهام)» شبیه 
خو انندگان 


«په له» بازیکن افسانه‌ای فوتبال 
برزیل و جهان که سه بار با تیم ملی 
این کشور فاتح جام جهانی شده 
است» اعلام کرد: (دیوید بکهام» 
کاپیتان تیم ی فوتبال ۳ 
بیشتر شبیه خواننده‌های پاپ است. 
تایک ستاره فوتبال 

«په له» در این باره گفت: 
بکهام ممکن است برای میلیونها 
نفر از علاقمندان فوتبال یک 
قهرمان تلقی شود اما برای من 
رفتار او بیشتر شبیه به 
خوانند گان پاپ است. 

وی که این مطالب را در 
گفتگو با خبرنگاران مطرح کرد 
یاداور شد: مشکل بکهام این 
است چون با یک خواننده پاپ 
ازدواج کرده تاه دوست دارد 
رفتارش شبیه به خوانندگان 
پاپ باشد. 

په له خاطرنشان کرد: امروزه 
فوتبال به یک سر گرمی مبدل شده 
و مردم نیز بیشتر بازیکنانی را 
دوست دارند که رفتارشان 
همچون ستاره‌های هنری باشند 
تا بازیکنان واقعی فوتبال. 


اکبری از کرمانشاه با ۲۱۰ 
کیل و گرم ۳۰ sS‏ از 
ا ۷۵ کیلوگرم. ۳ 
داد ]رک 

۵/کیلو گر م: 
بافنده صداقتی 1 1 
کیلوگرم ۲ - عباس مددیان از 
تهران با ۱۸۵ کیل و گرم E‏ 
سالاریه از e‏ ۸۵ 
کیلو گرم. 

۰ کیلوگرم: ۱ - منصور 
دیماسی از یزد با ۲۱۲/۵ کیلو گرم. 
۲ -علی صادق زاده از تهران با 
۰ کیلوگرم. ۳ -احمد استوار از 
گیلان با ۱۹۲/۵ کیلوگرم. 

۰ کیلوگرم: ۱ - کاظم 
رجبی از اذربایجان شرقی با 
۵کیلوگرم. ۲ - امراله دهقان از 
ی ا ۰۷ ۰ کیلوگرم. ۳ - 
ا از فازیر با ۰۵ ۲۰ 
کیلو گرم. 

بالای ۱۰۰کیلوگرم: ۱- 
حبیب اله موسوی از تهران با 
۳۰ کیلوگرم. ۲ - منصور 
شور ای ۱ کبان ۱۳۵ 
کیلوگرم. ۳ - علی لک از 
حوزستان با ۲۱۰ کیلوگرم. 


انوان کوهنورد معاونت فرهنگی 
موفق شدند طی یک برنامه سه 


روزه با دو شب توقف در 
ارتفاعات ۴۰۰۰ متری و ۵۰0۰ 
متری در ساعت ۰ روز شنبه 
۷ از حهه شمالی به قله 
طی هفته‌های گذشته با صعود به 
۱ 


مات بران‌دربرابر کامرون نمی 


باسخی به گفته‌های مر بی تیم ملی 


1 


جر 


علی دایی بازهم 


تیم ایران با پیروزی چهار بر 
یک مقابل کامرون عنوان سوم 
رقابتهای چهارجانبه تهران را 
بهست. اورد کر 
خبرنگار ورزشی ار نادو این 
دیدار که 0 ۳ 3 
تماشاگر در ورزشگاه یکصدهزار 
نفری آزادی وال بر ار سد 
تیم ایران با گلهای دقایق ۱۰ 
فرهاد مجیدیء ۱۲ علی دایی ۳۱ 
حسین کین و ۸۵ حواد 
کاظمیان مقابل کامرون به برتری 
رسید.تنها گل تیم کامرون نیز در 


شده بود ات یل 

اعضای تیم راءسیما طباطبایی 
فیروزه سودایی» فضه جعفرنیاه طیبه 
رنجبریان. و غیانوند. فهیمه 


با سر تک گل خود را به کامرونیها تحمیل کرد 
تا نشان دهد که بازتکی با قدرته سرزتی. سا بالا ست. 


دقیقه ۸٩‏ به وسیله الویس وارد 
دروازه تیم ایران شد. 

دردیدارپایانی این بازیها یم 
تا جام فهرمانی این تورنمنت را 
به کشورش ببرد 


ایران واروگونه بهتر از ما بودند 

سرمربی تیم ملی فوتبال 
کامرون پس از شکست تیمش 
مقابل تیم ملی فوتبال کشورمان 
در مسابقه رده بندی دهمین 


روحانی» سارا اوحدی و مریم 
طهماسبی تشکیل می دادند.ایوب 
موحدی پور» محمد سودایی, امین 
موحدی پور و مجید بهبودی تیم را 
ر ھی ھی ا 


اسامی‌هلندی هابرایبازیدربرابومکزیک 


اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال 
هلند برای دیدار دوستانه اين تیم 
مق بل م ا ینک اعلام شد. 

ده گ5 زاون 9 حجمعه 
خبر گزاری رویترز از آمستردام» این 
دیدار دوستانه روز جچهارشنبه ۳۹ 
مردادماه در شهر بروکسل بلژیک 
بررگزار خواهد شد. 

اسامی بازیکنان دعوت شده به 
نیم هلند یه شرح زیر است: 


دروازه بانان: ادوین ون درسار و 
رونالد واتروس 

مدافعان: فرانک دی بویر» 
جیووانی وان برونخورست. اندره 
اویجر» میشایل رایزیگر» بودوین زندن» 
یاپ استام. 

بازیکنان میانی: رونالد دی بوثر» 
ی وب 
کوکو» ادگار داویدز» مارک 
اوورمارس» کلارنس سیدورف» 


وسلی سینگدر. 

مهاحمان: جیمی فلو ید 
هاسلبنک» پیر وان هایدونک پاتریک 
کلایورت» روی ماکای» رود فان 
نیستلروی و رافائل وان درورت 

تیم های ملی فوتبال هلند و 
بلژیک خود رابرای حضور قدرتمند 
در مرحله مقدماتی رقابت های فوتبال 
جام ملتهای اروپا در سال ۲۰۰۴ اماده 
می کنند. 


زندگی ایدہ آل با ال[ دیجیتال 


سرعت آشپزی ۴ برابر سریعتر از فرهای معمولی 
٥ھ‏ صر قه جویی در مصرف برق نسبت به مدلهای معمو لی 
جوجه گردان و کباب گردان ۴ سیخ 
۾ دارای ۱۳ منوی پخت غذاهای ایرانی 


ي_ معلم آشپزی سامان گلریز با سولاردام الج 


شنبه ۲۵مرداد ۱۷-۱۳۸۲ جمادی الثانی ۱۶۰۱۳۲۴ آگوست ۲۰۰۳-شماره ۲۲۸۴۶ ۱ ۱ 


دوره مسابقات جهارجانبه تهران 
جام صلح و دوستی گفت: :در 
این مسابقات تیم های ایران و 
اروگوئه بهتر از ما عمل کردند. 

«جی جی وا» در مصاحبه با 
خبرنگاران» عملکرد بازیکنان 
خود را در این مسابقه بسیار 
و افزود: 
بازیکنان تیم کامرون در این 
ما E‏ 
بار کح کش وت ین آفر 
مهمترین غیت دوباخت یی 
دریی تیم ما در این بازیها بود. 

وی گفت: در فوتبال هر 
تیمی که سریعتر و دقیقتر ظاهر 
شود و از فرصتها بهتر استفاده 
کند نتیجه مطلوبتری خواهد 
گرفت: 

جی جی وا تیم ملی فوتبال 
کشورمان را تیمی خوب خواند 
و گفت: ایران از بازیکنان تکنیکی 
بهره مند است که بسیار مو ثر 
بازی می کنند اما آنان باید قدر 
فرصتها را بیشتر بدانند. وی 
باخت تیم ملی فوتبال کشورمان 
را مقابل تیم ملی فوتبال عراق 
ناباورانه و مهمترین لت این 
شکست را هدر رفتن موقعیتهای 
گل در بازی با تیم عراق دانست.. 


بر نامه رقابتهای 
بوند سلیگا 


تیم بوخوم که 
هاشمیان» ملی پوش ایرانی را در 
اختیار دارد. امروز به مصاف تب 
بایرن مونیخ قهرمان فصل گذشته 
رقابتهای فوتبال فهرمانی دسته 
اول باشگاههای آلمان (بوندسلیگا) 
خواهد رفت.این دیدار از هفته 
سوم این مسابقات و در زمین تیم 
بایرن مونیخ برگزار خواهد شد. 

برنامه هفته سوم این رقابتها 
به شرح زیر است: 

(نام تیمهای میزبان نخست 
ا ا 

شنبه ۸۲/۵/۲۵ 

کایزرسلاترن با وردربرمن 

بروسیا مونشن گلادباخ با 
شتوتگارت 

هرتابرلین با فرایبورگ 

هانزاروشتوک با اینتراخت 
فرانکفورت 

بایرلورکوزن با هانوفر 

بایرن مونیخ با بوخوم 

بروسیا دورتموند با مونیخ ۱۸۶۰ 

یکشنبه ۸۲/۵/۲۶ 

وولفسبورگ با هامبورگ 

شالکه با کلن 


حبیب الله نیک نژاد 


تیم ایران جمعه شب گذشته با پیروزی ۱ بر تیم کامرون به 
مقام سوم تورنمنت چهارجانبه تهران دست یافت. در این بازیها 
بسیاری از نیروهای حاضر در اردوی تیم ملی محک خورده و بر 
عکس بازی در برابر تیم عراق» بازی جمعه بعدازظهر بسیار روانتر 
و جذاب تر از دیدار قبلی بوده و چهار گلی که به حریف تحمیل 


شد ۳ حدودی کاستی 


های دیدار قبلی را جبران کرد. 


یران در برابر تیم ملی امید عراق جلسه مطبوعاتی مربیان دو تیم 
او ل در این نشست یکی از خبرنگاران درباره عدم تعویض 
ای ی ی با 
تا وه و و چی ننویس. 


شماهم حق اظهار نظر درباره چنین مسائل تیمی 


آنکه ۱ «علی دایی» کاپیتان تیم ایران بوده ۳9 
تلاشها را کرده و تازمانی که من هستم» ایشان هم به عنوان کاپیتان 


در کنار ما خواهد بود. 


تا این جای قضیه بسیار خوب و محترمانه می باشد. ولی آنچه 
را باید به سرمربی محترم تیم ملی گوشرد کنیم اينکه اصولا وظیفه 
هر خبرنگاری بحث و انتقاد درباره رشته مورد نظرش می باشد» 
ضمن آنکه آقای شاهرخی باید توجه داشته باشند که وقتی بازیکنی 
اسیر یارگیری من تو من حریف در قلب خط دفاعی لایه به لایه 
عراقیها شده و عملا پیستون های چپ و راست و هافبک های ما 
نمی توانند در تاکتیک باز دارنده حریف توپی به روی دروازه آنان 


سانتر کنند. بنابراین 
می‌باشد», به مرور در این 


(علی دایی» که بازیکنی بزرگ و سرزنی قهار 
ی و و 


با حلاقیت های فردی و بازی زمینی عالی جایگزین وی شود. تا 
شاید خود با به چنگ آوردن توب و فرار از قلب خط دفاعی 


حریف سرنوشت را آنطور که باید رقم زند! آیا فکر نمی کنید, این 


درست تر باشد؟ 


جنگ در لیک بر ترازامروز آغازمی شود 


فصل جدید رقابت های 
فوتبال قهرمانی باشگاه های برتر 
انگلیس امشب: با برگزاری 
۷دیدار در شهرهای مختلف این 
کشور اغاز خواهد شد. 

در حساسترین دیدار هفته 
نخست این مسابقات تیم های 
لبورپول و چجلسی در ورزشگاه 
انفیلد . لیورپول به مصاف هم 
خواهند رفت. برنامه نخستین 
هفته این رقابتها به شرح زیر 


انت : 


امروز (شسثتهة ۸۷۲۵/۲۵) 


آرسنال با اورتون 


بیرمنگام با تاتنهام 

بلکبرن با وولور همپتون 
فولهام با میدلزبورو 
لسترسیتی با ساوتهمپتون 
منچستریونایتد با بولتون 
پورت موث با آستون ویلا 
aS‏ ۸۱۱/۵۱۳ 
چارلتون با منچسترسیتی 
لیدزیونایتد با نیوکاسل 


لیورپول با جلسی 


ا ا تک اتسار 


هدیه |[ چ برای خریداران این محصول: 
یک دستگاه جاروبرقی مدل ۷5300۲ و یک سری وسایل آرایش کامل اجی 


لطفا محصولات | حا را فقط با ضمانت نامه فارسی خریداری فرمائید 


اطاايات 


تر 
انالله و انا اليه راجعون 

بانهایت تاسف و تاثردر گذشت حاج على اقا ملك مدنی (بزرگ 
خاندان ملك مدنی)را به اطلاع تمامی ود ]ای می‌رسانيم . 
به همین مناسبت مجلس ختمی روز یکشنبه مورخ 
۲۶ از ساعت ۰ حدقیقه ت۱۸ در مسجد نور واقع 
در خیابان د کتر فاطمی -میدان جهاد بر گزار می گردد. 
حضور شما سروران عزیز موجب شادی روح آن مرحوم و 
تسلی خاطر بازماندگان می‌باشد. 

از طرف خانواده ملك مدنی 


باز گشت همه بسوی اوست 
یت ارس ار فتاه 
احمد صاير از فضات‌و 
صاحب‌منصبان بازنشسته 
داد گستری را به اطلاع بستگان 
و آشنایان مسجت خر می‌رساند. 
مجلس ترحیم آن مر جوم( 
فتاه له ۲ ۲۷/۵7 از اعت 
۵ ۴/۱۵۱ بعدازظهر در 


مسجدالرضل(ع) واقع کو تعیابان هیر (ابادانا )فان 
تیلوفر بر گزار می گردد. حضور سروران گرامی موس 
شادی روح آن جوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 
بانو مهین برزگر-ساسان-فیروز-سوسن و سیمین صابر 
خانواده‌های : صاير- صابری-برز گر - جعفرزاده- 
کشاورزان- طب‌اطبانی - موثقی -عابدی-معتمدی - 
اسماعیل زاده‌و سایر بستگان 

انالله و انالیه راجعون 
بدینوسیله در گذشت پدری فداکار و همسری دلسوز کی 
مغفور حسین سنایشی تزر ک خاندان‌ستانشی رابه | کاهی 
می‌رساند. مجلس ختم آن فقید سعید در روز دوشنبه ۸۲/۵/۲۷ 
از تاعبت ۰ ای ۱۶ در مسجد نور واقع در میدان فاطمی 
منعقد می‌باشد. حضور شما مو جب تسلی خاطر بازماندگان 
خواهد بود. 
همسر : فرشته رضوی 
فرزندان : دکتر علی ستایشی و دکتر نداست‌ایشی و 
خانواده : های عزادار : ستایشی -رضوی - کشتکار - 
ابراهیمی فرد - کوچك -موثقی - حیدری - امینیان - 
خلیلی - شیخیان -فتوحی -بهادری - جوراب باف - 
بهشتی -فامیلی - تبرائی - عبداللهی - گودرزی -رازانی - 
بهتاش -ذوالریاستین 

باز خشت همه به سوی اوست 

با نهایت تأسف و تأثر در گذشت شادروان بانو مرحومه مغفوره 
طویی عطائی (فخیمی). بزرگ خاندان عطائی را به اطلاع 
کلیه بستگان و آشنایان محترم می‌رساند. به همین مناسبت 
مجلس ترحیم أن فقیده سعیده روز دوشنبه مورخه ۸۲/۵/۲۷ از 
ساعت ۱۸ الی ۱۹/۳۰ در مسجدالنبی(ص)واقع در انتهای خیابان 
کار کر شفال تفای کروی دانشگاه هر ان تمد مس کرک 
حضور شماأسروران و عزیزان موجب شادی روح آن مررحومه و 
تسلی خاطر و امتنان بازماند گان خواهد بود. 
خانواده‌های سوگوار : عطائی - فنخیمی - علائی -امینی - 
سید جلالی -ایزدیناهیان ‏ ال طعمه ‏ مقدم-امیدی ۰ 
رئیسی -شاکری -رهیر -مومنی - نادری -مهرائی صدق - 
پزشك-طالاتی -بهنام و سایر بستگان و آشنایان 

انالله و اناالیه راحعون 
روح بلند بزر رت صدبق و آزاده» وارستهو مهربان 
فقیدسعید شادروان حاح میرزا محمد صادقیان بزرگ 
خاندان صادقیان و بنیانخدار شر کت فرش ستاره کویر و 
شر کت‌های وابسته به رحمت رحمانی پیوست: م راسم 
زو ات ان شادروان به شرح ذیل اعلام می گردد: 
١‏ مجلس ختم روز شنبه مورخ ۱۳۸۲/۵/۲۵ بعد از نماز مغرب 
وعشاء در مسجد قبا واقع در بلوار جمهوری اسلامی یزد. 
“مجلس ختم روز یکشنبه مورخ ۱۳۸۲/۵/۲۶ ساعت 
۶ صبح در مسجد ريك یزد . 
وی ی و ۱۱۱۱ ٩۳‏ 
بعدازظهر از منزل آن مرحوم بط رف امامزاده جعفر(ع). 
۳ مجلس یادبودروز دوشنبه مورخ ۱۳۸۲/۵/۲۷ ساعت ۸ 
صبح در مسجد اخوند واقع در شهرستان میبد خیابان سلمان. 
حضور سروران معظم در مراسم و مجالس فوق موجب شادی 
9 آن مرحوم و امتنان‌و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 

از طرف خانواده صادقیان و سایر بستگان 


همه از اوئیم و به سوی او باز می گرد 
دریغا که انسانی شریف مهربان 
و غمخوار دوستان‌و اشنایان 
فرشی. از میان مارخت بربست 
ودر جواررحمت حق آرمید. 
مراسم شب هفت آن مرحوم از 
ساعت ۱۷ الی ۱۸/۲۰ روز 
یکشنبه ۸۲/۵/۲۶ در مسجد 
احمدیه واقع در تارمكك» خیابان 


شهید دکتر آیت. بالاتر از ۳ رسالت» چهارراه مینو بر گزار 
خواهد شد. حضور شماسروران گرامی موجب شادی روح [ 
مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 
خانواده‌های عزادار : قرشی -هاشمی -هاشمی ثابت - 
نجفی - ضمیری ‏ بنی هأاشمی - نوروزی - خطیب - 
خوانین زاده- خدامی -ابوالخیریان -ر هر - مسنشیری - 
ادیب هاشمی - معصومپور -مونسان-بهار -امیری - 
قبادی-حاج حسینی - کر مانی - ذوالفقاری -اعنماد - 
سرخیل -سدیدپور- کمال -فوادیان-ایمنی و سایر 
فامیل‌های وایسته 
باز گشت همه به سوی اوست 
برفت آن گلبن خرم به یادی دریغی ماندو فریادی و دادی 
با کمال تأسف و تأثر درگذشت تنها برادر عزیزم شادروان حاج 
تفن فرشی د سهای ا ی 
اطلاع اقوام» دوستان,» آشنایان وهمشهریان يم سمنانی 
می‌رساند. مراسم شب‌هفت آن سادروان روز یکشنبد 
۶ از ساعت ۱۷ الی ۶ در مسجد احمدیه واقع 
در نارمك» خیابان شهید دکتر آیت» بالاتر از بزر گراه‌رسالت» 
چهارراه مینو برگزار خواهد شد. تشریف‌فرمائی شما 
عزیزان در مجالس مذکور موجب شادی روح اا 
دست رفته‌و تسلی خاطر و امتنان بازماند گان خواهد بود . 
سید حسین فرشی 


باز گشت همه به سوی اوست 
با کمال تأسف و تألم درگذشت شادروان مرحوم سیدعلی 
محمد اعرابی «بزرگ خاندان» رابه آگاهی عموم بستگان و 
آشنایان محترم می‌رسانیم . به همین مناسبت مراسم سومین 
شب در گذشت آن مرحوم در روز یکشنبه ۸۲/۵/۲۶ از ساعت 
۰ و سبح سور حطه یویر al‏ 
مراسم هفتمین شب در گذشت آن فقید سعید نیز در روز 
جهارشنبه ۱۳۸۲/۵/۲۹ در همان مکان و ساعت منعقد 
خواهد گردید. ضمنا مراسم هفتم وی بانوان در همین روز و 
ساعت در ل و نشانی اوین - کوجه غیانی (حمام)» 
بن‌بست سوم بر گزار می‌شود . 
فرزندان : فخری -لعبت - حرمت -عفت و علی اعرابی 
خانواده‌های : اعرابی - محمدی-محبوبی اقفدم- 
مستوفی‌زاده-باتم‌انقلیچ فرد - محکمی -واثقی - 
مسعودیان -فردطاهری - مهین فر - جدیری -زاهدیان - 
الوان‌ساز -احیاء -نوبری -مرادیان-رضوانی و سایر 
خانواده‌های وایسته 

انا لله و انا اليه راحعون 

در گذشت جانسوز پدر ارجمندمان آقای حاج سید جعفر جنانی 
بزرگ خاندان جنانی را به اطلاع دوستان و آشنایان می‌رسانيم. 
روز دوشنبه ۸۲/۵/۲۷ از ساعت ۴ تا ۵/۳۰ بعدازظهر به اد 
آن فقید سعید در مسجد حجت‌این الحسن( عج) واقع در خیابان 
سهروردی به‌س وگ می‌نشينيم CK‏ 
تسلی‌بخش دلهای غم‌دیده‌مان خواهد پو د. 
همسر : منصوره حاجی پروانه . 
فرزندان : سید محسن-سید عبداله- سید جلال-عالهواشرف . 
خانواده‌های عرادار : جنانی - حاجی پروانه خلجی - 
خازنی -ایزدی - خاتمی- جزء زمردیان -رشیدی - 
شهبازی - جلالی نانینی - حسینی -هاشمی -تقوی - 


اسیایی-میر صالحی پاك دامن - دوستدار -تنها- آراسته - 


باز گشت همه به سوی اوست 
با ات تافو ای کش انوا تخب سب ال 
(فریدون) یراقجی رابه اطلاع بستگان و آشنایان محترم 
می‌رساند. به همین مناسبت مجلس ترحیمی در روز یکشنبه 
۲۶ از ساعت ۱۱ تا ۱۲/۲۳۰ در مسجدالرضا(ع) واقع در 
خیابان خرمشهر (آپادانا)» میدان نیلوفر منعقد می گر دد. حضور 
شماسروران گرامی باعث شادی روح آن مرحوم خواهد بود. 
مادر : اقدس یراقحی -همسر : زینب بهلولزاده 
فرزندان : فرهاد و امیرعلی یراقجی 
خواهر و برادران : فریده-مسعود و سعید یرافچی 
خانواده‌های : یراقحی - پهلولزاده- دار و گر-احسانی - 
ندیمی - سجادیان - بهبهانیان -وزیری - صفاری - باقری - 
لوزانی -مقدسی - کرور-زندی-عباسی - حسینی و سایر 
وابستگان و دوستان 


ای کته ار ادو وتال در که پا بر کواررو 
مادری شایسته و همسری دلسوز و خواهری مهربان 
مرحومه مغفوره حاجیه خانم نصرت غفوری را به 
اطلاع اقوام و دوستان می‌رساند. هت وم هو ها رو 
دوشنبه ۸۲/۵/۲۷ در مسجدالرضا(ع) واقع در خیابان 
ی وتا و یاس ی 
ساعت ۴۸۲۰ ت۶۱ بعداز ظهر منعقد می‌باشد. حضور شما 
عزیزان موجب شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر 
بازماند گان بو اه بو ۵ 
خانواده‌های : نوین - نوین کاشأنی - غفوری - قمی -امینی - 
فردوسیان - فریشی - صامت - مهندس تدین - مهندس 
اکبراف-شهیدی - پر شی سادات-دکتر سلیمانی -دکثر 
شریف -مرتضوی -مهندس ناأئینی زاده- گرامی -مفیدی - 
فیروزی -ایزدی و سایر بستگان 

انا لله و اناالیه راجعون 
با نهایت تأسف دررگذشت مرحوم مغفور شادروان جمشید قربانی 
رابه اطلاع کلیه اقوام» دوستان و آشنایان محترم می‌رساند. 
به همین منأسبت مجلس ختمی روزشنبه ۸۲/۵/۲۵ از 
ساعت ۷ الی ۰ بعد از ظهر در مسجد نظام مافی واقع در 
خیابان آیت‌الله کاشانی؛ به سمت زیباشهر بعد از تقاطع 
جنت اباد منعقد خواهد شد. تشریف فرمائی سروران 
گرامی باعث شادی روح آن مرحوم و تسکین قلوب 
وابستگان خواهد بود. 
همسر : اعظم اصلحی . 
فرزندان : کاوه- کتایون . 
خانواده‌های : قربانی . -اصلحی -سعیدی -قادری - 
کاظم عر ت - کرس سوووی 2 -بهبودی - باقرری زره باش 
میر جهانگیری - بیاتی - بهجت -اسدیان -بخشی -بابایی - 
دباغی-زندی - چای بخش . 
باز گشت همه به سوی اوست ۱ . 
بانهایت تأسف و تألم درگذشت 
نابهنگام مسرحصوم حاج 
کت یر عسگری 
شمیرانی رابه اطلاع دوستان‌و 
آشنایان می‌رسانیم . مجلس ختم 
زنانه‌ و مردانه در روز یکشنبه 
۶ از سعت ۶ الی 


۰ ۷۳/۳ بعدازظهعسر در 


مسجدالغدیروقع در اراز میردماد برقرار می‌باشد .ضمتأشب 
امک مش 

خانوادة عسگری شمیرانی و سایر وابستگان 

وان الله هوالباقی 

ی 
دوستان و آاشنایان می‌رساند . به همین منأسبت مجلس ختمی 
E gE‏ 
از ی ۱۲۳۲۲۹۱۲ 
قرین شادی فرمایید . 
فرزندان : احترام لسادات-مصطفی -مجید ‏ حمید مبصری ۱ 
خانواده‌های : مبصری -نوروزی - خرقانی -صاحب- 
نوتاشی- شکرریز- حاج رعیت - صالحی -تو کلی - 
ترخانی - حکیمی - حجاری -امامی فر د - مدیریان 


بزگشست همه به سوی اوست 
پا نارکا شخ 
بدری مهربان و فدا کار شادروان 
محمود عبداللهی ی خاندان 
عبداللهی)رابه اطلاع کلیه اقوام و 
ا دوستان محترم‌می‌رساند. به همین 

| مناسبت مجلس ترحیمی روز شنبه 
۵ از ساعت ۱۷/۳۰ تا 
۱۹ در مسجد امام جعفر صادق(ع) 


سالن جتماعات اقم در خان بین فلکه اول و دوم 
صادفیه بر گزار می گردد. حضور شماسروران گرامی موجب 


شادی روح آن‌مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 
خانواده‌های : عبداللهی و سایر وابستگان» دوستان و اشنایان 


انهایت تأترو تأسف در گذشت مادرمهربان و عزیزمان شادروان 

که ویس و ور عرسا مق 

و یت 

۵ در مسجدال ر ضا(ع) واقع در خیابان خرمشهر (آپادنا 

میدان نیلوفر بر گزار می کک 

خانواده‌های . دارائی - شفائی - میزانی و خانواده‌های وایسته 
باز گشت همه به سوی اوست 

به مناسبت سومین روز در گذشت مرحومه مغفوره حاجیه خانم 

زهرادلاوری عدالت (قاندی حیددری) مجلس ترحیمی روز 

واقع در میدان دکتر فاطمی بر گزار می گردد. 

از طرف خانواده‌های : قائدی حیدری-دلاوری عدالت - 

ارش نیا- - نجفی - -بیشه‌بان - -منصرری E Sa‏ حمشیدی 

-آذرمی پور عشقی فرشاد و سایر وابستگان 


باز گشت همه به سوی (وست 
با نهایت تاسف و ا رکد یت 
غ ت هان تا هو ار حاج 
شمت‌انملی ملك جار د 
مجلس ترحیم آن مرحوم روز شنبه 
۵ از ساعت ۱۸/۲۰ الی 
۱ و ی ات 


| فاطمی برگزار می گردد. 


فرزندان رحمان -اکبر - مهدی و تنها دختر داغدارش . 
خانواده‌های : ملك جانی-رجبی اسلامی-یعقویی-ملك 
خانی ‏ سلطانمحمدی- جعفری و ساير بستگان . 
بانهایت تأثر وتا لم درگذشت همسر پدری مهربان مرحوم مغفور 
شادروان شاهر خ نعیما را به اطلاع کلیه اقوام. دوستان و آشنایان 
محترم می‌رساند. به همین مناسبت مجلس ترحیم آن رجو 9 
روز شنبه مورخ ۸۲/۵/۲۵ از ساعت ۶ الی ۷/۳۰ بعدازظهر در 
مسجدالنبی(ص)وأقع در اتتهای خیابان کار گر شمالی-روبروی 
کوی دانشگاه تهران منعقد می گر دد . 
حضور سروران و دوستان عزیز موجب شادی روح آن مرحوم و 
تسلی خاطر و امتنان بازماند گان خواهد بود. 
همسر رد 
پسران : ارش و اردشیر نعیما. 
خانواده‌های سو کوار : نعیما-منین -مقبلی -مقیمی - 
قهرمانلو-علوی -روشن -عبدی -عجمیان - نادرزاد - 
حسامی و سایر خانواده‌های وابسته . 

باز گشت همه به سوی او ست 
بانهایت تأسف و تأثر در گذشت مرحومه مغفوره بانو منیژه 
ملك‌قاسمی رابه اطلاع دوستان و اشنایان می‌رساند. مراسم 
ختم آن فقیده سعیده روز یکشنبه ۸۲/۵/۲۶ از ساعت ۴ تا 
۰ بعدازظهر در مسجدالنبی( ص) واقع در اتتهای کارگر 
شمالی -مقابل کوی دانشگاه منعقد خواهد پود «شر کت دونستان 
و آشنایان موجب شادی‌روح ان ومو سای اط 
نار مان کان‌ خر اه ن 
فرزندان : ازیتاو قباد منیعی 
خواهر و برادران : پریچهر -منوچهر -دکتر فرهاد و مهندس 
داراب ملك قاسمی ۱ 
داماد : مهندس محمد آزمون 
خانواده‌های سوگوار: ملك قاسمی -منیعی-ازمون- 
اصفی -مسعود و سایر خانواده‌های وابسته 

هوالبافی 

بانهایت تأسف وتال در گذشت جانگداز شادروان منیسژه 
ملك قاسمی خواهر جناب آقای منوجهر ملك قاسمی عضو 
موز ای جرب برن داد سس هر گن جر ag‏ 
۰ در مسجدالنبی( ص) واقع در خیابان کار گر شمالی» 
مقابل کک e GR‏ 


گویند چون زمان بگذرد آتش 
این دل سو خته اکر شود. 
چه بگویم که ۲۸ مرداد دو 
سال از پرواز ملکوتی همسر 
عزیزوفداکارم‌پروين 
ریاحی‌زاده گذشت و من هنوز 
زنده‌ام» ولی دلشکستهو 
پزمرده و آفسرده دلم . 


هر شب که انتظار ترا می‌برم به روز 
شرمنده‌ام که بی تو نفس می کشم هنوز 

پر وین عزیز بدان و آگاه‌باش که من هميشه به ياد توو در سوگ تو 
همسر عزیزم خواهم نشست و هر گز گمان مبر خانه دل من از وجود 
رھ ال ودرو کت وان و کرد ایام ذره‌ای از این داع 
تخواهد کاست. 
پروین جان 
گرچه‌من دیگر نمی‌بینم گل‌روی ترا 

بلاط ترا هنن انس مها کب 
گوهر بی‌نظیر و یکدانه‌ام ای نازنین پروین من 

ای وا دس سس انس کل 
روحت شاد و یادت گرامی باد . 
همسر همیشه داغدارت امیر قلی امیری . 
فرزندانت : د کتر شهرام امیری» شهرزاد امیری» شهره امیری . 


شنبه۲۵ مر داد ۱۷-۱۳۸۲ جمادی‌الثانی ۱۶-۱۴۲۴ آگوست ۲۰۰۳ -شماره ۲۲۸۴۶ ۸ 


یادبود 
بیست و ششم مرداد ماه مصادف با چهلمین روز در گذشت برادر 
بزرگوارمان شادروان هو شنگ شهسواری می‌باشد. به‌همین 
سم یادبودی در مزار آن‌مرحوم در بهشت زهرای 
شهرستان سیرجان بر گزار می‌شود. تشریف فرمائی دوستان و 
آشنایان باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان 
خواهد شد. 
خواهر : اقدس شهسواری (سپری) 
بر ادران : ایر ج-ناصر -نادر شهسواری 


(زنده‌و گرامی باد یاد ) 
و خاطره همسر وپدر عزیزمان 
شادروان د کتر عباس کلانتری 
کا سال وی وی | 
همواره زنده پنداشتی مش . در 
سالروز آن عزیز جا دارد از آقای 
8 دکتر داوبدیان‌رئیس انجمن 
زان روانیزشکان ایران و اعضای محترم 

| آن-پزشکان محترم ساختمان ۲۰۰ 


n‏ غ فار خالتحصیل سال ۴۷ دانشگاه تهرآن و هیّت مدیره 
ا د کتر جلیلی و بانو -دکتر برزویه 
و بانو و آقای دکتر علومی و دوستان-اقوام و همسایگان محترم که ما 
رادر تحمل این غم یاری دادند. نهایت قدردانی شود . ضمنامخارج 
سال آن شادروان صرف کود کان معلول جسمی خواهد شد. 

از طرف همسر وفرزندان 


E ETE 
] e 


دو مه داریم ا 


فرزندانت 


در روز ۲۵ مرداد که مصادف 
تا تک وغم تال کر 
وکت شادروان سیدعلی 
انواری (بزرگ خانواده) 
برتبربت‌پاکش در بهشت‌زهرا 
به سوگ نشسته و یادش را 
گرامی‌می‌داریم. 

خانواده انواری 


woe 


رهوالباقی» 
است محر مین شایستکی وی یی رش 
جمهوری اسلامی ایران 
مصیبت وارده‌رابه شماو خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از 
هیئّت رئیسه اداره بهداشت 
و درمان نزاجا 
جناب آقای مهندس احمد صادقیان 
I a‏ فرش ستاره کویر یزد. 
E E us‏ 
غفران و جهت جنابعالی و بازماند گان صبر و شکیبائی ارزومندیم . 
اد صنایع نساجی ایران 
نان لت 
با کمال تأسف و تأثر مصیبت وارده‌را تسلیت می گرب و بقای عمر 
جنابعالی و خانواده مخترمتان را از خداوددمتعال خواستاريم, 
مدیرعامل و هیئت مدیرة مجتمع مسکونی ونك پارك 
جناب آقای حمید فکری 
مصیبت وارده‌رابه شما و خانواده گرامیتان ن تسلیت غر ص تمو ده علو 
درجات برای آن مرحوم. صبر و شکیباتی جهت بازماندگان محترم 
خانواده شهبازی 
جناب آقای محمدشیخ الاسلامی 
عضو محترم هیئت مدیره شر کت سایپا يدك 
و مدیرعامل گرامی شر کت امداد خودروسایپا 
شيخ الاسلامی رابه شماو خانواده معززتان و همکاران گرامیتان 
صمیمانه تسلیت عر ض نموده بقای عمر حضر تعالی و بستگان 
مدیریت -همکاران و کار کنان نمایشگاه اتومبیل زینعلی 
جناب آقای مهندس رضا اصفی 
کانون مهند بسن فرع ل داشکده فنی دانشگاه تهران با 
ا و ا او ن 
نموده» از خداوند متعال برای آن مرحومه آمرزش و علو درجات 
کمبته مهندسی معدن 
کانون مهندسین فار غ التحصيل دانشکده فنی دانشگاه تهران 
خانواده‌های محترم صابر 
با نهایت او ا و کت هس مسا وکا ناه 
را تسلیت عرض نموده و از خداوند سبحان برای شماعزیزان و 


آرزومندیم. 


سایر بازماند گان محترم سعادت و سلامت ارزو داریم. 
علیزاده-طاهر پور 
جناب آقای دکتر بیات 
با تأثر فراوان در گذشت ابوی گرامیتان را به جنابعالی و خانواده جرم 
تسلیت عرض نموده» از ایزدمنان آمرزش و غفران برای آن روانشادو 
صبر و شکیباتی برای بازماند گان محترم مسئّلت می‌نمائیم . 
شر کت پرلیت 
فا اضر نان نموه گزهرین- O‏ 
حادم ترضح بلار ی و موتلاس عانن ری 
با هایت تأسف و تأثر درگذشت شادروان فتحعلی صبح 
بیداری راصمیمانه تسلیت عرض می‌نمایم : از کر کاه ایز د مئان 
برای آن عزیز از دست رفته علو درجات و برای بازماندگان صبر 
و شکیبائی مسئُلت دارم . علی زندی 
جناب آقای مهندس ابراهیم قربانی 
با نهایت اه میت زاره دی و خانواده محترمتان 
تسلیت عرض می‌نمائيم . و از خداوند منان برای بازماندگان صبر و 
شکیباتی خواستاريم. 
شر کت فلز کار -شر کت فولاد سرافلز کار 


دوست عزیزم جناب آقای فریدون حاج رضایی 
فوت نا گهانی برادرتان را خدمت شما و 
تسلیت عرض می‌نمایم . محمد کوحك -هامبورگ 


همکار گرامی جناب آقای عباس آهنگری 

اتات است ور BO‏ وا من مار زونه 
محترمتان تسلیت عرض می نمائیم و از خداوند متعال برای 
ا مور ان سا ا 
طول عمر و صبر جمیل مستلت می‌نمائیم. 

امور توزیع و فروش -سازمان شهرستانها-تهران و حومه 
- آپونمان-امور مشتر کین -امور توزیع و فروش کتاب- 
حمل و نقل-ساعت کنترل-انبار کتآب-سازمان پخش 
انباربر گشتی -تعمیر گاه 


جناب آقای د کتر رادمهر 
با نهایت و و وو ات ی تسردان 
از خداوند متعال صبر و شکیبائی برای جنابعالی و خانواده 
محترم مسئّلت می‌نمائیم . د کتر بهروز برومند 
محمد حسن مرادی 
جناب آقای مهندس سیدمجید بصیری 
با کمال E‏ هن سا E‏ 
کلية اعضای محترم خانواده تست رن نمو دوو از کر گا 
ایزد منان برای و و یچ ی 
اخوان گرامی و سایر عزیزان وابسته بقای عمر باعزت» صبر 
و اجر و سلامتی مسئلت دارد. در غم شماشريك هستیم. 
عبدالله منافی و بانو 
بسمه تعالی 
جناب آقای مهندس ناصر تیموری 
بات اش تور وال اسان کا 
محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم 
علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم. 
هیئت مدیره‌و کار کنان شر کت مهندسی و ساختمانی صبانفت 
رخانواده محترم سورتی چی» 
مصیبت در گذشت خاله عزیزمان حاجیه خانم منیره 
سورتی جی را تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال 
رحمت وغفران الهی برای آن مرحوم و صبر و شکیبائی 
برای بازماند گان آرزومندیم. 
دکتر مجنبی تقی زاده - مهندس فر حناز رابوك 
همکار محنرم و دوست ار حمند 
جناب اقای د کتر اسماعیل‌زاده 
کر ند شیر نا هگا مو جانگداز برادر عزیزتان‌را تسلیت 
E‏ میتی و 
ور ارس یش یی کات کات رین 
د کتر اردشیر خورشیدیان و بانو 
دوست عزیز جناب آقای مهندس محمدرضا انصاری 
با نهایت تاسف فوت بر ادر گرامیتان را تسلیت عرض می‌نمایم . 
ابوالفضل صادق‌زاده 
سرکار خانم مهندس مهنا میرباقری 
تفر اوک او کی ا است ردد 
تیت رز ر روا ی ی 
هیئت مدیره‌و کار کنان شر کت کندوان 
سر کار علیه خانم اقدس قائم مقامی و 
آقایان مهندس محمودو حمید قائم مقامی و خانواده محترم 
اکال تافو اکر گنفت همسر ودرک امیتان را لیت 
گفته. »بقای عمر و سلامتی برای شماعزیزان و خانواده محترم و 
شادی روح و علو درجات برای ان مرحوم مسئلت می‌نمائيم. 
اذرمیدخت -فرشاد - شهرزاد - مهرزاد- مهرشید و 
فرشید ضرابیان 
جناب آقای محمد بدیعی 
مصیبت وارده» رحلت والده مکرمه‌را تسلیت عرض نموده 
آمرزش و مغفرت برای آن مرحومه و صبر و شکیبائی برای 
جنابعالی و خانواده محترم‌را از در گاه ایزد منان مسثلت داریم. 
عبدالجواد و سعید محمدیان و 
کار کنان شر کت فدك خشکه رود 


جناب اقای مهندس پراهیم قربانی 
با تهایت تأسف و افر تفت آقای محمد حقیقی دانایدر 
همسر گرامیتان‌را تسلیت عرض نموده‌و خودرادر غم شما 
شريك می دانم . شر کت عملیات حرارتی فلز کار 
جناب آقای مهندس ابراهیم قربانی 
با نهایت و ا آقای محمد حقیقی دانارابه 
جنابعالی و خانو اده محترمتان تسلیت عرض می نمائیم . 
فولاد سرافلز کار 
جناب اقای مهندس قربانی 
مصیبت وارده را به جنابعالی و خانواده محترم حقیقی دانا تسلیت 
عرض نمو ده و از خداوند متعال صبر و شکیبایی برایتان مسئلت 
1 شر کت فولاد کارپی فراز 
سر کار خانم رحیمی -آقای فرزین زند و افسانه مهربان 
پرواز نابهنگام «ثریای عزیز» با همه ناباوری مارا در ماتم فرو برد. 
صبر و شکیبایی. سلامتی و طول عمر برایتان آرزو می کنیم . 
سید هاشم حافظیان رضوی و بانو 
جناب آقای دکتر علی رادمهر 
با نهایت تاسف و تأثر فوت والده محترمتان را تسلیت عرض 
نموده» صبر و شکیباتی برای انجناب و سایر افراد خانواده‌تان 


از در گاه ایزد منان خواهانيم. 
تبریز-د کتر سید داراموبد-د کنر محمود عمرانی -ایوب پوری 


سباسکذ ار ی 


سپاسگزاری 

مشیت الهی براین قرار گرفت که مادری فداکار بامحبت» 
رن ستوار رنج دیده‌و رنج کشیده» » معصوم و مظلوم 
دعوت حق رالبيك گفته و داغی ابدی و عظیم وق 
بردلهامان بجای گذارد. سبده شرافت بی بی فیو ضی 
فرزند خلدآشیان حاج میرنصرا. و وت پر سوم 
محمدصابر فیوضی از میان مارفت و به ابدیت خداییوست. 
یتست هار هة دو سان اقوام» همکاران» مدیران» 
مسو لین» کارمندان» کسبه اهل محل و همه سرورانی که در 
هريك از مراسم تشییع و تدفین و مجالس ترحیم و چهلم 
شادوو ان ماه و و مصوتو کر اقکرهان: سیده شرافت 
بی پی فیوضی حضوراشر کت و یابه وسیله آگهی. تلگرام. 
تلفن» فاکس واا و ارشال کا مت و شاه لیت 
گفته‌انده صمیمانه تشکر و قدردانی نموده و پوزش می‌طلبیم. 
خاندان فیوضی و بستگان 


= ااا‎ 
_# hl 2 ۱ ES Ea 


0 واشنگتن پست (آمریکا) 


قطم برق در نقاط مختلفی از آمریکا و کاناداء زندگی میلیو نها 


نفر را مختل کرد 


.برق منطقه واشنگتن مشکلی ندارد 
:یکی از رهبران القاعده به کمک نیروهای ضد 


و و سازمان (« 


اا د مت کی رن 


تفنکداران آمریکایی وارد موتروویا شدند 


کرد 


نیویورک تایمز (آمریکا) 
,در پی قطع برق در شمال شرقی آمریکا و بخشی 


از کانادا» به 


تج برف بعضی از متاطق در حال و صل شد ناس 
بوش می گوید نشانه‌ای از تروریسم در قطع برق آمریکا و جود 


ندارد 


در دمب لار 


ص 3 
«بالی» دستگیر شد 


4 از فرماندهان محلی حهاد اسلامی به دست سربازان 


اسرائیلی کته تنل 
0الدستور (اردن ) 


.دخالت یک یهودی در قاچاق موشک روسی به آمریکا 
.استقبال شورای امنیت از شورای حکومت انتقالی عراق 


رامت تاش از نرو .دارو تا وه 


سال آینده به میزان یک میلیارد دلار 


وه اقا ابا هر 


تکارت آلمان دستگاه دیالیز جدیدی 


.وزير دفاع رژیم صهیونیستی «عرفات» را مسئول عملیات 


افضار عع ار فلس ها دا تسه 


0الحیات (جاپ لندن ) 


.متهم کردن آمریکا به اقدام عليه اسلام از سوی اڈ بسیر) در 


جاکارتا 


ء کت کرهاین میت یران وا ای میت الال ۱ 


تمی در تهران 


. اعتراف میدن وزارت دفاع انکلیس باه نهد ید (کلی ) 


تا ی 


(عبد الغنی 


المسعودی» در هامبورگ 


.کشته شدن پنج روسی در چچن 


ماجرای لاکربی را پذیرفت 


نیویورک . خبرگزاری 
جمهوری اسلامی: 
لیبی با تسلیم نامه ای به رئیس 


شورای انیت سازمان ملل» 
بصورت رسمی مسئولیت ماجرای 
جنجالی ارات را ت فتاه 
ی است؛ یک فر و دد 
هواپیمای پان آمریکن در سال ۱۹۸۸ 
مبلادی رار مزطقه اکر 
اسکاتلند منفجر شد که ۲۷۰ مسافر 

این نامه دیروز (جمعه) به 
«میخاییل وبه))» سفیر سوریه در 
سازمان ملل که رئیس دوره ای 

(امایر جونزپاری). سفیر 
تن در سازمان ملل» ده 
e‏ :دراي ین نامه تصریح 
این کشور عمل خواهد کرد: 

وی افزود: که او روز دوشنبه 
(پس فردا) پیش نویس قطعنامه لغو 
تحریم های سازمان ملل برضد لیبی 
زاس ورای ا ردد 

لیبی پیشتر موافقت کرده بود 
که ۲/۷ میلبارددلار به 
و شرایط, el,‏ سفیل 
دیروز اعلام کرد که آمریکا در پی 
اعتراف رسمی ط رابلس ده 
مسئولیت خود در انفجار لا کربی, با 
پا رر مغانت خراها 
کرد.به گزارش خبرگزاری فرانسه 
از واشنگتن, کاخ سفید با انتشار بیانیه 
ای اعلام کرد: «با توجه به این تحول 


وبرای امکان پیشرفت در چگونگی 
رداک اش فان فان 
حادثه لاکربی, آمریکا به شورای 
امنیت سازمان ملل متحد اطلاع داده 
اس که للات ودا 
تحریم ها علیه لیبی که در سال ۱۹۹۹ 
به حال تعلیق درامده بود» مخالفت 
نخواهد کرد. 

از سوی دیگر» «عبدالرحمان 
شلغم». وزير امورخارجه لیبی 
دیروز فرانسه را در پیش گرفتن 
سیاست اعمال فشار و باج خواهی 
در زمینه لغو تحریم های سازمان 
ملل طرابلس متهم کرد. 

به گزارش خبرگزاری فرانسه 
از آنجامناء پایتخت چاد. «شلغم» 
گفت: افرانسه 1 می کند ات 


کرد که ما کرک این سالك وا 
نخواهیم پذیرفت. 


همچنین منابع خبری از دیدار 
قاری ردان تریانان عا 


آمریکا یرد در 


به گزارش 


شبکه تلویزیونی 

از تماد کال 
خانواده‌های فربانیان این حادثه در 
دیدار با «کالین پاول» درباره لغو 
تحریم های لیبی در صورت پایبند 
بودن طرابلس به وعده هایش اعلام 
موافقت کرد.خبر دیگر اینکه» دولت 
انگلیس امروز (شنبه) اعلام کرد که 
به دنبال اعتراف رسمی طرابلس به 
مسئولیت خود در انفجار لا کربی در 
سال ۸٩۸۸‏ به زودی پیش نویس 
قطعنامه ای رابرای لغو تحریم های 
لیبی به شورای امنیت سازمان ملل 
متحد ارائه خواهد کرد. 


۰ میب ۳۹ ۰ وب 
مد اکرات صلح د رسود ان به‌دن دست ر سید 
تهران .خبر گزاری جمهوری ا ت ا 
خارطوم و شورشیان ارتش خلق آزادی بخش سودان که در کنیا برگزار 
۱ 
سودانی دیروز (جمعه) در تماسی تلفنی اعلام کرد: مشکل در این ا 
که هیات دولت سودان اصرار دارد موضوع گفت وگوها نباید بر پایه 
طرح پیشنهادی تشکیلات بین دولتی برای توسعه (ایگاد) انجام شود اين 
مقام که خواست نامش فاش نشود, افزود: هیات دولت خواستار گفت 
مت رو 
این کشور روز پنجشنبه گذشته در مذاکرات غیرمستقیم در شهر ننیوکی؛ 
کیا با یشتهاد اھر یراق ادامه گفت و گوها موافقت کردند.از سوی 
دیگرء منابع خبری نیز از توافق دو هیات دولت سودان و جنبش خلق 
برای ازادی سودان به منظور تمدید مدت مذاکرات صلح خبر می دهند. 


بسمه تعالی 


یی بناا ممویی 1 


شرکت توزیع نیروی برق شمال غرب تهران در نظر دارد جهت اتوماسیون 
۳۰ دستگاه پست ۳۰ کیلوولت. تعداد ۱۶ دستگاه تابلو (شامل ۱ دستگاه سلول 
دیژنکتورموتوردار) با مشخصات مندرج در اسناد مناقصه را از طریق 
مناقصه عمومی از سازندگان واجد شرایط خریداری نماید. 

داوطلبان شرکت در مناقصه می‌توانند جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب 
اطلاعات پیشتر از تاریخ نشر آگهی به مدت پنج روز در ساعات اداری با 
واریز مبلغ ۰ ریال به حساب جاری شماره ۲۵۱2۰۲ بانک ملت شعبه 


۳ ارائه فیش واری TES‏ ءامو 


دار کات نبا های 


گروه ۴ مهندسان مشاور 
استخدام می نماید 
مهندس معمار با سابقه بیش از 


صاحب امتیاز: شرکت ایرانچاپ مو سسه اطلاعات 


مدير مسئول: سید محمود دعائی 
تیرا :۲۲۰۰۰۰نسخه 


دما هران وار مرد اما دخا ان ت جو سا هاش الا غارس 


تهران کد پستی ٠۱٥٤۹٩۹٥۱۱۹٩‏ 

پست تصویری تحریریه ۲۲۵۸۰۳۲ 
تلفن: ۲۹۹۹۹ 

پست تصویری آگهی‌ها ۲۲۲۳۰۷۰ 
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سازمان ملل .خبرگزاری جمهوری اسلامی: 

شورای امنیت روز پنجشنبه گذشته» قطعنامه 
پیشنهادی امریکارا درباره شورای حکومتی عراق» 
از تصویب گذراند. 

شورای امنیت در قطعنامه شماره ۱۵۰۰ که 
با ۱۳ رای موافق اعضای شورای امنیت و رای 
ممتنع سوریه از تصویب گذشت ایجاد شورای 
حکومتی عراق در روز ۱۲ ژوئبه ۳ را گام 
مهمی به سوی تشکیل یک دولت منتخب و از 
نظر بین المللی به رسمیت شناخته شده ذکر کرد. 

پراساس این قطعنامه؛ همچنین تصمیم گرفته 
شده است که هیات کمک سازمان ملل در عراق» 
به منظور حمایت از دبیر کل سازمان ملل در اجرای 
برنامه کار خود براساس قطعنامه ۱۳۸۳و برای 
یک دوره اولیه ۱۲ ماهه ایجاد شود. 

این در حالی است که آیت الله محمدباقر 
حکیم» رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی 
عراق» در خطبه های دیروز نماز جمعه شهر 
la‏ 
شناسایی رسمی شورای حکومت انتقالي این 
کشور فراخواند. 
به گزارش خبرگزاری فرانسه از نجف؛ 
ايت الله حکیم در مسجد (امام علی» در شهر 
مقدس نجف گفت: باید شورای حکومت انتقالی 
عراق را به رسمیت شناخت. جمهوری اسلامی 
تست هار 
اتحادیه عرب در این زمینه تردید دارد. رئیس 
مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق, تاکید کرد: 
باید همچنین گفت که آمریکا برای دور کردن 
شورا از عقاید اسلامی و ایجاد رابطه با کشورهای 
عربی تلاش کر ده ۳۹ 

در این میان رهبران شيعه در بغداد» دیروز 
از نمازگزاران خواستند تا حمله نیروهای آمریکایی 
را به مسلمانان و دین اسلام» محکوم کنند. 

به گزارش خبرگزاری فرانسه از بغداد؛ در 
اعلامیه هایی که در سطح این شهر پخش شده. 
فان رایت نله اس کا راق امه اا 


دول خودگردن فاسطین جمع آوری سلاج درنوار غزه و کرانه باختری را آغاز کرد 


بیروت ر وی جمهوری اسلامی : 


سازمان‌های مبارز فلسطینی را در نوار غزه و کرانه 


باعتری رود اردن اغاز کرد. 


رادیو تل آویو دیروز (جمعه) به نقل از «الیاس 
زنانیری)» مشاور وزیر امنیت داخحلی دولت فلسطین 
گزارش داد به جز سلاح‌های دستگاه‌ها و نهادهای 
عير مجاز بو ده ج اوری خحواهد اه 


وی افزود: 9 فلسطینی دور از جنجال 


رسانه ها به تعهدات 


ع ی 


رادیو تل آویو همچنین به استناد منابع فلسطینی 
گزارش داد که ماموران انتظامی دولت فلسطین در 
نوار غزه» مقادیری سلاح غیرقانونی مانند موشک 


و خمپاره اندز را مصادره کر ده اند 


گفتنی است که خلم سلاح گروه‌های مسلح 
فلسطینی یکی از شرط های رژیم صهیونیستی برای 
اجرای مراحل بعدی طرح ! (نقشه راه» است. 
دراین حال منابع امنیتی فلسطینی از موافقت 
اولیه رژیم صهیونیستی با خروج نظامیان این رژیم 
از چهار شهر فلسطینی در کرانه باختری رود اردن 


خبر دادند. 
خبرنگار (ایرنا» روز جمعه به نقل از ای 


گزارش داد که در دیدار پریشب (پنجشنبه) «شائول 
موفاز» وزیر جنگ رزیم صهیونیستی و (محمد 
دحلان» وزیر آمنیت داخحلی حکومت خود گردان 
توافق شد که برای جلوگیری از عملیات گروه‌های 
ا هار مهودن سر وت به 


حکومت خود گردان واگذار شود. 


به گفته ان منابع» در صورت توافق نهایی. 
نظامیان رژیم صهیونیستی از چهار شهر رام... 
قلقیلی هاء اریحا و الخلیل خارج خواهند شد. 

با وجود این یک مقام امنیتی دولت فلسطین 
اعلام رد که عقب نشینی نیروهای رزیم 
صهیونیستی شامل پایان محاصره مقر «عرفات» در 


با نصویب قطعنامه ۱۵١٥١‏ 


جمعه به منطقه شهرک «صدر) بروند و زیر برجی 
بایستند که یک عراقی روز چهارشنبه گذشته در 
آنجا به ضرب گلوله سربازان آمریکایی» کشته 

از طرفیءدبیرکل سازمان ملل» طرح ر 
راه» جدیدی را در عراق» برای پایان اشغال این 
کشور خواستار شد. 

به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره؛ اکو 
انان» اعلام کرد که سازمان ملل» خواهان تعیین 
زمان مشخص برای پایان سریع اشغال عراق 
تاه 

در همین حال, نیروهای آمریکایی اعلام 
کردند که در حملات روزهای و 
پنج شنبه گذشته خود بویژه در (بعقوبه)» 
عراقی را کشتند و ده تن گر رادستگیر کر دد 

به گزارش خبرگزاری فرانسه از بعقوبه و 
به گفته شاهدان؛ دو عراقی شامگاه چهارشنبه 
هفته گذشته در روستایی نزدیک بعقوبه کشته 
شدند ویک نفر نیز زخمی شد. 

نیروهای امریکایی همچنین روز پنج شنبه 
گذشته با سه فرد مسلح ؛ به مسلسل و موشک انداز 
رر شدند و یکی از آنان رابه قتل رساندند. 

وی افزود: سربازان آمریکایی یک عراقی 
دپگررا ند در همین روز نزدیک بعقوبه به قتل 
زشاندنل, به گفته افسر آمریکایی؛ این سربازان 
کمی بعل در حادثه مشابهی همگام با بازرسی از 
یک سیلوی غلات. یک نفر را به قتل رساندند. 

این منبع افزود؛ در (بیجی ) واقع در ۲۰۰ 
کیلومتری شمال «تکریت» نیز یک عراقی در 
a E‏ 

همچنین وزارت دفاع انگلیس» روز پنجشنبه 
گذشته از کشته شدن یک نظامی و زخمی شدن 
دو تن از نیروهای این کشور در بصره خبر داد. 

این وزارتخانه با انتشار اطلاعیه ای اعلام 
کرد که این حادثه در پی انفجار یک بمب کار 
گذاشته شده در نزدیکی یک تیر چراغ برق رخ 


داد. 


رام ا... نمی شود. ۱ 
در این شرایط رادیو «تل اویو 


صهیوییستی شدند. 


ی ی 


) روز حمعه 
گزارش داد که اسرائیل در چارچوب اجرای طرح 
«نقشه راه» ۷۳ زندانی فلسطینی را ازاد کرده است. 


همچنین بیش از سه هزار فلسطینی روز جمعه 
بار کت در یک تظاهرات در شهر غزه» خو استار 


آزادی اسیران فلسطینی از زندان‌های رژیم 


تظاهر کنند گان با در دست داشتن پرچم‌های 


فلسطین و حماس شعارهایی در محکومیت 


صدها کودک فلسطینی نیز شامگاه پنج شنبه با 
رد ازادی پدرانشان را که در 


از سوی دیگر» OT‏ 
یر فان 
به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره» در این 
ا هدف رار اکل 
به گفته شاهدان سرنشینان تانک براثر این 
این در حالی ست که شاهدان در «خالدیه), 
واقع در غرب بغداد» خبر دادند که کاروان نظامی 
امریکا دیروز جمعه برای دومین بار در این منطقه 
به گزارش خبرگزاری فرانسه از خالدیه» سه 
مین در مسبر کاروان نظامی امریکا که در منطقه 
«الفلاحت» به سوی غرب «فلوجه) کک 
بود» منفجر شد و یک ر آمریکایی | تش 
گرفت. در پی این حادنه» جندین آمریکایی زخمی 
وسه عراقی بازداشت شدند. گزازش. دیگری 
می افزاید: ارتش امریکا از دیروز اموزش اولین 
گروه دفاع غیرنظامی عراق رابه منظور کاهش 
فشار از نظامیانش در ال عراق. آغاز در ۵: 
به گزارش خبرگزاری فرانسه از بغداد. 
سخنگوی نیروهای اثتلاف در عراق اعلام کرد: 
اولین از 9 0 
لات سه هفته آموزش خواهند ا 
خبر دیگر اینکه» «جلال طالبانی»» رئیس 
1 میهنی ۳ 9 دیروز ضمن 
E‏ ترکیه با فیک 
کشورهای همسایه به عراق مخالفت کرد. 
به گزارش خبرگزاری فرانسه از توکیوء 
ورود سربازان ژاپنی خوشحال خواهند شد و ما 
خواستار دیدن هرجه بیشتر نیروهای بین المللی 
در عراق هستیم. 
تلویزیون رژيم صپیولیستی از جاوز 
هواپیماهای این رژیم 
عریم هوایی سوربه خبر داد 
تهران . واحد مرکزی خبر: 
تلویزیون رژیم صهیونیستی 
دیشب (حمعه) اعلا م کرد که 
کل ای اين رزیم 5 کک 


رئيس رش سوریه در 
(لاذقبه» که سر ؟ گرم 


گذراندن تعطبلات در آن ام 
پرواز کرده‌اند تا به وی این پیام را 
هو و 
فعالیت گروه حزب الله لبنان شود. 


ساحلی 


شنبه بيست وپنجم مرداد ماه ۱۳۸۲ 
هفدهم جمادی الثانی ۱۴۲۳شانزدهم اوت ۲۰۰۳ 


غروب آفناب 

اذان مغرب 

اذان صبح (فردا) 
طلوع آفتاب (فردا) 
ظهر شرعی (فردا) 


۹و ۵۳ دقبقه 
۰و ۱۵ دقبقه 
۴و ا۵ دقبقه و۲۸ ثانیه 
۶ دقبقه 
۳ ۸ دقبقه 


در پی درگیریهای اخیر در این شهر 
شورای امنیت مجمع حکومت انتقالی عراق 7 له رسمیت شناخت تداییر امنیتی در پایتخت عربستان 


افزایش یافت 


ریاض .خبرگزاری جمهوری 
اسلامی: 

به دنبال درگیری‌های هفته 
گذشته نیروهای امنیتی عربستان 
سعودی با عوامل تروریستی در 
شمال» غرب و جنوب ریاض» 
تاتفت نم ر اش در 
شهر در روزهای پایانی هفته 
افزایش یافت. 

های امنیتی با استفاده 
از دو يا سه خودرو در همه 
خیابانهای پایتخت عربستان مرتب 
دو غا رفت وان فلز 
نیروهای امنیتی نیز کوچکترین 
حرکات مشکوک در سطح خیابنها 
را زیرنظر دارند. 

برتعداد پست های بازرسی در 
خیابانهای اصلی و فرعی و ورودی 
و خروجی های شهر ریاض افزوده 
شده و حضور نیروهای آمنیتی در 
اا که ل سوه 
نیروهای مشکوک در آن جا بیشتر 
است» مشهودتر می باشد. 

در منطقه دیپلماتیک ریاض که 
ا واا او 
را در خود جای داده» تدابیر امنیتی 
بیشتری اندیشیده شده و برشمار 
نیروها و انواع خودروهای کنترل 
کننده» هشداردهنده و مقابله کننده 
افزوده شده است. 

نیروهای آمنیتی با تعبیه موانع 
بیشتری برسر راه خودروها در 
ورودی و حروجی و حتی 
خیابانهای داخلی این منطقه. 
بازرسی های شدیدتری رانسبت 
به روزهای گذشته اعمال می کنند. 

درمحل هائی که کار چ ها 
ای او ام ها 


اقامت او یل نیز بسیار بیشتر از 
کل تدابیر امنیتی به مورد اجرا 
کل تاه له A‏ 

فرودگاه بین المللی ریاض که 


Ss‏ شام ات که 
عوامل تروریستی برای ربودن 
هواپیماهای خارجی برنامه ریزی 
کرده اند حالت ویژه به خود گرفته 
است. 

حالت کتونی این فرودگاه و 
بازرسی شدید مسافران و وسایل 
آنهاء اوضاع پس از حوادث ۱۱ 
سپتامبر و انفجارهای سه ماه پیش 
ریاض را تداعی می کند. 

از سوییء استرالیا روز جمعه 
هم صدا با آمریکا و انگلیس. به 
شهروندان خود هشدار داد از سفر 
به عربستان سعودی خودداری 

به گرارش خبرگزاری رویترز 
از کانبراء وزارت امورخارجه و 
ازرگانی استرالیابه شهروندان این 
کشور هشدار داد از رفتن به مراکز 
خرید» هتل هاء مناطق مسکونی 
افراد خارجی» رستوران هاء 
که و و 
اماکن مذهبی, مراکز تفریحی و 
مناطق جهانگردی در عربستان 
سعودی پرهیز کنتد: 

ای وتات غا ارد ا 
نگران انجام حملات تروریستی 
پیشتری در عربستان سعودی 


ار سوت شاهزاده «ایف بن 
عبدالعزیز»» وزیر کشور عربستان 
سعودی» روز پنجشنبه ادعای 
واشنگتن مبنی بر برنامه ریزی برای 
ربودن یک فروند هواپیمای تجاری 
امریکا از فرودگاه ریاض را تکذیب 
کرد.شبکه تلویزیونی «العربیه» روز 
پنجشنبه به نقل از مقامات 
امریکایی گزارش کرده بود که 
تروریستها قصد داشتند یک فروند 
هواپیمای تجاری ایالات متحده را 
از فرودگاه پایتخت عربستان ربوده 


و به جای دیگری منتقل کنند. 


0سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران. حکم 


قاضی ارژانتینی را سیاسی 
به گزارش 
وتر «حمید رضا آصفی» 


وات و ان را محکوم کرم 
داره کل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور تحار جه, 
با رد دخالت ایران در انفجار «آمیا» گفت: 


«جمهوری اسلامی ایران از ابتدا همکاری سازنده‌ای با دستگاه های 


واو که 
اطااات ا ك 
شرماهای | مریکا یرای کمک به سوریه 

معاون وزير خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک تاکید کرد: 
سوریه درصورتی در فهرست کشورهای دریافت کننده کمک از 
ار ی و اس اوه ا 
وود ۳9 
تحت نظارت وزارت خارجه امریکا توسط مرکز فرهنگی این 
کشور در دمشق ترتیب يافته بود بیان کرد. 
در این کت و در اشتبار دفتر (ایرنا) در دمشق قرار ا 

لیزا چنی که در خصوص رابطه کمک به سوریه و باز خواست 
این کشور در کنگره آمریکا سخن می گفت. خاطرنشان کرد که 
سوریه بخوبی می داند که چگونه باید عمل کند. 

وی گفت: ما از سوریه برای آنکه بتواند به جامعه بین المللی 
ملحق شود خواسته‌های روشنی داریم که از جمله آنهاء توقف 
حمایت از فعالیت های رور س خارج از این کشور است. 

معاون وزير خارجه آمریکا ادامه داد: ملت سوریه حق دارد 
که هماند دیگر لهاع وان از اراد و شرایط اقتصادی 
مطلوبی برخوردار باشد و ما تمایل داریم به صورتی وسیع برای 
ایجاد شراکت با سوریه وارد مذاکره بای کشور شويم. اما بل از 
0 دمشق باید به ميل خود سیاست هایش را تغییر دهد. 

لیزا چنی که فرزند «دیک چنی» معاون رئیس جمهوری آمریکا 
است. افزود: زنان سوریه در گذشته در فعالیت هایی که با هزینه 
آمریکا ترتیب می‌یافت» شرکت می کردند و يا میان دمشق و 
واشنگتن دانشجو مبادله می شد. اما امروز وضعیت فرق کرده» 
هر وی وی و ری وب ینب 
است. 
رلک اج مه دود + ی و 
اب روز کمک کل اما وضعیت کون ER‏ 
بز ات هر تلاشی برای حمایت از سو ربه فرار داده ا 

معاون وزير خارجه آمریکا درباره میزان اعتبار آمریکا در منطقه 
گفت: اعتبار آمریکا در منطقه به دلیل درگیری‌های موجود کاهش 
نیافته است. اما اگر این اعتبار تاکنون زیر سئوال رفته.علت آن عدم 
حمایت واشنگتن از برقراری دموکراسی در منطقه بوده است. 

این مسئول آمریکایی با اعتراف به نیاز آمریکا برای بازیابی 
اعتبار از دست رفته خود در منطقه » افزود: آفریکا براق باز گر داندن 
اعتبار از دست رفته خود ناشی از عدم حمایت در گذشته از برقراری 
دمو گر وازادی در عاورمیانه نیاز ده کمک ین 
این کشور e‏ برای حمایت هی سیاسی 
واقتصادی در خاورمیانه تخصیص داده است 

وی تاکید کرد: آزادسازی عراق بايد هرگونه شک وتردید 
تست به بایندی ما به بر گر از کردن آزادی وا ردانكدو ای له 
روزبه روز اشکارتر خواهد شد. ما به ملت عراق کمک خواهیم 
کرد که ود با آزادی کامل یک رژیم دموکراتیک پیه ریژی کند. 
در اردن, مراکش ۱ مشارکت زنان در این انتضابات 
نشانه مثبتی از تغییر و تحول در منطقه است. 

به گفته لیزا چنی» وی برای برنامه شراکت امریکایی . 
مدیترانه ای که خود مسئول ان است. ۱۲۹ میلیون دلار خرج کرده 
واز دولت «بوش» خواستار تخصیص یک مبلغ اضافی معادل ۱۳۹ 


میلیون دلار شده است. شبکه بین الملل روزنامه اطلاعات 

نماینده ویژه سازمان ملل در امور 

لییریا خواستار لغو فوری تحریم ها 
عليه این کشور شد 


تهران . خبرگزاری جمهوری یک ۳ غرب آفریقا گفت: 


زندان‌های رژیم صهیونیستی بسر می برند خواستار 
ماه 
درتحولی و مناد سیاسی رزد یم 
صهیونیستی اعلا م کردند؛ امریکا به دولت 
خود گردان ا هداد دادم است که در 
صورت تعلیق طرح «نقشه راه» و فروپاشی 
اتش بس» کشور مستقا و ال تا هزار سال دیگر 


رادیو (تل اویو» روز جمعه به نقل از منابع 


ین منابع مید ی ی یت 


گزارش داد: دولت آمریکا براق جلو فیری از 
فروپاشی آتش بس, دولت خود گردان را زیر فشار 
فزاینده قرار داده است. 

در این بین» «نبیل شعث)»› وزير امور خارجه 
دولت خود گردان فلسطین» «نقشه راه» را بهترین 
طرح ارایه شده به فلسطینی ها از زمان جنگ ۱۹۶۷ 
میلادی تأکنون دانست. 

در ار ین اوضاع و پس از دیدار «شائول موفاز» 
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با ۱ (محمد دحلان) 
وزیر امنیت دولت خود گردان فلسطین. گروهی از 
نظامیان این رژیم صبح جمعه به اردوگاه «جنین 
در شمال کرانه باعتری رود اردن پورش بردند. 


انش فر لے ات که 
جنگنده‌های اسرائیل از سال ۲۰۰۰ 
میلادی که پس از ۲۲ سال به اشغال 
جنوب لبنان پایان دادند. برفراز 
سوریه پرواز نکرده بودند.سوریه 
تاکنون در این باره اظهارنظری 
ی رن 
واحد مر کی حبر از بیر وت » 
خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد 
که دو فروند جنگنده رژیم 
صهیوییستی دیروزا (جمعه) حریم 
کراس ان ر نض کوان, 

درا ال نامان مساج 
لبنان» سیاست یکسویه و جانبدارانه 
امریکا از رژیم صهیونیستی راعامل 
ادامه یافتن تجاوزهای این رژیم به 
فلسطین ولال اساك 

همچنین معاون دبیر کل 
حزب در برابر تهدیدهای اسرائیل 
ضعیف نیست و از این تهدیدها 
ترس ونگرانی تد‌از ۵, 


ذیربط آرژانتین داشته است. اما متاسفانه از همان ابتدا مشخص شد 
کو اه قضایی آرژانتین ین به تنها جیزی که تو جه ندارد. ابعاد قضایی 
پرونده است گت اس در صدد احر ای دستوزات 
او ات ۱ 

0سفارت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه ادعای 
برخی از رسانه‌های خبری را مبنی بر تلاش تهران برای دسترسی به 
سلاح اتمی» تکذیب کرد.در بیانیه‌ای که از طرف بخش مطبوعاتی 
سفارت کشورمان انتشار بافت اعلام شده است که گزارش‌های 
منتشره به وسیله برخی از رسانه‌های خبری روسیه مبنی بر امکان 
دسترسی ایران به فلا 

0 «صفر ابی آف» وزير دفاع جمهوری ا کت (مانور 

مشترک نظامی آمریکاو جمهوری آذربایجان در دریای خزر آغاز 
E‏ سیب 

وق در گفشگو با خر نگاوان افزود: «اين مانور به منظور آمادگی 
LR‏ ( 
تروریستی و حوادث غیرمترقبه برگزار می شود.» 

به گفته این مقامآذری مانور مشترک نظامی جمهوری آذربایجان 

و آمریکا در دریای خزر به مدت جند روز ادامه خواهد داشت 
0 دکتر سید کمال خرازی» وزیرا مورخارجه به همراه 

ات وتات مراب سلمات‌های ارا در رمان اف 
ا خمینی (ره) نست به 
بتبانگذار جمهووی. اال و اال اا کردند: 


اتم بی پایه و اساس ایتا 


اسلامی: 

«جک پل کلین» نماینده ویژه 
دبیر کل سازمان ملل متحد, دیروز 
(جمعه) از تصمیم برای درخواست 
از شورای امنیت در زمینه لغو فوری 
تحریم های لیبریا خبر داد. 

به گزارش خبرگزاری فرانسه 
از مونروویاء کلین در یک همایش 
حبری گفت: من به سازمان ملل 
متحد باز خواهم گشت و از شورای 
امنیت خواستار لغو هرچه سریعتر 
تحریمها خواهم شد 

اسا از اه م سال ۲۰۵۱ 
میلادی تحت تحریم های سازمان 
ملل متحد قرار گرفته است. 

ا زویو بسن 


طرفین در این گفت وگو در مورد 
این موضوع 4 چه کسی بايد چه 
سمتی ار تا هد ات ان 
به بحث پرداختند.همچنین نخستین 
هواپیمای آمریکایی که گفته می شود 
حامل کمک های بشردوستانه یک 
سازمان امریکایی است. دیروز 
جمعه وارد فرودگاه بین المللی 
مونروویا شد. 

از طرفی» دولت اباس اعلام 
کرد که نخستین محموله از 
کمک های غیرنقدی این کشرز 
امروز (شنبه)"بایک فروند هوایمبه 
ات سا ون 
می شود.اولین کشتی امدادرسانی 
سازمان ملل نیز دیروز در آب های 


جمهور جدید لیبری؛ دیروز برای ساحلی مونوروویا پهلو گرفت.خبر 
دومین ِ «اکرا» پایتخت کشور دیگری می‌افزاید: هزاران تن از 
آفریقایی «غنا» به گفت وگوهای غیرنظامیان لیبریا دیروز از پل اصلی 
صلح با رهبر شورشیان به منظور مونروویا که به علت درگیری و 


تلاش رای ل کا دوت موقت 
در این کشور ادامه داد. 


ناآرامی دو هفته گذشته بسته 
شده‌بود» عبور کر دند. 


۳4۹ قابل توجه )لا 


بب دی خه دد وې 


خریداران محترم محصولات شرکت پارس خودر و 


به اطلاع آندسته از مشتریانی که از بابت خرید 
محصولات این شرکت دارای طلب احتمالی بوده و تاکنون 


جهت در را فت مطا لیا بت 


خود مراحعه ننموده اند 


می رساند که از تاریخ درج این آگهی به مدت دو ماه 
می ا ون ا مجاز محل 


آگهی مناقصه ۸۲/۶ 


) بست بانک ایران ۵ 


پست بانک ایران جهت طرح جامع یکپارچه پست بانکی خود از موّسسات و شرکت‌هایی که در زمینه‌های ذیل قادر به 
ارائه خدمات مشاوره‌ای هستند از طریق مناقصه عمومی دعوت به همکاری می‌نماید. 
شرکت کنندگان باید در موارد ذیل از تخصص و تجربه لازم منطبق با مفاهیم بانکداری روز برخوردار باشند: 


شرکت کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند: 
و شایستگی جهانی همراه با تجربه در امر طراحی و پیاده‌سازی و عملیاتی کردن حداقل یک پست بانک 
با برخورداری از فن آوری نوين در سطح استانداردهای بین المللی. 
و دارا بودن دانش کارشناسی در زمینه خدمات پست بانک توام با شناخت روشهای عملی مربوط 
و وقوف کامل به خدمات اصلی بانکی الزامی است. 
و دارا بودن حداقل ۱۰۰۰ امتیاز شورای عالی انفورماتیک نیز ضروری است. 


تجربه در زمینه فوق نیز استفاده نمایند. 
متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از واریز مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۰۰۰۰۲ پست بانک شعبه کندوان واقع 
در خیابان انقلاب رویبروی تاه نجات‌اللهی. ضمن دریافت تاه مناقصه حداکتر تا پایان وقت اداری مورخ ۷/۵ 


پيشنهادات و مدارک خود را به آدرس: تهران. خیابان میرزای شیرازی. بالاتر از تقاطع مطهری. کوچه غ قار پلاک 
طبقه همکف. دح تیه ی پیت اه بای ایب نیت 2 


سودان خواستار خرید خط تولید 
سمند از ایران خو درو شد 


سودانی‌ها متقاضی تولید سالانه ۱۰ هزار دستگاه سمند 
در این کشور هستند 


اطلاعات اقتصادی: ایران 
سال۱۳۸۲ را در شرایطی آغاز 
کرد که منطقه تحت الشعاع 
نفتی عراق اگرچه ظرف دو 
شال اله نمی تواند یا 
از این ناحیه باشد, اما نباید از 
نطو دور دات که در 
ظرفیت تولید عراق به ۶ 
میلیون بشکه در روز دور از 
دسترس نیست و امریکا برای 
ضعیف کردن نقش آوپک به طور 
یقین از این پتانسیل بهره خواهد 
گرفت. این وضعیتی است که 
می تواند کاهش درآمدهای نفتی 
در پىی دا باشد. 

بنابراین» ایران یک 
فرضت. کمتر از ۵ سان در 
اختیار دارد تا از طریق کور چک 
سازی دولت» تقویت پایه‌های 
مالیاتی» کاهش و ات ی 
بودجه به درآمدهای نفتی و 
وگ بخحشی و تهویت 
صادرات غیرنفتی اسیب 
پذیری کشور را در مقابل 
خطرهای احتمالی تسلط 
مریکا بر ذخایر نفتی عراق 


معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی ترسیم کرد: 


اق دهل. ا به نظر 
می رسد سال ۱۳۸۲ ابستن 
سیاستگذاری های موثرتری 
ود در اه اه 
وابستگی بودجه به نفت و 
رفع موانع ساختاری توسعه 

صادرات خواهد بود. 
به علاوه تقویت 
ژئوپولیتیکی ایران در منطقه 
پس از سقوط دولت عراق 
موضوعی نیست که امریکا 
نسبت به ان بی تفاوت بماند. 
اران می بیت آماد کی 
لازم را شراگن اقدام های 
متقابلی که امریکا در این زمىنه 
به عمل خواهد اورد داشته 
باشد. بدون شک ایران نیازمند 
بررسی و تعریف مجدد نحوه 
تعامل خود با امریکا خواهد 
بود. بدیهی است در صورتی 
که هیچگونه همگرایی دار 
سیاست های متقابل امریکاو 
ایران ایجاد نشود و دامنه 
چالش امریکا و ایران در سال 
جاری تقویت شود (حتی در 
ساده ترین شکل ممکن اگر 
تحریم های اقتصادی و نفتی 
علیه ایران تشدید شوند)ایران 
متحمل هزینه های افتصادی 
اجتناب ناپذیری خواهد شد 
که در بودجه ۱۳۸۲ پیش بینی 
نشده است. این شرایط 
بقبه در صفحه ۱۹ 


آگهی عرضه هام توسط تا مان خصوصی سازی) 
(از طرنق توّرزتن) 


صفحه ۲۰ 


جشم انداز اقتصاد۸۲ کشور و راهکارهاي ....*" 


گرانول شهید رفیع نژاد 
مجتمع پتروشیمی رازی با 
ظرفیت تولید ۱۸۰۰ تن در 


پهبو د ر وند منغیر های اقتصادی 


ایران یک فرصت کمتر از ه سال در اختیار دارد تا از طریق ایران ناچاراست امسال سیاست محتاطانه‌تری 
کوچک‌سازی دولت. تقویت پایه‌های مالیاتی و تنوع‌بخشی و 
تقویت صادرات غیرنفتی آسیب‌پذیری کشور را در مقابل تسلط ادامه آزادسازی‌های تجاری ومالی و هزینه‌های 


سازمان خصوصی سازی دراجرای مفاد فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی. اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مقررات 
مربوطه ازطرف شرکتهای مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در 
نظر دارد تا سهام شرکتهای به شرح بند ۳ از تاریخ ۸۲/۶/۱۶ و به تحریج و با رعایت ماده «۱۶» قانون مزیور با مشخصات و شرایط زیر عرضه نماید. 


- سرمایه و موضوع فعالیت: 


تراکتورساری ایران 
سیمان د 


سیمان خاش 


تام شرکت تعداد سهام قابل عرصه به عموم | تعداد سهام ترجیحی 
۵ه؟ار ۱۱۲۰۷ ۶ را ۱۸۸۵۱ر ۱۳ ZP/۴|‏ 


عمیاین ساری ایر ان 


۱۸۳۳ 
براساس مصوبه مجمع فوق العاده مورخ ۸۲/۵/۱ سرمایه شرکت 
به ۵۴۶ میلیارد ریال افز ایش یافته است. 


ساخت و مونتاژ کلیه انواع وسائط نقلیه 
و قطعات موتوری 


تولید و فروش کمباین و قطعات یدکی 
تولید و فروش انواع تراکتور ۔ ماشین الات کشاورژی 


ترکیب و درصد مشارکت 


شرکت سابیا 7۵۱ . سازمان تامین اجتماعی ۳۴ ۔ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ۷/۲۲۴ سایرین و کارکنان ۷/۷۶ 
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 7:۸۴ سایرین 7/۱۶ 

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ۶۷/۰۲ سایرین ۳۳۲/۹۸ 

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ۷۵/۰۲ بانک سیه ۲۰/۶۱ سیمان کرمان ۳/۴۰ سیمان صوفیان ۰/۹۷ 


۳- تعداد سهام قابل فروش: 


ر۳ 


در صدا 


تر اکتورساری ارات ۵هر ۸۰۹ ر۱۴ ههار ۱۳ع۶ر ۲ ههور ۳۳کار ۱۷ ۱۳/۳۳ 
سیما ۳۵/9 ۱۳ Fren‏ 


بدینوسیله به اطلاع می‌رساند شرکت گاز استان کردستان (سهامی خاص) در نظر دارد ترمیم و تعمیر دو واحد از سوله‌های 


انبار کالا شامل پوشش سقف سالن. رنگ آمیزی و تعمیرات ساختمانی (کف سازی. تکمیل کردن و نوسازی دیوارچینی 
اطراف جهت جلوگیری از نورگیرهای غیرایمنی. درب و پنجره‌ها و در صورت نیاز تعویض آنها همراه با تاسیسات آب. 
برق. تلفن و...) به طور کامل جمعا به مساحت تقریبی ۲۳۰۰مترمریع را از طریق مناقصه / استعلام به پیمانکاران واجد شرایط 
واگذار نماید. لذا از پیمانکاران متخصص و مجرب که جهت موضوع فوق الذکر توانایی کافی و لازم را دارند. دعوت 
می‌گردد به واحد خدمات کالا واقع در میدان جهاد (گریزه) جنب پایانه باربری سنندج مراجعه نمایند. 


روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان : 


موضوع: مناقصه/ استعلام 


آگهی شماره: AP-Po‏ 


۱۳۳۲ e ل‎ 


آگھی تاسیس شر کت مهندسین مشاور رهنمود گستر سهامی خاص 
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت که در تاریخ ۸۱/۱۲/۳ تحت شماره ۱۹۹٤٨٤‏ در این اداره به ثبت رسیده. و 
از لحاظ امضاء ذیل تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی وکثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود. 
۱-موضوع شرکت: مشاوره و طرح و نظارت کلیه کارهای ابنیه تاسیسات برقی و مکانیکی ابنیه و آبرسانی 
و فاضلاب شهری نقشه‌برداری شهرسازی و همچنین واردات مصالح و ماشین آلات مورد نیاز و طراحی 


صنعتی و خدمات کامپیوتری 
۲- مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 


TTD TT 


۳۳/۴۳۹۲۹ | 


شنبه۲۵ مرداد ۱۷-۱۳۸۲ جمادی الثانی ۱۶-۱۳۲۴ آگوست ۲۰۰۳ - شماره۲۲۸۴۶ 


را نسبت به تخصیص منابع حساب ذخیره ارزی, 


۳-مرکز اصلی شرکت: تهران € شهید مطهری ك اکبری پلاک ۳۲ طبقه سوم واحد 71 


شماره ۸۱۱/۷۵۶ مورخ ۸۱۱/۳ بانک ملت شعبه اندیشه سهروردی پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. 
٥-اولین‏ مدیران شرکت: آقای مجتبی آهنگرانی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای غلامرضا امینی‌مهر | 
به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای فرهاد جاویدان‌مهر عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. 
7-دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت بامضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء 
هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی بامضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. 


محمد داودی به سمت بازرس علی‌البدل به مدت یک سال انتخاب شدند. ۱ 


اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | 


خودروهای گران‌قیمت و لوکس می‌شود 


مصرف کننده و ارتقاء کیفیت تولید می شود 


صفحه ۲۰ 


در پتروسیمی رازی 


0 واحد حدید به شاهراه کنترل معروف 


توانایی استفاده از این 
فناوری رادر سایر واحدهای 
درحال تولید منطفقه ویژه 
افتصادی پتروشیمی ماهشهر 
نیز خواهند داشت. 


مز دت ی 
سیستم»نسبت به سیستمهای 
دیگر در برتری فناوری 
نرم افزار» سخت افزار و بالا 
بودن راندمان عملکرد ان 
است. از دیگر مزایای ویژه 
قابل توجه کابل کشی. 
سرعت و دقت بالای ان 


ده روابط 
عمومی شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی» دوره آموزش 
بهره برداری از این سیستم 
زیو دطر متخص صان و 


روز نخستین بار در صنایع 
پتروشیمی کشور به 
پیشرفته ترین سیستم جدید 
کنترل فیلدباس مجهز شد. 

ده کار واحد 
مرکزی خبر» سیستم جدید 
کنترل فیلدپاس مدرن ترین 
پدیده در سیستمهای کنترل 
ابزار دقیق به شمار می رود و 


۰ میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان احداث 
آزمایشگاههای استاندارد پرداخت می شود 


در کنار اعطای تسهیلات بانکی زمینه لازم برای تامین تجهیزات و نیروی 
انسانی مورد نیاز فراهم شده است 


صاحب امتیاز این سیستم با 
موفقیت در شرکت توسعه 
صنایع پتروشیمی انجام شده 


ایا 


صفحه ۱۵ 


معاون وزیر بازرگانی اعلام کرد: 


آماده‌سازی زیر ساخت‌ها 
هماهنگی نهادها برای گسترش 
تجارت الکترونیکی در ابران 


چگونگی زیرساخت‌های توسعه تجارت الکترونیکی باید تعبین و تدوین شود 

۳ شرکت ایرانی فرانسوی و مالزیائی برنامه دستگاههای دولتی 
در تجارت الکترونیکی تهیه کردند 

کمیته توسعه تجارت الکترونیکی ایران زیرنظر سازمان ملل متحد تشکیل شد 


صفحه ۲۰ 


J ١ 
aA ES 


E ۳ ۳ و‎ ً 
[ ۲: ۳ 


دو لت موردنظر قرار دهد 


۴- عرضه سهام از تاریخ ۸۲/۶/۱۶ شروع خواهد شد. 

۵- قیمت پایه سهام برابر قیمت در تابلوی بورس در روز قبل از عرضه سهام دربورس می باشد. 

۶- سهام ترجیحی: 

الف: در اجرای ماده «۷) آئین نامه اجرائی ماده «۱۶» قانون. سهام ترجیحی حداکثر به میزان ۱۵ از سهام قابل 
واگذاری فوق تعیین می‌گردد که به ازای هر نفر حداکثر معادل چهارمیلیون ریال با اقساط ۵ ساله و دریافت 
حداقل 4/۲۵ نقد وبه قیمت میانگین معادل قیمت اسمی و قیمت روز سهام واگذار می گردد. 
ب: سهام ترجیحی فقط در صورت تقاضای کارگران و کارکنان واحد مورد واگذاری به آنها واگذار می‌ شود و به 
کارگران شاغل در همان واحد که با توجه به قوانین و مقررات واگذاری سهام در گذشته از طریق سازمان مالی 
گسترش مالکیت واص_دهای تولیدی با تسهیلات مقرر سهام کارگری خریداری نموده‌اند حداکثر معادل 
دو میلیون ریال با شرایط مذکور در بند «الف» فوق سهام واگذار می‌گردد. 

ج: اشخاص مشمول خرید سهام ترجیحی بایستی حداکثر ۱۵ روز از تاریخ نشر اولین آگهی درخواست خود مبنی 
بر استفاده از سهام ترجیحی را به این سازمان تسلیم نمایند و در غیر این صورت سازمان» سهام مذکور را با 
شرایط سایر سهام واحد مورد واگذاری به فروش می‌رساند. 

د: کارگران بایستی درخواست خرید سهام را به همراه فهرست جمعی مشخصات کامل خریداران به انضمام یک 
برگ فیش واریزی حداقل ۲۵ ثمن معامله به ميزان مبلغ مورد اشاره در بند «الف» فوق به حساب ۹۵۱۰۴ بانک 
ملی شعبه حسابهای دولتی یا یک فقره چک بانکی بابت خرید سهام ترجیحی به نام سازمان خصوصی سازی از 
طریق شرکتی که سهام آن عرضه می‌گردد به این سازمان تسلیم نمایند. 

توجه: فقط کارگران شاغل در شرکت مرتبط که حداقل دارای یک سال سابقه کار بوده و حق بیمه پرداخت کرده 
باشند می‌توانند از سهام ترجیحی بهره‌مند شوند. 

۷- سایر موارد: 

متقاضیان برای اخذ اطلاعات بیشتر می‌توانند در ساعات اداری روزهای هفته حداکثر تا پایان وقت اداری روز 
۵ به سازمان خصوصی‌سازی واقع درشهرک قدس ‏ خیابان زرافشان ‏ شماره ۷۵ مدیریت امور عرضه سهام 
مراجعه نمایند. 


۳ 


شرکت مخابرات استان تهران 
اداره کل تدارکات و خدمات 


آگهی حراج عمو می شماره ۸۲/۸ 


شرکت مخابرات استان تهران در نظر دارد انواع مته الماسه و مته آهن مصرف نشده را از طریق حراج حضوری بفروش برساند: 
داوطلبان شرکت در حراج می توانند به آدرس: بزرگراه کردستان - نبش خیابان سهیل - ساختمان شاهد - طبقه ششم اتاق 


۷ مراجعه و پس از واریز مبلغ ۱۰/۰۰۰ (ده هزار) ریال اسناد مربوطه را دریافت و با توجه به مندرجات کلیه صفحات و 


بازدید از کالای مورد حراج اسناد مذکور را مهر و امضاء نموده و راس ساعت ۰ روز یکشنبه مورخ ۸۲/0/۹ ضمن ارائه اسناد 
مذکور و سپرده شرکت در حراج به مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰ (سه میلیون) ریال در محل انبار واقع در: اسلامشهر - میدان نماز - بلوار 
مخابرات انبار ٥٥‏ شرکت مخابرات استان تهران جهت شرکت در حراج حضور به هم رسانند. 

3 تِن ۱۸ ار 


۷ 
أ 1 
N‏ = 1 ۳۹ ‌ وه 
5 ا ۳ سای سوم ار ۲-۷ we € Ca‏ 
و ٩ _ e E E‏ °„ 4 
۱ 1 ۱ ر ط -OOQOQOAC‏ تا OLS‏ 
9 تللوانلی تلالد ناب د 


ِ 
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به موجب دادنامه شماره ۲۵/۸۲/۱ صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی 
استان آذربایجان‌شرقی حوزه میانه آقای حمید جلالی فرزند علی به نشانی 
مجهول المکان به جرم اعتیاد به مواد مخدر غیاباً به پرداخت یک میلیون ريال 
جزای نقدی و تحمل ۱۰ ضربه شلاق د تعزیری محکوم شده است با درج 
آگهی ابلاغ و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد 
مدیردفتر دادگاه انقلاب اسلامی حوره میانه حنیفه 


به موجب دادنامه شماره ۲۸/۸۲/۱ صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی استان 
آذربایجان شرقی حوزه میانه آقای رضا مشایخی فرزند آقاجان به‌نشانی مجهول المکان 
به جرم نگهداری بیست سانتی گرم تریاک و استعمال تریاک غیاباً جمعاً به پرداخت 
یک میلیون و بیست هزار ریال جزای نقدی و تحمل ۲۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم 
شده است با در - ج آگهی ابلاغ و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این 
دادگاه می‌باشد. 


مدیردفتر دادگاه انقلاب اسلامی حوزه میانه حنیفه 


به موجب دادنامه شماره ۹۳/۸۲/۱ صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی استان 
آنربایجان شرقی حوزه میانه آقای میرصیاد حسینی به نشانی مجهول المکان به جرم 
در معرض فروش قراردادن مقدار شصت سانت هروئین بدون لفافه غیاباً به پرداخت 
سه میلیون ریال جزای نقدی و تحمل سی و پنج (۳۰) ضربه شلاق تعزیری محکوم 
شده است با درج آگهی ابلاغ و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این 
دادگاه می بأشد و پس از انقضای مهلت مزبور قطعی است. 


مدیر دفتر دادگاه انقلاب اسلامی حوزه میانه حنیفه 


به موجب دادنامه شماره ۳٩۹۳/۸۲/۱‏ صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی 
استان آذربایجان شرقی حوزه میانه آقای سعید اسماعیلی فرزند محمد به‌نشانی 
مجهول المکان به جرم نگهداری چهارده گرم و هفتاد سانت تریاک بدون لفافه 
غیابا به پرداخت هشتصد هزار ریال جزای نقدی و تحمل ۱ ضریه شلاق تعزیری 
محکوم شده است با درج در آگهی ابلاغ و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی 
در این دادگاه می‌باشد. 


مدیردفتر دادگاه انقلاب اسلامی حوزه میانه حنیفه 


دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
بصورت فوق العاده شرکت نعاونی 
چند منظوره (عام) دشت کوشک و کافی نوبت دوم 
ساعت ٤‏ بعدازظهر در محل قانونی شرکت واقع در شبستر - کیلومتر ٩‏ جاده 
شبستر به تسوج - ناحیه صنعتی کوزه کنان حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه: 
۲- ارائه گزارش عملکرد هیئت مدیره. 
۳- اتخاذ تصمیم در مورد بندهای ۱ الی ٤‏ - ۷ الی ٩‏ و ۱۳ماده ۲۲ و ۲۷ اساسنامه. 
- تصمیم گیری در مورد ماده ۸ اساسنامه بصورت مجدد. 
۵-اعضای داوطلب هیئت مدیره و بازرس باید مدارک مندرج در بندهای 
E SEES‏ کت مه GD E‏ 


اطلاعیه پرداخت وجه حاصل از فروش پذیره‌های استفاده نشده 
گروه صنعتی سدید (سهامی عام) 


بدینوسیله به اطلاع سهامداران محترم میرساند. گروه صنعتی سدید (سهامی عام) در نظر دارد 
نسبت به پرداخت وجه حاصل از فروش پذیره‌های استفاده نشده افزایش سرمایه (مصوب ۱۳۸۱/۱۱/۰۱ 
از ۳۸ به ۵/7؛ ملیارد ریال) از طریق شبکه بانکی کشور اقدام ما لذا بدینوسیله از کلیه صاحبان 
سهام این گروه که در تاریخ فوق الذکر سهامدار بوده‌اند درخواست می گردد حداکثر تا تاریخ 
۰ نسبت به تکمیل فرم ذیل درخصوص مشخصات حساب بانکی خود اقدام و به آدرس 
دفتر مرکزی واقع در میدان آرژانتین خیابان الوند خیابان ۳۷ شرقی خیابان اهورامزدا بن بست 


کد سهامد ار ..................................نام 9 نام‌خانوادگی.د......................نام پدر: ره 


شماره شناسنامه.:......................... محل صدور: nê‏ 


hus‏ شوگ یس سیب سوه سس لب 0] بانک: ما سوه وی ندعم و امه مایا دب 


سهامداران محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با شماره تلفن 


گروه صنعتی سدید 


به موجب دادنامه شماره ۸۲/۸۲/۱ صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی 
استان آذربایجان شرقی حوزه میانه آقای حسین فرقانی فرزند ایوب به نشانی 
مجهول المکان به جرم اعتیاد به مواد مخدر غیابا به پرداخت یک میلیون ريال 
جزای نقدی و تحمل ده ضریه شلاق تعزیری محکوم شده است با درج آگهی 
ابلاغ و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد و 
پس از انقضای مهلت مزبور قطعی است. 

مدیردفتر دادگاه انقلاب اسلامی حوره میانه حنیفه 


دادنامه شماره : ۸۲/۰/۱۲ - ۵۲ کلاسه پرونده ۸۰/۲ -۲۸۹ 
مرجع رسیدگی شعبه سوم دادگاه عمومی هشترود 

تار یج صدور رای ۸۲/۵/۱۲ 

گزارش دادگستری 

متهم : قربانعلی اسماعیل فرد فرزند حسین ساکن هشترود فعلا مجهول المکان 
موضوع : خیانت در امانت 


ای دادگاه 
9 
بسمه تعالی 

در خصوص اتهام آقای قربانعلی اسماعیل فرد فرزند حسین اهل هشرود 
فعلامتواری و مجهول المکان داثر بر خیانت در امانت دادگاه با توجه به شکایات 
ریاست محترم دادگستری شهرستان هشترود (مدعی العموم ) مبنی بر اينکه پرونده 
به کللاسه ۷۲/۳ - ۸/۱۱ عمومی به عنوان امانت جهت تحویل به دادگستری مراغه 
به متهم تحویل شده بود نامبرده به جای اینکه پرونده را تحویل دادگستری مراغه 
دهد و سپس بعد از نیابت قضاتی به شعبه سوم دادگاه عمومی هشترود تحویل دهد 
علیرغم گذشت مهلت و مدت زمان مدیدی نامبرده حاضر نشده و پرونده مورد 
امانت را تحویل دادگاه مراغه و دادگاه هشترود نداده است و غلیرغم احضار مکرر 
از طریق اخطاریه و نشر آگهی در روزنامه اطلاعات مورخه ۸۲/۵/۹ با وجود 
اطلاع از وقت رسیدگی حاضر نشده و لایحه ای نیز ارسال ننموده است دادگاه با 
عنایت به مراتب فوق و متواری بودن وی بزهکاری نأمبرده محرز و مسلم است 
دادگاه به استناد ماده 1۷۶ قانون تعزیرات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ متهم موصوف 
و به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف ده 
روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در همین شعبه و ظرف ۲۰ روز از تاریخ 
انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید استان (تبریز )از ناحیه متهم می باشد. 
رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی هشترود - داورنیا 


5 
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شرکت مخابرات استان گیلان 


اگھی تخددرات 
بمو جب نامه شماره ۸۲۳۸/د/۳۵۲ و صورتجلسه مج ي 
۰ شرکت دام گستر (سهامی خاص ) که تحت NILE‏ 
رسیده تغییرات زير حاصل گردید. 
۱- روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
۲- امیر دانائی به عنوان بازرس اصلی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. 


اصغر پاسمن - سرپرست ثبت اسناد و املاک ورامین 


پسمه تعالی 

اگهی تجددد مدافقصه شهرداری سبرجان 
شهر داری سیر جان در نظر دارد عملیات خدماتث شهری شامل 
رفت و روب و جمع آوری و حمل زباله و تامین نیروی خدماتی مورد 
MIC TT‏ 
اک رای مر کار سا ار دراه ی رح 
دعوت به عمل می‌آید از تاریخ ۸۲/۵/۲۳ همه روزه به جز ایام تعطیل 
ودرساعات اداری تا پایان وقت اداری روز یکشنبه ۲ جهت خرید 
و تحویل اسناد مناقصه به امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند. 
شرایط و نحوه انجام کار در اسناد مناقصه آورده شده است. سپرده 
شرکت در مناقصه مبلغ ۰ ریال پنجاه میلیون ريال می‌باشد. که 
در صورت تمایل به شرکت در مناقصه بایستی به صورت واریز به 
حساب سپرده به شماره ٩۱۸۶۱‏ نزد بانک ملی شعبه شهرداری سیرجان 
یا به صورت ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر باشد. شهرداری در رد یا 
قبول پيشنهادات مختار است و هرگاه برندگان اول تا سوم حاضر به 
انعقاد قرارداد با شهرداری نگردند سپرده آنها به نفع شهرداری طبق 
مقررات ضبط خواهد شد. انا E‏ - مشروط 
وناقص و به پیشنهاداتی که بعد از تاریخ مقرر ارائه می گردند ترتیب 
اثر داده نخواهد شد. 

شهباز حسن پور 

شهردار سیرجان 


خرید ۳ قلم کالا براساس استاندارد شرکت مخابرات استان گیلان 

ومشخصات قتی پوست ماد مناقصه از ریق بگزاری ا ۳ 
به عمل می آید حداکثر ۱ روز پس از انتشار آگهی به واحد قراردادهای YP‏ 

E E ESE 


- محل تحویل کالا در انبار شرکت مخابرات استان گیلان کیلومتر ۱ جاده رشت - قزوین می باشد. 
۲- سپرده شرکت در مناقصه به شرح ذیل به صورت چک بانکی رمزدار و یا ضمانتنامه بانکی در وجه شرکت مخابرات استان گیلان. 


جهت تیر فلزی 7 متری به میزان ۸۳/۰۰۰/۰۰۰ ريال 
جهت تیر فلزی ۸ متری به میزان ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ ريال 
جهت تیر فلزی ۱ متری به ميزان ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ ريال 


- ډه پیشنهادات مشرو ط مخدوش. و فاقد سیرده و مداری شرکت و نمو نه ارسالی در ا ترتیب اثر داده نخواهد شد . 


رت ان تک کارا ان 


-٥‏ هرینه خرید اسناد به مبلغ ۵۰/۰۰۰ ریال به حساب جاری ٩۰۰۰۱‏ بانک ملی شعبه اعلم الهدی رشت کد ۳۷۲۳ به نام شرکت مخابرات استان گیلان می‌باشد. 


ا هزینه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 


ضمنا این شرکت در رد یک یا کلیه پیشنهادات رسیده و انتخاب یک یا چند برنده مختار می‌باشد. 


EY 
۰۱۳۱ - VVPPFAS 


دورنویس 


بسمه تعالی 


۲۲۷۲۲۳۴۵ 


شرکت مخایرات استان گیلان 


شنبه ۲۵ مرداد۱۳۸۲. ۱۷ جمادی الثانی»۱1۰۱:۲ آگوست ۲۰۰۳ - شماره ۲۲۸۶۲ ۸ ۱ 


شرکت تولیدی کانال پیش ساخته. لوله و قطعات بتنی گیلان در نظر دارد سهام خود 
را (به تعداد یکصد سهم) در شرکت مهندسین مشاور سفید رود گیلان از طریق مزایده 
هراد اد در ها ار کار 
۱- مشخصات شرکت: 

[- -!- موضوع فعالیت: مشاوره فنی و ارائه کلیه خدمات مهندسی در 
خصوص تأمین و توسعه منابع آب - آبیاری و زهکشی - انتقال و توزیع 
آب - دفع آبهای سطحی - نقشه‌برداری و سایر موارد طبق اساسنامه شرکت 
۲-- محل شرکت: رشت 

1-۳- ترکیب سهامداران: 

شرکت تولیدی کانال پیش ساخته. لوله و قطعات بتنی گیلان 

شرکت بهره‌برداری از شبکه های آبیاری گیلان 


آقای مهندس شکریان 


جمع 

۳-قیمت پایه: برای هر سهم مبلغ ۶۳هر۰۸ءرء ريال 

۳-فروش اقساطی: چهل درصد نقداً و مابقی با AN‏ سود در دو سال 
با اقساط مساوی 

6-مدیران و کارکنان شرکت مهندسین مشاور سفیدرود گیلان در شرایط 
مساوی اولویت دارند. 

ه-هزینه درج دو نوبت آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. 
امور مالی شرکت به آدرس ذیل مراجعه نمایند. 

شرکت تولیدی کانال پیش ساخته لوله و قطعات بتنی گیلان 
آدرس: کیلومتر ۱۲ جاده رشت - قزوین تلفن ۶۶۶۱۰۵۶ - ۶۶۶۱۰۵۴ 


فاكس ۶۶۶۰۶۰۷ صندوق پستی ۲۸۴۱ - ۴۱۶۳۵ 


پسمه تعالی 


آگهی تجدد مزایده 
کهی 4 + چ ۰ 
شهر داری سیرجان در اجرای موافقت شورای اسلامی شهر سیرجان در نظر 
دارد تعداد ۱۸۹ قطعه زمین مسکونی دارای نقشه تفکیکی و همچنین مقدار ۱2۰۰ متر مربع 
زمین خام یا به صورت تفکیک شده از آراضی متعلق به شهرداری به ترتیب واقع در حد 
غرب کارخانه تراورس و فاز دوم کوی شریعتی را با کاربری مسکونی را با توجه به کروکی 
موجود در دفتر آملاک شهرداری را از طریق مزایده با شرایط ذیل به فروش برساند. 
(- داوطلیین می‌توانند برای کسب اطلاع از نحوه و شرایط واگذاری و همچنین 
موقعیت قطعات و اراضی مذکور را با توجه به کروکی موجود در دفتر املاک 
شهرداری ملاحظه و مدارک مورد نیاز را دریافت نماید. 
۲- متقاضیان باید پیشنهادات خود را برای خرید قطعات زمین و اراضی مذکور 
به طور مجزی و پا آن دسته از متقاضیان که به صورت کلی متقاضی خرید می‌باشند 
در پاکت لاک و مهر شده تسلیم دفتر شهرداری نمایند. 
SS‏ 
پاکت الف: محتوی رسید نقدی به میزان پنج درصد قیمت پایه قطعات زمین و 
اراضی مورد تقاضا را به صورت انفرادی و یا کلی به حساب جاری ٩۱۸۶۱‏ سپرده 
شهرداری نزد بانک ملی شعبه شهرداری واریز نمایند و مشخصات کلی 
پیشنهاد دهنده نیز در آن قید شده باشد. 
پاکت ب: شامل مبلغ پیشنهادی به طور خوانا با عدد و حروف برای قطعات و 
اراضی مذکور پا ذکر شماره قطعات محل آن نوشته شده باشد. 
ء- شرکت کنند گان بایستی پيشنهادات خود را از تاریخ نشر آگهی به مدت ۲۰ روز 
حداکثر تا پایان وقت اداری مورخه ۸۲/۵/۱۳ به دفتر شهرداری تسلیم و رسید 
دریافت نمایند. 
-٥‏ به پیشنهادات مبهم و مشروط و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
1- شهرداری در رد یا قبول کلیه پيشنهادات مختار می‌باشد. 
۷- کلیه هزینه‌های ثبتی. نقل و انتقال. تفکیک. مألیات. عوارض حق‌الدرج و دو 
درصد هزینه کارشناسی و غیره قطعات و اراضی مذکور به عهده برندگان می‌باشد. 
۸- پیشنهادات در ساعت ۱۰ صبح مورخه ۸۲/۲/۱۵ در کمیسیون معاملات که در 
محل شهرداری تشکیل می شود باز و قرائت خواهد شد. 
-9٩‏ در صورتی که برندگان اول ودوم و سوم از انجام معامله به نحوی خودداری 
یا انصراف نمایند سپرده آنان ډه ذفع شهرداری ضصیط خواهد اکن 
۰- انجام معامله قطعی و به هیچ وجه قابل فسخ نمی‌باشد. 
شهبار حسن‌پور 
شهردار سیرجان 


آگهی فر وش زمین به صورت مز ايده عمو 


در احجرای قسمت الف ار ماده ۱۴۱ قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی ۔ اجتماعی 
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران سازمان مسکن و شهرسازی سیستان و بلوچستان در نظر دارد 
تعداد ۶۳ قطعه رمین ار اراضی ملکی خود واقع درمناطق محختلف شهرستان ایر انشهر ‏ جایهار 
مبرجاوه با کاربری های مختلف اعم از مسکونی ۔ خدماتی ‏ تجاری که مشخصات آن ذیلاً اعلام 
می‌گردد را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند. متقاضیان محترم می‌توانند جهت بازدید 
و اخذ فرم درخواست شرکت در مرایده از تاریخ انتشار آگهی حداکتر ظرف مدت ده روز به 
محل سازمان مسکن استان و با نمایندگیهای مستقر در شهرستان مریوطه مراحعه نمایند. 
- اخذ فرم‌های شرکت در مزایده و تحویل پیشنهادات منضم به یک فقره چک تضمینی معادل پنج درصد قیمت 


پایه مزایده در ایام تعیین شده فوق امکان‌پذیر خواهد بود. 


۲- به پيشنهادات فاقد سپرده و یا سپرده‌های کمتر از ٥‏ ویا دارای ابهام در هر وضعیت ممکن و یا تحویل شده 


درخارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد. 


۳- سایر شرایط احتمالی دیگر برای شرکت در مزایده درمحل سازمان مسکن وشهرسازی موجود بوده و یا به 
اطلاعات پدشتر در مان مراجعه ډه قست آنها در محل سازمان پاسخ لازم داده خواهد شد . 


-٤‏ پيشنهادات واصله توسط کمیسیون مزایده در تاریخ ۸۲/۲/۲۰ در محل سازمان مسکن وشهرسازی استان 
بازگشایی و لیست برندگان شرکت در مزایده اعلام خواهد گردید. 
-٥‏ متقاضیان پس از برنده شدن بایستی حداکثر ظرف مدت بیست روز نسبت به واریز مبلغ و یا مبالغ اعلامی 
خود و سایر هزینه‌های متعلقه احتمالی اقدام تا زمینه تنظیم قرارداد واگذاری و سپس انتقال قطعی آن قطعه و 
یا قطعات خریداری شده آنها فراهم گردد بدیهی است در غیر این صورت سازمان حق ضبط سپرده‌های پنج کردید. 
درصدی اولیه تضمین شرکت در مزایده متقاضیان را خواهد داشت 
1- چنانچه قطعه و پا قطعات خریداری شده در مزایده در هر زمان خواه قبل از تنظیم سند انتقال و خواه پس از 
آن و یا حتی بعد از تحویل زمین مستحق الغیرشناخته شود و یا احتمالا برخی معضلات ثبتی . حقوقی ۔ فنی و 
غیره برآن بارگردیده و پا حادث شود در چنین حالتی زمین مجددا در ید سازمان قرار خواهد گرفت و برنده 
مزایده تنها مستحق دریافت وجوهی خواهد بود که تا آن تاریخ در وجه سازمان پرداخت نموده است. البته 
چنانچه پس از تنظیم سند انتقال رسمی و تحویل گرفتن زمین از سوی برنده مزایده اقداماتی در جهت ساخت و ساز 
مطابق پروانه ساختمانی و در راستای کاربری زمین انجام پذیرفته باشد. متعاقب فسخ قرارداد و ید مجدد سازمان 


مقررات جاری پرداخت خواهد شد. 


قید گردیده تنها افرادی می‌توانند در مزایده این گونه قطعات شرکت نمایند که دارای مجوز رسمی (موافقت 
اصولی) مربوطه بوده باشند در غیر این صورت از هرگونه واگذاری آن قطعه و پا قطعات خودداری خواهد 


۸- متقاضیان می بایست فرم تکمیل شده درخواست شرکت درمزایده به همراه چک تضمینی را از طریق پست 


AC‏ در مو عك مقرر ارسال نمایند. 


بر زمین بهای ساخت و سازهایی که به وجه فوق پذیرفته باشد مطابق برآورد احتساب رسمی کارشناسانه وفق 


سفارشی به نشانی زاهدان ۔ خیابان دانشگاه سازمان مسکن وشهرسازی سیستان و بلوچستان صندوق پستی 


4- براساس لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء نمایندگان مجلس کارمندان دولت درمعاملات دولتی و 
کشوری مصوب هه( کارکنان دولت نمی توانند در مزایده قطعات مورد عرصه شرکت نمایند. 


سازمان در رد یا قبول پيشنهادات مجاز می‌باشد. 


زد ماه فطعم بلوک | متقه | پاک | مساحت په متر مریع| قيعت پایه مترمریع آنوع کاربری | ماحقت | 
ر و و م کم کے کیج ی وک 

وڪ ڪا د ف ڪڪ ڪڪ نڪ .٠د‏ ڪڪ 

۳ ۳ | ۳۴ |غریبآباد| ۴۱۵/۴۴۹ | ۲۸۸ | ۷0 | سکونی | 

| ۴ | ۵ ۱ ۳۴ |غریبآباد| ۴۱۵/۴۴۹ | ۲۸۸۵ | ۷۲۶0 | سکونی | ا 

۵ ۶ ۱ ۲۴ |غریبآباد | ۴۵/۳۴۹ ۰۰ ۲۶۴ | ۳۵0 ۱ سکونی ۱۰ . -_سط«] 

فا با شب سل 


۱-۵299 مسکونی 
E TT I TNT‏ ۳ 


ا 
و 

اا 

و ا ا 00 يھ و 
| » | ها | ۳۴ |غریب آباد| ۴۱۵/۴۴۹ | ۲۶۴ | ۲۷۰ | سکونی | 
| ۷ | 9 | ۳۴ |غریب آباد| ۴۵/۴۴۹ ۴۵۲ ۱ ۲۷۵ | سکونی ۱  .‏ 
| ۳ | ۷ | ۳۲۴۶ |غریب آباد| ۴۵/۴۳۹ ۳۰ ۱ ۲۷8 | سکونی | 
E‏ و ال 
ف آباد | ۴۵/۴۴۹ | ۲۶۴ | ۳۵۹١‏ | سکونی | 
آباد | ۴۱۵/۴۴۹ | ۴۸۸ | مس | سکونی ۱ ۲ 
آباد| ۴۱۵/۴۴۹ | ۲۴ | ۳0۰ | سکونی ۰۱ ,ع-ع 
اا ا ۲۰0۰ | سکونی_ (-_. . . « > 
آباد | ۴۵/۴۴۹ ا ۰ ف | سکونی ۱ 
| اا ۱ ۱ سا سس سس سس« 
2۳۳۳ | ف 
EP TS Ss.‏ 
TT gg‏ 
۳۳ 

۱ ۰۱ د سکونی‎ o 

آباد | ۴۱۵/۵۵۷ ۲۸۵ | ۳ | سکونی ۱ 

غریب آباد | ۴۱۵/۵۵۷| ۳۸۳ | ۳۵١١‏ | مسکونی | 
e e‏ ۴ 1 | سکوی ا 
| ۳۸ ۸ | ۴ [غریب آباد| ۴۵/۵۵۷ ۲۰ | ۳۵.۰ | سکونی | عع 
۳ ۳ | و |غریب‌آباد | ۴۵/۵۵۷ ۲۸۵ | ۷۲۵۰۰ | سکونی | عع 
ی ابید هی« سوت 
.۱ ۱ ۷ |غریب آباد | ۴۵/۵۵۷ ۲۸۸ .۰ ۲۰0 | سکونی ۱ ع 


رآ اه سس دوس[ سپ سس[ سس 


اباد | ۴۱۵/۵۵۷ 
اباد | ۴۱۵/۵۵۷ 
اباد | ۴۱۵/۵۵۷ 


اناد 
اباد | ۴۱۵/۵۵۷ 
اباد | ۴۱۵/۵۵۷ 


۳ | غریب آباد 
۳ | غریب‌آباد 
۳ | غریب‌آباد 
يدا 
کے تسیب 
EE‏ 
ET‏ 
رت ۴ 
ET‏ 
غریب آباد 
غر ا 


a1 هل‎ 
r am 
- E 
|۳۳ 
o ها‎ 


>> | > | مد‎ jw FR 17 


مت پایه مترمریع نوع ابری | مات 
ا ےک ی کی یم 

a n ESS‏ ی تا 
۳۵ | ۱ ۳ /غریبآباد | ۱۴۵/۵۵۷ ۰ ۲۴۳ | ۳١‏ | سکونی ۱ ] 
| ۳۶ | ۲ | ۳ | غریب‌آباد | ۴۵/۵۵۷ ۰ ۲۳۸ ۲۳ ۱ سکونی ۱ ,] 
| ۳۷| ۲ ۱ ۷ | غریب‌آباد | ۴۵/۵۵۷ ۷۲۸۸۵ ۱ ۲۵0۰ | سکونی | ع] 
ها ۳ ۱ ۷ /غریب‌آباد | ۳۴۵/۵۵۷ ۷۲۸۸۵ ۸ ۲۵۰0 .۱ سکونی ۱ ,] 
۳ ۲ | ۷ |غریب‌آباد | ۱۴۵/۵۵۷ ۲۸۸ | ۳۵۰0 ۱ سکونی | ا 


له هل سس سا 


۴ | مرق | 5 سكو 
Ce‏ ص چ ص ص 
O OO | ۷۳ | 1 LL ۰ TC | ۳‏ 
| ۴۴ | گوی‌ظاب | ھر هه | تجاری ‏ ۳ 
۵ ۳ | گویطلاب | 0زا هه تجار 
| ۳۴ | گوی‌ظاب | لھ | جا 
Re a | ۲۵ |‏ | هه | جریا ۳ 


اا ا ا ا ا ا ا | 
لا ا ۰ | ل ات و 
| ي ا ا ا ا ل ا ال ا ا ص ل حت ا اا 
سس | ها | | سا سس ۱ | ف | »| 
| د کوی‌طلاب | خ‌مولوی | ۴۱۵/۵۵۷ | ۳۲ ا ۷0 لا تجاره ۱ 
aT‏ تک اک[ 
EES TET‏ مها ترا 
ز ۵۵ ۳۳  _‏ | کوی‌طلاب [ خ‌مولوی | ۴۱۵/۵۵۷ ۳۲( ۶۵00 _ تجارو | 
| ۵۹ | یک‌قطعه | _ کارگاهی میرجاوه | ۲۷۲۸ | ۴۸٥١٦١۹ | ۳۲/۴١‏ | کارگاهی ‏ _ ادارندگنموافقت امولی 
۶۰ | _ یک قطعه | ترمینال بار ومسافر چابهار | ۱۰۶۲ ۲۵٥١١ | ۴۹۴۷/١۳‏ | ترمینال بارومسافرچابد[ ا 
| اء | یک قطعه _کارگاھیچابھارآ |[ ۱۰۶۲/۲۲ | ٢و۴‏ )| ۳۸۰ | دارندگن موافقت امولی 
| ۶۲ | _یک‌قطعه | ا|زمین‌چابهارل_ ۱.۶۵ ٠۲١‏ | ١٥٥ھ‏ | لدارندگنموافقت امولی 
| ۶۳ | یک قطعه | _کارگاهی _ إزمین چابھار| ۱٥۶۵‏ | ۴۵ . ۰.1 ۱۳۳۰ | ادارندگنموافقتامولی 


روایط عمومی سارمان مسکن و شهرساری استان سیستان و بلوچستان 


تهران .واحد مر کزی خبر: 
E e‏ 


امار وی ویڑ گی های 
مسکن روستایی از روز 
اه لته در رو 
به اجرا درآمد. 

حق شناس افزود: در 
طرح اهار کی مسکن 
روستایی برخی از شاخص ها 
۳ ویڑ گی های مسکن 
ارا که در سای 
آمارگیری مربوط به مسکن 
کشور پرسش نمی شود به 
ور ی ر 
و 

وی افزود: در برنامه های 
توسعه اینده به علت های 
مقاومت بناهای روستایی و 
بالا بودن عمر واحد مسکونی 
به ات امار نبا است. 

وی با اشاره به اينکه این 
طرح با کمک مرکز آمار و 
سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی برای نخستین بار در 
کشور به اجرا در می اید. 
تصریح کرد: در این طرح 
اطلاعات و داده هایی در 
زمینه مقاومت بنا انوع مصالح 
تکار سفته. در سا مان ۲ 
عملکرد بنا از نظر فضای 
زیستی /معیشتی و انرژی در 
ساختمان /قیمت زمین و 
واحد مسگونی 


پر سس 

می شود. 
معا و ن مسکن دا د 
یاداور شد : اماو گیران ۳ 


بخشی از اطلااعات را با 


دیگر را با بازبینی بنای 
رو سسا یی بش می ۷ 
وى زود کن اين 


آمار گیری شوراهای اسلامی 
روستاها /نیروی انتظامی / 
بسیح و بخشداران همکاری هایی 
را به عمل خواهند آورد. 


اطزایات 


جسم انداز اقتصاد ۸۳۲ کشور و ر اهکار های بهیود روند منغیر های اقتصادی 


بقیه از صفحه ۱۷ 

همچنین می تواند از طریق 
افزایش ریسک سرمایه گذاری» 
روند جذب سرمایه گذاری 
خارجی رامتاثر سازد و در کنار 
فزایش ضرر و زیان های تجاری 
وارد بر کشور کشش پذیری 
عر صه را تا حد قابل تو جھی 
کاهش دهد. لذا ایران ناچار است 
سیاست محتاطانه تری رانسبت 
به تحصیص منابع حسات دخیره 
ارزی, ادامه ازاد سازی های تجاری 
ومالی و هزینه های دولت مورد 
نظر قرار دهد. ازاد سازی های 
تجاری و مالی و هزینه های 
دولت مورد نظر قرار دهد. اثار 
مثبت تبات اقتصادی کشور و به 
ویژه اثر ثبات ارزی و ثبات 
سطح عمومی قیمت ها بر رشد 
اقتصادی» تشکیل سرمایه ثابت» 
مهار انتظارات تورمی» توسعه 
بازار سرمایه و رشد بخش 
صنعت بر حفظ ثبات به دست 
امده به عنوان محوری ترین 
هدف اقتصادی ۱۳۸۲ تاکید 
می کند. بنابراین جدا از دور بودن 
از انار مو رات م 
عنایت به سه موصوع عسرق 
بودجه» کسری تراز بازرگانی 
کشور بدون احتسات در آمدهای 
نفتی و تاثرات اصلاحات 
تجاری و مالی انجام شده در 
کشور از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است. 

تحلیل اثار منفرد و متقابل 
این متغیرها بر رشد نقدینگی» 
نرخ ارز» سطح عمومی قيمت‌ها 
و رشد اقتصادی از مهم ترین 
غواملی ات که ھی د ندم 


را ده صو بر مناست 
سا نت کاو در TAY‏ 
رهنمون کند. 


سا ت هك رویکردها و 
جهت گیری های ذیل جهت 
هموار کردن روند اقتصادی 
0 اصلاح روابط خارحی و 
جهت گیری‌های بودجه‌ای دولت 
. تدوین راهبرد مشخص برای 
نحوه تعامل با اقتصاد جهانی. 
کشور به ویژه نحوۀ تعامل با امریکا. 

۲ نعیین اولویت های 
افتضادی, و حایگاه. .و اهست 
سرمایه گذاری خارجی» فروش 
اقترا رکه ار فعالیت 
بانک های شهار جنی و .. . در 
چارچوب آن. 


۳.تعریف جایگاه و وظایف 
خارحه در رابطه با جلبت 
سرمایه گذاری خارجی. انتقال 
فن آوری» بازاریابی کالاهای 
صادراتی تون وه 

۴ تدوین راهبرد مشخص 
درامدهای نفتی. 

۵ تقویت ساز و کارهای 
نظارتی و کر دولت بر 
تاء کید بر کاهش اعتبارات 
هزینه‌ای واصلاح بود جه تواءم 
با شناسایی اولویت‌های درامدی 
و هزینه ای. 

۷پرهیز از تر داشت حسات 
دخيرة ارزی و تزریق بی رویه 
ارز به اقتصاد کشور از ناحیه بودجه. 

۸ تدوین راهبرد مشخص 
در حصو ص تو سعه صنایع 
کوچک و متوسط و تعهد دولت 
مبنی بر اجرای آن. 

۹ 2 د ر 
صنایع عام المنفعه و در راءعس 
ان مخابرات» پست و بیرو و 
انقیاد کامل به لزوم برنامه سوم 
در امر حصو صی ارک 

۰ تدوین ساز و کارهایی 
به منظور جلب مشارکت بخش 
خصوصی در طرح های عمرانی 
و زیربنایی. 

۱ تقویت پایه‌های مالیاتی 
و 
دادن بخش غیررسم اقتصاد. 
0 سیاست‌های تولیدی و صادراتی 
۱. تعیین راهبرد هدفمند و 
زمان بندی شده برای هر یک از 
بخش های تولیدی. 
مقررات مو حود و تصویبت 
قوانین و مقررات لازم جهت 
تسهیل فرایند فعالیت های 
تولیدی در بخش های مختلف. 

۲ تلاش در راستای افزایش 
شبات و امنیت اقتصادی حهت 
جذب و هدایت پس اندازهای 
ملی در فعالیت های تولیدی. 

۴ فراهم نمودن تدریجی 
زمینه های رقابت و فعالیت های 
تولیدی جهت افزايش کمی و 
کیفی تولید از طریق ایجاد ارتباط 
منطقی بین بازارهای داخلی و 
بین المللی. 

۵ شناسایی فعالیت های 
راهبردی و دارای مزیت نسبی 


در بخش های اقتصادی و 
ای همه انب از انا در 

و اصلاح طرفت های 
تولیدی و بهره برداری در 
بخش های تولیدی متناسب با 
مقیاس های افتصادی و استفاده 
از فن اوری روز در فرآیند تولید. 

۷. فر اهم نمودن زمینه 
طریق ایجاد ارتباط منطقی تعیین 
نیازهای کشور و نظام آموزشی 
: بین المللی. 

۸ استفاده بیشتر از ابزارهای 
نظام بازار در تخصیص منابع و 

٩‏ برهیز از حفظ فعالیت ها 
و شرکت‌های تولیدی که فاقد 
می باشند و ایجاد امکان هدایت 


تصویب قانون ورشکستگی در 


اقتصاد ایران. 
۰ رفع موانع صادراتی با 
تاکید بر رفع هرم ساختاری و 


با تاکید برایجاد نهادهای معمل 
بازاریابی اموزشیء انتقال 
فن اوری». تامین مالی ین 

(. تدوین یک نظام تشویقی 
برای صادر کنیل گان میتی بر 
میزان ارزی که برای کشور 

۲. تو سعه صنایع کوجک و 
متوسط با توجه به الزامات 
مربوطه و احتراز از ساده‌انگاری 
در مفهوم اشتغالزایی و استفاده 
صرف از منابع مالی .اعم از 
تسهیلات تکلیفی و وجوه اداره 
شده .برای دستیابی به این امر مهم. 

۳. تداوم سیاست توسعه 
بخش بالادستی نفت و گاز و 
صنعت پتروشیمی با تکیه بر 
منابع مالی و فن اوری خارجی 
ات ا 
کشور به دیگر بخش ها. 
0سیاست‌های ارزی و تجاری 
۱. حفظ ثبات نرخ ارز در سال 
جاری.۲. جهت دهی اصلاحات 
تجاری به سمت توسعه 
صادرات از طریق معطوف 
داشتن مواد اولیه و کالاهای 
واسطه‌ای وارد شده به سمت 
تولید کالاهای صادراتی 

۲ کند کردن اصلاخات 
تجاری با تاکید بر تدوین راهبرد 
مشخص برای واردات براساس 
اولویت های موجود همچنین با 


شرکت ملی نفت ایران در نظر دارد پیمان تعمیر. نگهداری و راهبری سیستم‌های صوتی. تصویری و سیستم 
کامپیوتر مجتمع رفاهی اجتماعی محمودآیاد واقع در شهرستان محمودآباد (استان مازندران) را از طریق مناقصه 
عمومی طبق شرایط ومدارک مربوط به پیمانکاران ذیصلاح و واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان شرکت در 
مناقصه فوق که سپرده آن مبلغ ۰۰۰ره۴۰اره ریال می‌باشد می توانند ظرف مدت حداکثر ۱۰ روز (یک هفته برای 


دریافت مدارک و سه روز مابقی برای برگشت پاکت ها) ر 


پس از درج اولین آگهی به دفتر امور پیمانهای 


معاونت مدیر - خدمات شرکت ملی نفت ایران به نشانی: تهران تقاطع خیابان های حافظ و طالقانی - 

ساختمان مرکزی جدید شرکت نفت - طبقه ۱۱ - اتاق ۱۱۱۱ و تلفن‌های ۶۱۵۲۲۵۱ و ۶۱۵۵۰۴۱ مراجعه و پس از 
دریافت معرفینامه از امور مذکور و واریز بهای خرید اوراق مناقصه به مبلغ سی هزار (۰۰۰ره۳) ریال به 
حساب ۱۰۶۵۸۸ بانک ملت شعیه نفت و ارائه رسید بانکی» اوراق مناقصه مذکور را دریافت دارند. 
برای بازدید از محل کار می توانند با تلفن ۶۱۵۱۳۷۴۹ هماهنگی نمایند. 


۷۴ الف 


ش رکت ملی نفت ایران 
امور پیمانهای معاونت مدير - خدمات 


ودکانگ 
۳ 
شرکت گاز استان لرستان 


(سهامی خاص) 
اکضی در ید و تملک اراضی سهر ی در شصر سار نوراباد 
شرکت گاز استان لرستان به موجب ماده )٩(‏ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت مصوب 
۷ شورای انقلاب قصد تملک زمین محدوده کروکی ذیل این آگهی را بابت احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز 
شماره ۱۱ که به موجب استعلام اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نورآباد زمین مورد نظر واقع در میدان بسیج - 
خ شهید حسینی در محدوده پلاک ۲۱/۸ فرعی مزرعه دره‌مشتری واقع گردیده است. 
لذا مراتب در دو نوبت به فاصله یک ماه به اطلاع مالکین و صاحبان حقوق قانونی می‌رساند تا حداکثر ظرف مدت 
ه روز از انتشار آخرین آگهی با همراه داشتن مدارک مالکیت جهت واگذاری قطعه زمین مورد نیاز به نشانی خرم آباد 
- خیابان ولیعصر (عج) - انتهای بلوار شهید پژوهنده شرکت گاز استان لرستان واحد حقوقی و قراردادها جهت 


انتقال سند مراجعه نمایند بدیهی است در صورت عدم مراجعه در مهلت مقرر و طبق ماده (۸) لایحه قانونی فوق الذکر 
نسبت به انتقال سند توسط نماینده دادگستری اقدام خواهد شد. 


خیابان: ۲۰ متری هید سپا 


در نظر گرفتن اهداف حمایتی› 
توسعه‌ای و محدودیت‌های ارزی. 

۴ تدوین برنامه جامع برای 
توسعه صادرات غیرنفتی در دو 
مرحله اول) شناسایی و تقویت 
مزیت های صادراتی و انطباق 
آن‌با نیازهای جهانی. دوم) تلاش 
در جهت ایجاد مزیت‌های جدید 
باتوجه به ظرفیت های موجود 


کک 
خار جی ا می ۳ 


(موضوع بند م» تبصره ۱قانون 
بودجه) با تاکید برطرح هایی که 
از بازده اقتصادی توام با بازدهی 
مالی برخوردار باشند و امکان 
بیشتری برای بازیرداخت 
دات ارزع از ناخ انها 
وجود داشته باشد. 

۶ کالبد شکافی عملکرد 
تسهیلات اعطاء شده از محل 
حساب ذخيرة ارزی به منظور 
بهینه سازی آن. 

۷ کنترل قاجاق. 


سیاست‌های پولی و اعتباری 
۱. پيشنهاد کاهش منابع قابل 
تخصیص بانک ها از ۲۵ درصد 
به کمتر از ۱۰ درصد در شورای 
پول و اعتبار. 

11 تدوین ساز و کار برای 
باتوجه به ملاحظات استانی. 

5 تحصیص اعشبار ات 
بانکی با تاکید بر استان‌های 
محروم‌تر و خارج از مراکز استان. 

۴ توسعه موسسه‌ های 
اعتباری و مالی بخش غیردولتی 
وبانک‌های حصوصی با احتراز 
از سلطه مالی دولت بر منابع 
آن‌ها (در این خحصوص به ویژه 
می بایست قانوبی به منظور 
محدودیت بهره مندی دولت از 
منابع موسسه های اعتباری 
غیربانکی تدوین شود.) 
اعطای تسهبلات بانکی به ویژه 
در بخش صادراتی با تاکید بر 
کاهش 907620 بانکی و کاهش 
۲ درصدی برخ سود سپرده هاء 
کاهش 7 جریمه دی کرد در 
این بخش و پیش بینی جریمه 
برای تخلف بانک‌ها از سهم‌های 
هدف گذاری شده. 
مشار کت منتشره اعم از دولتی 


۷ تدوین ساز و کاری برای 
در راستای خرید کالاهای با 
دوام داخلی و آزاد گذاشتن 
دست بانک‌ها برای اعطای 
حو د ده این امور در این 
خصوص تصویب مصوبه آخیر 
هیات وزیران مبنی بر مجاز بودن 
بانک ها به اعطای تسهیلات 
اعتباری تاسقف سه میلیون ریال 
به متقاضیان خرید کالاهای با 
دوام داخلی رویکردی سنجیده 
و مشست اروا می شو د. 

کت ش زمینه های 
مهندسی در چارچوب قانون 

تدوین ساز و کارهای 
عملکرد موسسه‌های اعتباری 
غیربانکی» صندوق های قرض 
". نو سعه اوراق سرمایه 
تا کید بر استان های ر 
بازار اورای بهادار با تاکید بر 
تفکیک بازار پول و سرمایه. 
"۱ توسعه و تفو یت 


۲ کنات بر ل 
از طریق رفع موانع ساختاری 
وت | 


۳ کاهش در حجم 
تسهیلات اعطایی به بخش دولتی. 
انبساط پولی از طریق انتشار 
0سیاست‌های فیمتی و کنترل تورم 
محول کردن نجوه نعیین 
قیمت کالا ها و حدمات دولتی 
به ویژه حامل‌های انرژی به 
شورای اقتصاد. 

۲ اعمال سیاست های کارا 
و موثرتر نظارتی بر نظام توزیع 
تو سط وزارت باز ر گانی 

۳. تدوین یک چارچوب 
مشخص توس 
رای اف یک 
قبمت E‏ 0 و تدوین 
تو حه ۳ شرایط اقتصادی ایران. 

۴ اجتناب از اتخاذ تدابیر 
€ سو ده (حما بت 


تو سط وزارت 


قیمتی 
صرف از تولید کننده يا مصرف 
کننده) و گسترش حمایت های 


قیمتی پوشش دهنده همزمان 
تولید کننده و مصرف کننده. 


زیر کشت نیشکر رفت 


اطلاعات اقتصادی:با آغاز فصل تازه کشت نیشکر دهها هزار 
هکتار از زمینهای واحدهای هفتگانه طرح توسعه نیشکر به زیر کشت 


در سال زراعی جاری نزدیک به ۴۶ 


۱ ي‎ e 


Cv 


کت م 1 


حدود ۰ درصد افزایش یابد و میزان ولد شک در ر گت توسعه 


تیشکر به ۲۲۳۰ هزار تن برسد. 


طرح ساماندهی آبرسانی به اشنهارد احرا می شود 
اطلاعات ۳ 0 ۹ اعتباری بُِِ بر چهار ِ 


e EET 


اشتهارد یکی از مناطق بافاصله زياد به شهر کرج 0 
سازی و زیرساهت شهری خوبی سح اما یکی از 
مشکلات شهر اشتهارد فقر منابع آب شیرین است و شبکه آبرسانی 
ان با قدمتی ۰ ساله » متناسب با نیاز مردم منطقه نیست به همین دلیل 
از اواخر تابستان امسالء > طرح اصلاح شبکه اصلی ؛ به قطر ۲۰۰ میلیمتر 


از جنس چدن داکتیل و اجرای خط انتقال اب شیرین 


و قنات اشتهارد 


شنبه۲۵ مرداد ۱۷-۱۳۸۲ جمادی الثانی ۱۶۱۴۲۴ آگوست ۲۰۰۳ شمار ۲۲۸۴۶۵ ۹ ۱ 


واردات خودرو در انحصارهیچ فرد و گروهی نخواهد بود 


تهران . خبرگزاری 
جمهوری اسلامی: 
رئيس هيات عامل سازمان 
گسترش و نوسازی صنایع ایران 
اعلام کرد: واگذاری واردات 
خودرو به تعاونی های مصرف 
کارکنان دولت صحت ندارد و 
طبق قانون» واردات خودرو 
برای تمام افراد حقیقی و حقوقی 
ازاد است. 
«رضاویسه» گفت: واردات 
خودرو فقط بر اساس ضوابط 
فنی که تدوین آن اکنون به 
وسیله کمیته‌ای با مسئولیت 
وزارت صنایم و معادن در 
مرحله نهایی است. انجام خواهد 
شد.یک عضو کمیسیون صنایع 


گفته بود: طبق پیشنهادی که در 
این کمیسیو 5 مطر 0 شد ه۵» 
واردات خودرو به شرکت های 
ارت مرف کار کان فولت 
شود. 

اسحاق جهانگیری ترس 
صنایع و معادن نیز قبلا هرگونه 
انحصار در واردات خودرو رارد 
کر ده و گفته أاست: واردات 
حودرو در اختبار نهاد یا سازمان 
خاصی قرار نخواهد گرفت و 
برای همه افراد ازاد خواهد بود. 

ویسه در پاسخ به این سئوال 
که ایا اه ده حارج ردان جهار 


خودروی فرسوده به ازای 
واردات یک خودرو» صحیح 
اتم کی این مه یگ 
پیشنهاد بود» اما آنچه به تصویب 
رسیده» ارائه شلات ارزان 
قیمت برای جمع اوری 
خودروهای فرسوده است. 

وی سود تسهیلات نظام 
بانکی در این بخش را ۱۷ درصد 
سود بین ۸ ٩درصد‏ را دولت 
از مصرف سوخت تامین خواهد 
کرد و سود پرداختی تسهیلات 
برای دارندگان خودروهای 
فرسوده نيز بين ۸ تا ٩‏ درصد 
دز تطر گر فته ية اش 


۰ مارد رال تسهیاتبهماضیاناحدان آزمایشگاههای نداد پرداخت می شود 


ارومیه . خبرگزاری جمهوری اسلامی: 
رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی 
ایران گفت؛ ۲۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی امسال 
به متقاضیان احدات آزمایشگاههای حصوصی 
اماردو ات وھ کور یرد اکت 
می شو د.«سیدعلی سیدابریشمی» در جمع 
صنایع تولیدی» خدماتی و صادراتی 
غربی افزود: در کنار اعطای تسهیلات بانکی» این 
موسسه زمینه لازم رابرای تامين تجهیزات و نیروی 
انسانی مورد نیاز موسسات خصوصی رافراهم 
کرده است.وی با اشاره به ایجاد ۲۵۰ آزمایشگاه 
غیردولتی استاندارد در سال گذشته اضافه کرد: 
نتایج و شیوه آزمون این آزمایشگاهها کاملا مورد 


تاك است. 


ان 
اذربایجان 
خبرنگاران : 


چند شرکت بازرسی غیردولتی نیز در سطح کشور 
ایجاد شده ای ان 

وی افزود: این شرکتهای بازرسی در زمینه 
کنترل تولیدات فنی از جمله قطعات خودرو» دیگک 
بخار و آسانسور فعالیت می کنند. 

رئيس مو سسه استاندارد و تحقیقات صنعتی 
کشور در حاشیه ا همایش در گفتگو با 
نیز از تدوین هزار قلم استاندارد حدید 
در کشور تا بایان امسال خبر داد. 

وی گفت: هم اکنون نزدیک هفت هزار 
استاندارد ملی در کشور وجود دارد که تا پایان سال 
جاری این میزان به هشت هزار قلم افزایش می‌یابد. 

وی تعداد استانداردهای اجباری کشور را ۴۵۱ 


مورد ذکر کرد و افزود: از این تعداد ۵۱ قلم مربوط 


به استانداردهای اجباری خودرو و قطعات ان 
ات كةو غات نها ان اال انم :ات 


قرار داد احداث مجنمع «بی وی سی» بین ادران و آلمان امضا شد 


تهران خبر گزاری 
جمهوری اسلامی: 

فرارداد احداث طرح حدید 
مجتمع اپی.وی.سی ) به ارزش 
۸ میلیون يورو روز پنجشنبه 
عن شرکت «اوده» المان و 
(سازه» ایران در تهران امضا شد. 

این قرارداد توسط معاون 
مدیرعامل شرکت مدیریت 
توسعه ایران و مدیر اجرایی اوده 
الهان در حصور محمدرضا 
نعمت زاده معاون وزير نفت و 
پتروشیمی ایران به امضارسید. 

شر کت ملی صنایع 
پتروشیمی ايران این مجتمع را 
در منطقه ویژه اقتصادی بندر 
امام اخدات: سراحك کرد 

ظرفیت تولید سالیانه این 
کارخانه از حمله ۵۷۰ هزار تن 
کلر خواهد بود که ۱۶۰ هزار تن 


پتروشیمی های غدیر» خوزستان 
و کارون مصرف خواهد شد. 
ڌو لد ۳۰۰ هزار تن 
(پی.وی.س ی ) سوسپانسیون» 
اهراز تن (یپی.وی.سی ) 
امولسیون» ۲۶۷/۳ هزار تن اتیلن 
دی کلراید.۶۳۴ هزار تن سود 
کاستیک (۱۰۰ درصد) و ۱۶/۲ 
هزار تن «آب ژاول »به عنوان 
»از دیگر 
خواهد 
بود.این قرارداد که قران است در 
مدت ۲۶ ماه اجرا شود »شامل 
خرید مجوز, انجام مهندسی 
اصولی و تفصیلی. تدارک 


محصو ل جا یی 


تولیدات این 


تجهیزات و ماشین آلات» 
اموزش و ارایه خدمات در زمان 
ای ر 
4 

این طرح سالا نه یک 
میلیون و ۲۷۵ هزار تن نمک 


ده عنوان خوراک مصرف 
خواهد کرد. 

مدیرعامل شر کت ملی 
صنایع پتروشیمی ایران ارزش 
تولیدات این مجتمع را که به 
طور عمده صادر خواهد شد. 
بیس از ۰ میلیون داوردکرو 
اظهار امیدواری کر ۳ 
بهره برداری از این مجتمع توان 
تولید و صادرات کشور در این 
بخش افزایش یابد. مهند س ( 
محمدرضانعمت زاده ایادآور 
شد: در حال حاضر سه توت 
رااان بوشهر و همدان در 
زمینه تولید «پی.وی. سی» در 
کشور فعال هستند.وی گفت: 
تامین مالی«فاینانس» ۱۳ ساله 
اتا که ی یج از محل صدور 


بانک مرکزی با غیردولتی به ۳ا درصد. 


آگهی افزایش سرمایه شر کت پر س ایران سهامی خاص 
ثبت شده به شمار ه ۸۷۳۲۴ 


به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸۱/۰/۱ سرمایه شرکت از مبلغ 
EI OTO‏ ريال به ۰| ۰| 01/۰ ریال منقسم به ۰ سهم ۰ ریالی بانام که 
EE OES‏ سدع و ات شیب ی و O‏ 
تکمیل امضا گردیده است. 


۱۳۷ 

2 ov 

۱ کهی‌مز | لد ۵ 3A‏ 
ش ر کت ایران ایز ار در نظردارد. انواع ضایعات دور ورق و 
ذوبی خود را به فروش برساند. 
متقاضیان می توانند حداکثر به مدت پانزده روز پس از درج 
آگهی جهت بازدید و دریافت اسناد شرکت در مزایده به آدرس 
تهران - کیلومتر 1 جاده آبعلی - نبش خیابان سازمان آب - 
واحد فروش مراجعه نمایند. 

شرکت در رد پا قبول کلیه پیشنهادات مختار است. 

۷۲٤۹٦۸٤ تلفن:‎ 


اداره ثبت هرکتها و موسسات غیرتجاری 


02 


«بسمه تعالی» 


2 


شر کت مخابرات استان تهران 
اداره کل منطقه ۷ تلفن شهری 
| کھی تجدید و اصلاح مناقصه 
شماره ۲/م ۸۲/۷ 


اداره کل منطقه ۷ تلفن شهری در نظر دارد نگهداری شبکه کابل 
مراک تلفن امامت و شهید حکمت شعار خود را به مدت دو 
ل رک ر ا واگذار ماب دار فلا 
شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی با ارائه 
معرفینامه کتبی در ساعات اداری به دبیرخانه اداره کل واقع 
در تهران - میدان نبوت - ابتدای خ جانبازان شرقی - نبش خ 
شهید برادران مصطفوی - ساختمان اداره کل منطقه ۷ 
تلفن شهری - طبقه اول - اتاق ۰۸ مراجعه و پس از واریز 
مبلغ ۰ ریال به حساب ٩۰۱۰۲‏ بانک ملی شعبه پردیس کد 
۱ به نام شرکت مخابرات استان تهران با ارائه رسید بانکی 
اسناد مناقصه را دریافت و با توجه به مندرجات آن پيشنهاد 
قیمت خود را تنظیم و حداکثر تا ساعت ۱/۳۰ مورخ ۸۲/۲/۹ به 
نشانی فوق تسلیم نمایند. ضمنا قابلیت ارائه پیشنهاد از سه مرکز 
(امامت. شهید حکمت شعار و شهید اکبری) به دو مرکز 
(امامت و شهید حکمت شعار) تغییر می‌یابد. و قرارداد فقط با 


مناقصه به قوت خود باقی است. 
رو ابط عمومی شر کت مخایرات 


نشانی سایت اینترنت WW W.1٣1.1R:‏ 


۸۲ الف 


به طول هفت کیلومتر اغاز میشود. 


آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شر کت امین آسایش گلبایگان 
سهامی خاص -ثبت شده به شمار ه ۴۰۴ 
سود و زیان سال مالی ۱۳۸۱ شرکت نامپرده به تصویب رسیده و 


سازمان حسابرسی .به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت 
برای مدت یک سال انتخاب شدند - ضمنا روزنامه اطلاعات جهت درج 


آگهی‌های شرکت تعیین شده است. ۱ 
سرپرست ثبت گلپایگان - نوری 


دعوت به همکاری 


شرکت ترانسفورماتور سازی کوشکن (تسکو) 
جهت انجام فعالیتهای خود متخصصین ذیل 
را دعوت به همکاری می نماید: 

۱- مهندس مکانیک گرایش سیالات - 

متخصص تاسیسات با حداقل دو سال سابقه کار 
۳- مهندس مکانیک کلیه گرایشها 

۳- مهندس برق کلیه گرایشها 

داوطلبان می توانند ظرف مدت ۱ روز پس از انتشار آگهی 
مدارک خود را به آدرس تهران. خیابان میرزای شیرازی. 
کوچه عرفان - پلاک ۱۵ واحد ۱۲ - کد پستی ۱۵۸۲۷۱2۶۱۱ 
شرکت ترانسفورماتورسازی کوشکن ارسال نمایند. 
مدا رک مورد نیاز: 

خلاصه‌ای از سوابق کاری. کپی مدرک تحصیلی. د 
قطعه عکس. کپی شناسنامه و کپی پایان خدمت. 


a‏ او 


( ول 
۱ ۱ 


اال له ۲۱۳۲ رارق .راع 


شماره ۳۲/۱۵۴ IWAP/1/1o‏ 
سهامی خاص 

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ ۸7/۱۷ تحت شماره ۲۰۰۹۲۳ در اين اداره 
به ثبت رسیده ودر تاریخ ۸۲/۱/۲ از لحاظ امضاء ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در 
روزنامه رسمی وکثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود: 
۱¬ موضوع شرکت: کلیه عملیات روسازی و زیرسازی فرودگاه راه آهن جاده خیابان نقشه‌برداری 
حفاری حفر تونل مترو معادن کانال و چاه استخراج وکشت معادن محوطه ساز فرودگاه بنادر 
ساختمان ایستگاه راه آهن مترو جاده خیابان حایل هاموج شکن‌بند سیل برگردان شمع سپرکوبی 
دیوار ساحل حایل‌های کنار جاده سد اسکله کانیو شهرسازی کلیه عملیات شهرسازی و معماری 
داخلی ابنیه کلیه عملیات ابنیه عمومی مسکن بیمارستان ساختمان فرودگاه برج مراقبت آشیانه هواپیما 
سیلوها انبار پل انبارهای صنعتی ایستگاههای راه آهن انواع سوله ساخت و تجهیز مراکز آموزشی 
و مدارس تاسیسات ایجاد شبکه و لوله کشی خطوط آب و فاضلاب گاز آبرسانی و تاسیسات آبگیری 
و تصهه خانه آب و فاحلاب ص مایندگی 
ماشینآلات راهسازی ساختمان رایانه ای تجهیزات برقی و مکانیکی و مخابراتی پس از اخد مجوزهای 
لازم و تاسیساتی و وسایل آتش‌نشانی طراحی ونصب و راه‌اندازی انواع سیستم‌های برقی و مخابراتی 
پس از اخذ مجوزهای لازم و اعلام و اطفا حریق و رایانه‌ای ایجاد سایت کامپیوتری و سرویسهای 
خدماتی اینترنتی و برنامه‌نویسی و بسته‌های نرم افزاری و انبارداری انجام و تامین و امتیاز کارگاهها 
و کارخانجات مربوط به تهیه مصالح ساختمانی لوازم تاسیساتی کامپیوتری و شیمیایی ایجاد شعب 
در تمام نقاط متره و برآور و طراحی و محاسبه و نظارت کلیه موارد فوق تسطیح و شیب‌بندی 
زمینهای کشاورزی و کشت آن قبول و سفارش انواع وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی و مواد شیمیای 
آموزشی و غیرآموزشی کنترل و نظارت کارخانجات مواد غذایی و غیره شوینده‌ها عمران رایانه‌ای 
برقی و غیره طرح تولید اجرای فضای سبز فعالیت‌های قرائت نصب آزمایش عیب یابی لوازم 
اندازه‌گیری. 
۲- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نأمحدود. 
۳- مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان رسالت مسیل ابراهیم آباد پایین‌تر از گلبرگ کوچه دوم پ ۷ واحد > 
۶- سرمایه شرکت: مبلغ ٩۰۰۰۰۰۰‏ ریال منقسم به ۱0۰ سهم ۶۰۰۰ ریالی با نام که مبلغ ۲۱۰۰۰۰۰ ریال آن 
طی گواهی شماره 4۱۲۵ مورخه ۸۱/۸/۲۲ بانک مسکن شعبه نارمک پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان 
سهام می باشد. 
٥‏ اولین مدیران شرکت: عباس تییانیان به سمت رئیس هیت مدیره‌ساسان تبیانیان به سمت نایب رئيس 
هیات مدیره و علی تبیانیان به سمت مدیرعامل و عضو هيات مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. 
اک 
بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیات مدیره همراه با مهر 
شرکت معتبر و نأمه‌های اداری با امضاء عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. 
را ا 
۸-بازرس اصلی و علی‌البدل: احمد چراغوند به سمت بازرس اصلی و آقای شهباز تییانیان به سمت 
بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 


اداره تبت شرکتها و موسسات غیرتجاری 


با ھا ر 


معاونت آموزش و تحقیقات جهاد کشاورزی همدان در نظر دارد انجام پروژه فوق الذکر را در همدان از طریق مناقصه 


عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 


مشخصات پروژه: ساختمان دو طبقه با اسکلت فلزی با زیربنای تقریبی ۲۵۳۸ متر مربع با نمای آجری با برآورد 


۰ ریال. فهرست بهای AY‏ 


ذیل را همراه با تقاضای شرکت در مناقصه فوق به نشانی: تهران. خیابان سید جمال الدین اسد آبادی. نبش کوچه 6۱ 


NEN‏ مهند سین مشاور شایستگان ارسال نما یید. 


ا- آگهی ثبت شرکت. روزنامه رسمی. اساسنامه شرکت و مشخصات کامل هیئت مدیره. 


۲- ليست ماشین آلات اجر ایی و نیروی انسانی کلیدی (سوابق 


۳- گردش مالی سالانه شرکت طی سه سال اخیر. 
ق کاری انجام شده مرتبط و کارهای در دست 


۴- سوایق 


ق کاری. ت ت و غیره) 


ت اجرا. 


جا ریزی کشور. 


٠ر‎ 


تشخیص کارفرما از ین مقاضیان تخاب خواهند شد توزیع 


در صورت نیاز ډه اطلاعات پیشتر يا شماره تلفنهای A\* l0۰۰‏ و ۸۹۹۰ تماس حاصل فرمایید. 


اطلایات 


4 


4 


شنبه ۲۵مرداد ۱۷-۱۳۸۲ جمادی الثانی ۱۶-۱۴۲۴ آگوست ۲۰۰۳-شماره۲۲۸۴۶ 


معاون وزیر بازرکانی اعلام کرد: 


0 مناطق ویژه اقتصادی 


0 شماره ۲ سال سوم » سیر ۱۳۸۷۲ 
در تازه ترین شماره ماهنامه مناطق 
ویژه اقتصادی مطالبی تحت عناوین زیر 


ت شد ه است: 


گزارشی 


آماده سازی ز بر ساخت ها و هماهنگی نهادها 


برای کسترش تجارت الکترونیکی در ابران 


تهران . خبرگزاری 
جمهوری اسلامی: 
معاون برنامه ریزی و 
بررسی های اقتصادی وزارت 
داز ر کیا دی 
زیر س اکتا ها ی. ارت 
الکترونیکی کشور با رعایت 
سیاست‌نامه این تجارت که به 
تضیواینتت: هات دولت نید 
رة در حال امادوساا ی 


ا مر 
گ فت : 


اف 

«فرهاد دژیسند» در حاشیه 
نشست «بررسى وضعیت 
تجارت الکترونیکی در ایران» 
افزود: نگاه اولیه سیاستنامه 
تجارت الکترونیکی» نیازهای 
تو سعه این تجارت را تامین 
کرد اما چگونگی ر 
ساخت های آن نیز باید تدوین 
شو د. ۱ 

به فرایند خرید. فروش و 
مبادله کالاهاء خدمات و 
اطلاعات از طریق شبکه های 
رایانه ای از جمله اینترنت را 
(تجارت الکترونیکی» 
می گویند. 

وی بااشاره به اينکه کار 
هماهنگی دستگاههای مرتبط 
با تجارت الکترونیکی بر عهده 


وزارت بازرگانی است. گفت: 
یکی از شرکت های وابسته به 
این وزارتخانه با همکاری دو 
شرکت فرانسوی و مالزیایی 
کارهایی که وزارتخانه هاء 
سار اهار ادها معا 
دولتی باید متناسب با سهم و 
جایگاه خود انجام دهند» تهبه 
کرکة انل 

وی افزود: هرچند دولت 
با تاخیر بسیار کمی پس از اغاز 
تجارت الکترونیکی در سطح 
کشور و تکامل ایده‌هاء کارهای 
مقدماتی را از طریق کمیته ملی 
«دفکت» اغاز کرده. اما این 
کمیته در حال حاضر زیر نظر 
نمایند گان دستگاه‌های ذیربط 


و با مسوولیت وزارت 


بازرگانی» «سی فکت» سازمان 
ملل و «افکت» آسیا تشکیل 
نله امه 


«دژپسند» وظیفه اصلی این 
کمتته وا استاند ار سار و یا 
بومی سازی استانداردهای 
مربوط به توسعه و تجارت 
الکترونیکی عنوان کرد و گفت: 
گروه‌های کاری به تناسب 
وظایفشان می توانند مقدمات 


شکل گیری توسعه پایدار و 


نشانی جدید پایگاه اینترنتی شرکت ز تواندر 


دفتر روابط عمومی و 
امور بین الملل شرکت توانیر 
به اطلاع علاقمندان دریافت 
اطلااعات ص دعت برف 
می راا ان ماد‌گاه 
اینترنتی این شرکت تغییر 


یافته و خبرنگاران»ء 


وکر ال نمایند گان 
محر ر سانه ها و کلیه 
علاقمندان می توانند با نشانی 
۲ ۰۵۷۵۴۲۲۵ ۷۷۷۷۷۷ از آحرین 
اخبار و اطلاعات مربوط به 


وات بر ام ونل 


اننصاب در وزارت تعاون 


«على صوفی» وزیر تعاون 


حائثری زاده» را به سمت معاونت پشتیبانی و امور مجلس 


وزارت تعاون منصوب کرد. 


۳ 7 
سرت کا اران 
شرکت گاز استان کردستان 


شرکت گاز استان کردستان زمین ایستگاه تقلیل فشار 1۳5 
۰ مترمریع به نشانی سنندج ‏ میدان جماداول 


کمربندی ڊ 


بهشت محمدی. جنب سازمان پایانه‌های سنندج با 
(مشخصات کروکی نیل) دارایپلاک نی 


تبلی ډه شماره /.- 


اصلی بخش سه سنندج واقع در قریه دوشان را طبق ماده ٩‏ لا یحه 


تملک نموده است. 


لذا بدینوسیله مراتب طی دو نوبت متوالی به اطلاع مالک يا 


مالکین رتبه یاد شده می رساند ظرف مدت ۳ روز پس از 
اتتشارآخرین آگهی با در دست داشتن اسناد مالکیت جهت انتقال 
زمین به آدرس سنندج ۔ خیابان آبیدر ساختمان مرکزی شرکت 


گاز استان مراجعه فرمایند. 


روابط عمومی 


ش ر کت گاز استان کر دستان 
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ند 


بلوار پاسداران 


ڪڪ O‏ 
کمربندو 1 o0‏ ی 3 
ولد 


نت 


انبار مرکزی شرکت گاز استان کردستان 


ا 
رت کا اران 
استان کردستان (سهامی خاص) 


گهیی شماره: A-1‏ 
بدینوسیله به اطلاع می‌رساند شرکت کاز 
استان کردستان (سهامی خاص) در نظر دارد 
ساخت کامل یک واحد سوله فلزی به ابعاد 
۳۰ جمعاً به مساحت ۰ مترمریع را از 


ك واگذار نماید. لذ | از پیمانکاران 


متخصص و مجرب که جهت موضوع 
فوق الذکر توانایی کافی و لازم را دارند دعوت 
می گردد به واحد خدمات کالا واقع در میدان 
جهاد (گریزه) جنب پایانه باربری سنندج 


روابط عمومی 


ش ر کت گاز استان کر دستان 


تجارت الکترونیکی را فراهم 

وی با اشاره بهاینکه طرح 
قانون تجارت الکترونیکی نیز 
به تصویب مجلس شورای 
هر 


تجارت الکترونیکی باید در سه 
محور پایه ای و اساسی مثل 
رسمیت ۳ فشن امضای 
توق ین حقوق 
مصرف کننده و سند شدن 
پیام های داده شده الکترونیکی 
مورد نظر قرار دهد. 

وی گفت: بحث گواهی 
امضا در تجارت الکترونیکی 
بسیار مهم وایجاد مرکزی برای 
تایید گواهی امضا یکی از 
هو ارققم اسست. که اند دږ 
ساس کا ار ارت 
الکترونیکی به آن توجه ویژه‌ای 
ی 


معاون برنامه ریزی و 


مر اده 


بررسی های اقتصادی وزارت 
بازرگانی افزود: در حال حاضر 
برخحی شرکت های داخلی با 
مشارکت یک شرکت المانی 
این کار را انجام می دهند و تا 
زمانی که زیر ساخت فنی و 


حقوقی آن در ایران انجام شود. 


فعالان در محرط الکترونیکی و 
رایانه ای می توانند با مشارکت 
شر کت های تخصصی این فن» 
این کار را انجام دهید. 

وی گفت: وزارت 
بازر گانی سا ست ان 
تجارت الکترونیکی در کشور 
را در قالب کمیته ملی دفکت 
که ار بانک مر کزی» 
وزارت بازرکانی و شرکت های 
نیمه در ان ارک فا له 
انجام خواهد داد. 

وی افز و د: 
اقتصادی و بازرگانی و تجارت 


کمیسیون 


شرکت سادیا دیزل در نظر دارد تخته‌های ضایعاتی 


خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. 
متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات و دریافت 


فرم شرایط مزایده از تاریخ درج آگهی به نشانی تهران 
کیلومتر ٠٤‏ جاده مخصوص کرج مراجعه و یا با شماره 
تلفن‌های 7۰۳۹۵۱۳۱۷ اداره فروش تماس حاصل نمایند. 
مهلت بازدید و ارائه پيشنهادات از تاریخ درج آگهی 


شرکت سایپا دیزل در رد و قبول پيشنهادات مختار است. 
داشتن کدملی به نام شرکت کننده الزامی می‌باشد. 


کوج سسس ب ۵۵۸ 


ساخستان لسع .ب ۳۳۷ 


۳۳ ۳2 5 5 ۳ 


e 


بن نست آزاذی: ب الا 


غ له زار کو جه بر لن غرنی :ب ۳۲ 


غ ولیععس با تر از هيدان ولیعصر, جنب سیا استقل, نیش 
غ و لبعصر . ر سیده ت عبدالن تعر بش بعد از بعس زان 
زولرویل جنوب ج و هر 

سم فقس نو سبد ة ند دو آست. تشب ار ج سقاد سپ نانک علميي 


ع لار گر سال با لتر از بسب ابسز نین جد از ج سم ول 


ع شر بعی. بالاتر از حواخه عبدآله انساری, بپ ۱۳۳ 


|ختوحید, بالاتر ازع آز ادي . بعد از سوانج و سر خسکی. نیش 


۳ 1 
N 


شورای ي هتتل 
این سسا سیت E‏ ھا را 


وی اا به اينکه این دو 


انجام می دهند و مسوولیت 


اصلی بر عهد ه و 
و نتایج به دست امده توسط 
دولت ارایه و پس از تصویب 
رای ان رای تمافن 
دستگاههای دولتی اجباری 
خواهد شد. 

شست («بررسی وضعیت 
تجارت الکترونیکی در ایران» 
با حضور پنج تن از اساتید و 
OT‏ أل تحارت 
الکترونیکی در مرکز موسسه 
مطالعات و پژوهش های 
بازرگانی وزارت بازرگانی 


بر گزار شد 


۳ 
متاقصاه 


گمرک جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد در 
سال ۸۲ انجام امور مربوط به بهینه‌سازی و پشتیبانی 
و نگهداری شبکه اینترنت و اینترانت گمرک ایران را 
از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکار واگذار نماید 
از کلیه شرکت‌هایی که در این امر فعالیت می نمایند 
دعوت می گردد جهت اخذ اوراق شرایط مناقصه 
حداکثر ۷ روز اداری پس از انتشار این آگهی با 
معرفینامه کتبی به آدرس تهران . بالاتر از میدان 
ولیعصر ساختمان مرکزی گمرک ایران 
طبقه اول اداره کل خدمات و تدارکات اتاق ۱۲ 


اداره کل خدمات و تدا رکات 


۳۴۵۳ /م الف 


از یک فرآیند فراموش شده؛ 
زمینه سازی یوائ تدوین استر ای 


صنعتی » بازاریابی کلان» صنعت ایران 
محروم از ران طراحی و تولید. 
مدبریت مذاکره» نقش پرنگ صنایع 
تبدیلی در بحران زدایی صادرات پسته. 
هذیان سرخوردگی» سمینار بررسی 
راهکارهای راه‌اندازی مرکز تجارت 


r.‏ س 
مودان خواسار خرید خط ټولید سمند از ایران خودرو سد 


تعرفه های فعلی فقط موحب واردات 
تودر وهای گر ان قیمتو لوکس می‌ شود 


تهران .خبر گزاری جمهوری اسلامی: 


واردات خودرو با تعرفه سنگین ۱۷۰ درصدی موجب ورود 


خودروهای گران قیمت به کشور می شود. 


سهراب بهلولی قشایی اظهار داشت: با توجه به تعرفه سنگین 
واردات خودرو و قدرت خرید ضعیف مردم به نظر می رسد از مجوز 
ت O TT ag‏ 00 
داده تنها خودروهای گران قیمت به کشور وارد شود. 

وی تصریح کرد: باید تعرفه‌ها به گونه ای از طرف دولت تعیین 
می شد تا زمینه واردات خودروهای ارزان قیمت بوجود می امد. 

نماینده مردم فیروزآباد در مجلس خاطرنشان کرد: مجلس برای 
تعدیل تعرفه‌ها و سود بازرگانی (که دولت ان را تعیین می کند) 
می تواند سقف مشخصی رابرای حقوق ورودی تعیین کند یا اينکه 
فرمولی را پيشنهاد دهد که دولت بطور پلکانی ان را کاهش دهد تا به 


یک حد معقول برسد. 


مخبر کمیسیون صنایع و معادن مجلس واردات خودرو رایکی 
از سیاستهای مثبت دولت برای رقابتی ترشدن صنایع خودرو عنوان 
کرد و افزود: حضور محصولات خارجی در کشور موجب رقابت و 


افزایش قدرت انتخاب مصرف کننده خواهد شد. 


این نماینده مجلس تاکید کرد: تعدد کالاها در کشور موجب می شود 
تا قدرت خرید و انتخاب مصرف کننده افزایش بابد و در نتیجه 
تولیدکنندهها ناچار می شوند تا کیفیت محصولات خود را ارتقا دهند. 


لغو شد و... 


تهران ۔ سح وک او 
جمهوری اسلامی: 
یک هیات سودانی در 
بازدید از خطوط تولید ایران 
و در و » 
سرمایه گذاری 


جوا 3 

مشترک ایران 
خودرو در راه اندازی خط 
تولید سمند با ظرفیت سالانه 
۰ هزار دستگاه دران کشور 
اه 

«عبدالله فرح» مدير عامل 
شرکت «جی ار» سودان و 
هیات همراه پس از بازدید از 
خحطوط تولید یاد شده» گفت: 
مذاکرات جچدۍ در مورد 
راه اندازی خط تولید سمند 
در سودان بزودی اغاز 
ھی ود 

وی افزود: دولت سودان 
خواهان خرید خودروهای 
سواری و سین از ایران 
است زیرا خودروهای 
تولیدی ایران نسبت به مشابه 
خارجی به دلایل مختلف 
برای مردم سودان ارزان تر 


تهران .خبرگزاری جمهوری اسلامی:رئیس کل 
ال کالا ا درهشت سال ی 
برابر رسیده است.مسعود کرباسیان» در دومین همایش 
«ترائزیت ۰ یت 
ارایه شده و همچنین e‏ جغرافیایی و 
سوق‌الجیشی ایران سبب افزایش میزان انتقال کالا 
شده است.وی با اشاره به جشمگیر بودن میزان رشد 
انتقال کالا در کشور گفت:ایران در زمان حاضر در 
در اختیار گرفتن سهم بیشتری از حجم کل انتقال 
برخوردار شود.کرباسیان خاطرنشان کرد.تسویه یک 
روزه کالاهای منتقل شده»عمده ترین اقدامی انت 
که باید در راستای فراهم نمودن تسهیلات برای 
انتقال دهندگان کالا انجام شود. 

وی با اشاره به طولانی شدن مدت زمان تسویه 
کالاهای انتقالی در بعضی موارد گفت: این موضوع 
کاهش حجم انها خواهد شد.رئیس کل گمرک 
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جمهوری اسلامی ایران 
وزارت امور اقتصادی و دارائی 
گم رک ایران 


گم رک ایران 


۳ در مزایده و ار الذ پیشنپادات خوذ از ساعت ۸۲۳۰ الی 
:رس خیایان شریعتی, لبش خیابان مطیبری, بلاک ]۱۷۷ 


هارای زار ز مین به.مساعت ۱۲۳۳۳۳ اسیا برق, کف سرالمیک- والذاری 
بصو رت 3۰ نبد الپاقی ز مان نویل 


څ حسهو ری ار سید به لاله زار .پ ۴۴۸ 


بصورت ۵۰ !تقد لبافیز مان تعویل 


الیافی ز مان تعویل 


یاف زمان تحویل 


ی اند 


سنارغان,لرسیده به بل سار خان اشرق پلا پ ۴۳۸ 


۰ تقد باق زان تعوبل 


و 


یک دنه بر خیازان :و در مضه سیت کو جد السار ارق -واگناري 
دار ای در دنه : لب سر اسب و سقلب آ لو کل والذاری مسرت ۵۰ )لد | 
دار ای دو دهنا, کف سر میک و سقف آتوستیک- واگذاق بصورت +24 تقد | 


داي دو فعا نیم فاد انار ارق اف مرانیات. سقاب آ ستیگ - و فار | 


PF: asl) 


دار ای ےم طقه: اسیاز بر ی مسقل و انسعاب آب مس ل - والاری يسور ت | 


فار اي سة ده بر خیانان لو عب و افو نطنه مخت وجه - واگنلري بصورت 


به مو جب مصوبه 


تصریح کرد» ٩۸‏ درصد از فرایند انتقال کالا اکنون با 
سیستم خودکار انجام می شود که در صورت استفاده 
بهینه از این سیستم می توان به رشد بیشتر کالاهای 
انتقالی از کشور امیدوار بود. 

وی افزود:انتقال کالا به دلیل حمل بخش عمده 
انها توسط کامیون‌های حمل و نقل داخلی از گمرک 
مبدا به مقصد برای کشور اهمیت به سزایی دارد. 

به گفته وی از مجموع سه میلیون و ۴۰۰ هزار 
تن کالای انتقال داده شده از خاک اران در سال ۸۱ 
تنها ۶۸ درصد آن در قالب کارنه تیر صورت گرفت 
که در این خصوص باید شرایطی فراهم شود که این 
یزان افزایش یابد‌رئیس کل گمرک:اجرای نقشه 
مسیر الکترونیکی» ستاد ویذه تسریم انتقال کالا و 
تسهیل در امور انتقال کالا را از اقدام‌های صورت 
گرفته توسط این بخش ذکر کرد. 

وی همچنین بکارگیری کارت هوشمند, اجرای 
سیستم ردیابی الکترونیکی و انتخابی را از اقدامات اتی 
گمرک به منظور فراهم کردن تسهیلات در زمینه انتقال 
کالا اعلام کرد.این همایش برای مدت دو روز با هدف 
آشنایی بیشتر مسئولان و کارشناسان ترانزیت با مسایل 
و مشکلات مربوطه در هتل المپیک ادامه دارد. 


الکترونیک در منطقه ویژه اقتصادی 
سیر جان» ساخت کارخانه کولرسازی در 
منطفه ویژه اقتصادی خرمشهر, قاعده‌های 
بازی را نپذيريم» عضو حاشیه‌ای جامعه 
جهانی می شویم» حق ثبت سفارش واردات 


تمام می شود.وی تاکید کرد. 
در صورت موافقت دولت 
جمهوری اسلامی ایران در 
حصو ص احتصاص ۳۰ 
میلیون دلار خط اعتباری به 
کشور سودان» این کشور نیاز 
خود را از تولیدات ایرانی به 
ویژه محصولات گر وه 
ا 
خواهد کرد. 


ده ار روادط 
عمومی گروه صنعتی ایران 
خودرو» مدیرعامل شرکت 
«جی.ار» با اشاره به اينکه 
سودان تنها به وارد کردن 
خودرو بسنده نخواهد کرد. 
گفت: هلف .سوه دان 
همکاری با جمهوری 
لے یرای و اساد از 
کے کر کت ھان ارا 
دی وليك ودرو است. 


از سوی وزارت صنایع 
سرکت سایپابه عنوان برترین خودروساز 
کشور معرفی شد 


اطلاعات اقتصادی: براساس 
اعلام روابط عمومی وزارت 
صنایع و معادن» هشت داوران و 
کر اسان ااب وال موه 
صنعتی وخودروساز نمونه کشور» 
پس از بررسی همه شرایط ۲۳۰ 
واحد بزرگ صنعتی و معدنی 
کشور شرکت سایپا را به عنوان 
یکی از واحدهای نمونه صنعتی 
کشور در سال ۸۲ برگزید و این 
شرکت همچنین از بين ۱۵ 
شرکت خودروساز داخلی 
عنوان بهترین 
خودروساز را از نظر افزایش 
کیفیت و کمیت تولید و رعایت 
میب ] یل محیطی 
E‏ و و 

براساس اعلام روابط 
عمومی وزارت صنایع ومعادن؛ 
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افزايش کیفیت تولید خودرو» 
داخلی, افزایش بهره وری عوامل 
تولید و نیروی کار بازار و نیز 
افزایش میزان تولید از علل اصلی 
ااب شر کت سایبا به. غوران 
واحد نمونه صنعتی و خودروساز 
دموده کشور بوده ۳ 

طبق این گزارش کاهش 
ضایعات» تو جه کافی به مسایل 
زیست محیطی و رعایت حقوق 
زدست محیطی همو طنان» 
بهره مندی از پرسنل کارامد و 
تحصیل کرده و داشتن واحد 
تحقیق و توسعه فعال و موفق از 
کر اوه که کت سا با زا 
در راس ۵ شرکت خودروساز 
کشور و نیز جزء واحدهای نمونه 
صنعتی کشور قرار داد. 


خط لوله نفتی عراق به ترکیه دوباره راهاندازی شد 
آنکارا . خبرگزاری جمهوری اسلامی:جریان نفت عراق به ترکیه از طریق 
خط لوله (کرکوک .یومورتالیک) که با حمله امریکابه عراق در اوایل فروردین 
هک پودء دوباره ود ی وزارت آنرزی 


آغاز کرد.بنابر این 


خط به ( 79 یی ی و و یب 
نیز بفروش رسیده است.گفته می شود ترریق نفت خام به این خط لوله با 
تصمیم شورای موقت اداره عراق اغاز شده و انتظار می رود ظرف سه ماه اول 
حجم صادرات نفت خام از این خط روزانه به یک میلیون تن و در ظرف یک 
چارچوب مصوبه شورای امنیت سازمان ملل روزانه از این طریق برابر ۷۵۰ هزار 
تن نفت خام عراق صادر و در قبال ان مواد غذایی و دارو به عراق وارد می شد. 


آگهی افزايش سرمایه و استفاده از خرید حق تقدم سهام 
ش رکت آسیای آرام ثبت شده به شماره ۱۱۸۴۵۴ 


*(منرو در دظر دارد 


ملیات روساری حد ا 


لد گا دروازه شمیران به طول حدود ۰۰ متر را آهن د حط 


ود مر 
ابط رٹ EAS‏ 


که تجهیز کارگاه + چهارماه 


چام عملیات بویت بتلی و وبالاستی خد 


کت 


مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۸۱/۷/۲۶ که در رعایت تبصره ۱ ماده ۷۱ افزایش سرمایه شرکت تا مبلغ 
یکصدمیلیارد ریال را به دفعات و حداکثر ظرف مدت پنج سال در اختیار هیأت مدیره قرار داده است. هیأت مدیره در تاریخ ۸۲/4/۲ 
تصویب نمود که در مرحله سوم افزایش سرمایه از مبلغ پنجاه میلیارد ریال منقسم به پنجاه میلیون سهم یکهزار ریالی عادی با نام 
ه مبلغ هقاد و نج میلیارد ريال منقسم به هقاد و پنج میلیون سهم یکهزار ربالی عادی با نام و یا درسقف میلغ واویزی از محل 
مطالبات و در صورت عدم تکافو از طریق واریز نقدی و به مبلغ اسمی. سهام افزايش یابد (به ازای هر سهم نیم سهم) لذا مراتب 
تاریخ انتشار این آگهی برای استفاده از حق تقدم خود. وجوه واریزی در استفاده از این حق تقدم در افزایش سرمایه را به حساب جاری 
شماره ۰۵2۸۱6 بانک ملت شعبه کندوان به نام شرکت آسیای آرام واریز و تصوير فیش رسید واریز را به شرکت ارائه و رسید دریافت 
نمایند. هریک از سهامداران نیز می‌توانند ظرف مهلت مقرر قانونی وفق مصوبه مجمع مذکور و در رعایت ماده ۷ قانون تجارت 
اصالتا در خصوص استفاده از کلیه حق تقدم متعلق به خود و یا واگذاری تمام یا قسمتی از آن به غير اقدام نمایند. ضمناً چنانچه 
پس از انقضای مهلت مقرر قانونی و درصورتی که آحادی از سهامداران از حق تقدم خود استفاده نتمایند. هیات مدیره وفق مصویه 
مجمع می تواند نسبت به واگذاری حق تقد مهای استفاده نشده وسهام جد ید ناشی از آن به سایر سهامداران و یا سایر اشخاص بنا 
به صلا حدید خود اقدام و پس از کسر مبلغ اسمی سهام مبلغ اضافی را به حساب طلب سهامدار ذینقع منظور نماید و نهایتاً نیز در 
و ۱ ۱ ۱ ۱ SA E SS ECS SS‏ 
اساسنامه اقدام نماید. سهامداران محترم می توانند برای کسب اطلاع بی 
آقای دکتر اسفتدیار رشیدراده تماس حاصل فرمایند. 


پیشتربا شماره تلفن‌های ۸۷4۵4۳۰ ۸۸۷۵۱۷۷۸ ۸۷۵۱۷۷۹ با 


هبات مد یر ه 


چک ت ۱ 
۹۰ 


ب ترجه پیشنهاد تم و براساس اماز نت ۔ مالی که ضریب امتیاز فنی ۔ مالی با توج ده للد ۱ كور 


فروش اسناد مناقصه: تهران ‏ خیابان ملاصدرا ۔ بین کردستان و شیراز پلاک ۰۷ طبقه دوم مهندسین ۰ 


۷۳:۳۹ 


EH E ۳1‏ 
بهنام مرادی و ۱ علیرضا قریب فرزند سعید 
داوود کلاس سوم دبستان کلاس اول دیستان خیام 
ازادگان بروچرد با معدل ۳۰ بروجرد با معدل ۲۰ شاگرد 
شاکرد اول شناخته شده با اول شداخته شده با تشکر 
ڪام رازجو از سرکار خانم دنیاروند 
رم ورهار محترم 


شنبه ۲۵ مرداد ۱۷-۱۳۸۲ جمادی الثانی ۱۶-۱۴۲۴ آگوست ۲۰۰۳ -شماره ۲۲۸۴۶ 


شیدا علم دار فرزند احمد کلاس 
سوم دبستان الله و اکیر 
بروجرد با معدل ۱۹/۵۰ شاگرد 
نمونه شناخته شده با تشکر از 
اولیاء دبستان و آموزکار 
محترم سرکار خانم صلاحی 
1" 8 س 


در گفتگوی اسماعیل زاده رئیس این جمعیت با روزنامه سوب 


9 


پرو جرد . خبرنگار اطلاعات: آقای اسماعیل زاده 
رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان بروجرد در 
گفتگویی با خبرنگار اطلاعات به تشرد یح فعالیتهای 
انجام شده پرداخت و مهمترین 0 انجام شده 
را نا که 


همایش اعضای سازمان جامعه بشر دوستان جوان 
جمعیت هلال احمر برو جرد 


تا ته های هنری امدادی 


ورزشی ۔ فنی 

ترم بهاره (۲۷٥نفر)‏ ترم تابستانی (۱۸۹نفر) 
ترم پاییزه (۷۸۱ نفر) ترم زمستان (۷۰۳ نفر) 
جدید (۳۵۱ نفر) 

شرکت اعضا در رشته های مختلف ورزشی رزمی 
مانند تکواندو رزم آوران. کیوکوشین کای و.. و 
شرکت نفرات اول در مسابقات استان و کشوری و 
کسب عناوین مختلف در این مسابقات 

شرکت نفرات اول مسابقات استانی در مسابقات 
کشوری 

شرکت اعضا (برادران و خواهران) سازمان جوانان 
در همایش استانی 

شرکت گروههای چهارگانه سازمان در فعالیتهای 
داوطلبانه و جانبی کمیته امداد. بهزیستی. کمیسیون 
اموربانوان ‏ آموزش و پرورش 

تشکیل کلاسهای مشاوره ای برای اعضا و برگزاری 
آزمون و اهدای گواهینامه پایان دوره توسط بهزیستی 
تشکیل کلاسهای مکالمه زبان انگلیسی برای اعضای 
ویژه سازمان جوانان 

اهدای بن و خواربار به اعضا سازمان ۳ نوبت 
معرفی سرگروهها (پسر و دختر) برای شرکت در 
اردوی کشوری (اصفهان) 

تشکیل جلسات کانون دانشجویی 

اردوی یکروزه درون شهری در مسیر گلدشت 
شرکت اعضاء در اردوی استانی (بیش از ۱۰۰نفر) 


مالین های جمیبت هلا 


ل اجمر مهرستان 


تشکیل جلسات گروههای چهارگانه در هر هفته 
تهیه تحقیق در زمینه های مسائل و مشکلات جامعه 
و ارائه راهکاری پیشنهادی 

شرکت ریاست جمعیت در جلسات پرسش و پاسخ 
ea Cla us‏ 
دلسوزانه ایشان به جوانان 

تجلیل ازآزادگان سرافراز شهرستان بروجود 
با شرکت خانواده های انان, (ییش از ۷۰۰نفر) 
| برگزاری همایش مربیان سازمان 
دانشآموزی با شرکت مسئولین استان 
واموزش و پرورش 

برگزاری مراسم جشن میلاد حضرت 
زهرا(س) و اهدای هدیه به مرییان سازمان 
جوانان (زن) 

برگزاری همایش ایدز با شرکت بیش از ۲۵۰ 
نفر از عموم 

بزر گداشت میلاد حضر ت علی(ع) پا 
برگزاری مراسم جشن و اهدای هدیه به 
مرییان مرد سازمان جوانان 

همایش ډه منأاسبت روز جهانی مواد مخدر 
اهدای خون ن توسط اعضای سازمان جوانان 
مراسم جشن نیمه شعبان با حضور میهمانان و اعضای 
پسر و دخترسازمان جوانان _ 

برگزاری همایش سه شاخه آزاد «دانشجویی» و 
دانش آموزی به مناسبت هشتادمین سالگرد جمعیت 
هلال احمر با تعداد ۱2۰۰ نفر شرکت کننده و میهمانان 
استأنی 

مراسم چراغانی و جشن توسط اعضای سازمان 
جوانان به مدت ۷ روز و شرکت دانش آموزان در 
این مراسم و برگزاری مسابقه و اهدای جوایزبه آنان 
درایام دهه فجر و برگزاری مسابقات فرهنگی. هنری. 
قرآنی مرحله شهرستانی در ایام دهه فجر و انتخاب 
نفرات برتر هر رشته و اهدای جوایز به آنان 
همکاری و شرکت در جلسات همسوی اهداف هلال 
احمر و کمیسیون بانوان (فرمانداری) 

ثبت نام رشته های هنری. کامپیوتر با شرکت ۹۲ نفر 
آموزش کلاس امداد و کمکهای اولیه با شرکت ٤٥‏ نفر 
استقرار دو پایگاه طرح مسافرین نوروزی در دو میدان 
خارج از شهر با شرکت ۸ نفر به صورت شبانه روز 
به منظور پاسخگویی و راهنمایی مسافرین نوروزی 
تهیه ویژه نامه محرم (خورشید نیزه ها) توسط 
فوق الذکر از طریق پوشش خبری به هم استانیها 
مشارکت اعضای سازمان جوانان در تشکیل جلسات 
مشاوره های گروهی به طور مستمر هفته‌ای یکبار 
همکاری مستقیم با ادارات و کانونهای همسو در سطح 


ن روجرد رما 


شهر در جهت تسکین آلام بشری. 
تشکیل جلسات و اعیاد ملی و برگزاری جشن و یا 
سوگواری اثمه اطهار(ع) توسط این عزیزان با 
برقراری دعای زیارت عاشورا و. 
تشکیل جلسات شورای اعضای سازمان جوانان در 
سازمان جوانان هلال احمر در زمینه های آموزشهای 
فرهنگی. ورزشی. کأمپیوتر, امداد و کمکهای اولیه نیز 
به طور مستمر با استفاده از مرییان مجرب تشکیل 
می شوند. 
در بخش ورزشی در ۸ رشته برادران و خواهران فعال 
در بخش کامپیوتر در دو بخش مقدماتی و پیشرفته 
فعالیت ادامه دارد. 
در بخش امداد و کمکهای اولیه در زمینه امداد پایه. 
بین المللی صلیب سرخ. کارگروهی. خدمات 
داوطلبانه اقدام پی در پی دارد. (با فراخوان جدید یک 
دوره کلاس تشکیل ك 
رسانی و آموزش TT IR‏ ِ 
ر. تهیه و تکثیر مجلات و بروشورهای مربوط به 
اهداب اعضای سازمان جوانان ۳ ۹ نفر شرکت کنند ه 
از ورزشکاران خواهر برادر و علاقمندان به اهداف 
انساندوسثانه (اعضای سازمان جوانان هلال احس) 
خواهران 
. شرکت در همایشهای سراسری کشوری. استانی. 
شهرستانی شاخه آزاد. دانشجویی و دانش آموزی 
.برگزاری مسابقات شهرستانی. استانی و برگزیدگان کشوری. 
اقدام در زمینه بخشنامه های ارسالی از سازمان 
مرکزی و اعلام نتایج ۱ 
فعالیتهای جوانان در قالب کانونهای, ادبی. قرآنی. 
فرهنگی و هنری. 
. تجلیل از مقام پرستار به مناسبت تولد حضرت 
زینب(س) در سالن ارشاد با شرکت بیش از ۸۰ نفر 
تجلیل از آزادگان سرافراز 


کے سازمان حوانار 

معرتی سارماں جوادان 
اهداف سازمان جوانان هلال احمر 
ای ی 
جوانان هلال احمر به منظور تحقق اهداف زیر 
. اداره امور جوانان جمعیت و توسعه مشارکت 
وی در تصمیم گیری‌ها و فعالیتهای مربوط به 
انها. 
ترییت و آموزش جوانان به منظور آماده ساختن 
آنان در انجام خدمات امدادی و عام المنفعه. 
وظایف سازمان جوانان 
. عضوگیری از بین نوجوانان و جوانان داوطلب 
وبه کارگیری آنان در کانونها و گروههای سازمان 
ی 
سازمان جوانان به جامعه و جلب همکاری مردم 
lL‏ 
. آموزش نوجوانان و جوانان به منظور کسب 
آمادگی و شرکت در فعالیتهای امدادی و 
عام المنفعه 
۔ ایجاد و توسعه فضاهای مناسب برای غنی‌سازی 
اوقات فراغت اعضای سازمان جوانان 
.ارائه خدمات اجتماعی به جوانان آسیب دیده در 
ارب ای سای ان ان 
برنامه‌ریزی برای شرکت فعال اعضای داوطلب 
در فعالیتهای گروهی و اجتماعی و تقویت روحیه 
تعاون. تفاهم و دوستی و همکاری میان آنان. 
ECT‏ اردوها مانورها و همایشهای امدادی, 
آموزش و تربیت برای اعضاء. 
وظایف اعضاء 
روت کی ار یراع وان 
. شرکت در دورد های آموزشی سازمان. 
. شرکت در فعالیتهای بشردوستانه و عام المنفعه. 
. شرکت در آمدادرسانی در حوادت. 
0 شرکت در مانورها و همایشهای مربوطه. 
ساختار تشکیلاتی اعضای سازمان جوانان 
ای اجان بر تال رای ی 
دانش آموزی و آزاد. جذب و سازماندهی شده و 
فعالیت می‌کنند. اداره کانون در هریک از شاخه های 
مربوط توسط شورای پنج نفره و با مسئولیت دییران 
که همگی منتخب مجمع عمومی هستند. صورت 
می گیرد. 

اعضای هریک از کانونهای دانشجویی. دانش آموزی 
و آزاد سازمان در قالب چهار گروه سازماندهی 
می‌شوند که عناوین این چهار گروه برگرفته از 
اهداف جمعیت هلال احمر است. 
ا ا ار 

ا گروه تاش برای تشکیل آلام بشری 
۲ گروه حمایت از زندگی و سلامت انسانها 
۳ گروه صلح و دوستی و تفاهم 


جمعیت هلال احمر 


ی ار اما 

ره 5 تلع تس 

پس از ثبت نام اعضا. اولین جلسه توجیهی در هر 
کانون با دعوت قبلی و با حضور تمامی اعضاء 
تشکیل می‌شود. در جلسه یادشده مسئولان مربوطه. 
اعضای جدید را با اهداف و وظایف جمعیت هلال 
احمرو سازمان جوانان آشنا می‌سازند و سپس آنان 
را نسبت به تشکیلات و ساختار کانونها گروهها و 
فعالیتهای بشردوستانه آگاه می کنند. همچنین در 
خصوص وظایف انتخاباتی و نحوة مشارکت اعضا 
در روز انتخابات و نیز نامزدی برای انتخابات به 
عنوان دبیر کانون و سرگروهها. توضیحات لازم 
را ارائه کرده سپس برای سن علاقمندی اعلام شده 
در فرم تقاضای عضویت. آنها را در گروههای 
۱ 


کوشه هایی از فعالیتهای اردویی اعضاء جامعه 
تسار احمره ر 


وظایف کروهها 
۱. شرکت در انتخابات به منظور تعیین شورای 
تا 


رای ی ره رن را 

مرکزی 

و خط مشی‌های اجرایی هر گروه به شورای 

جوانان هلال احمر استان يا شهرستان برای 

تصو یب و اجرای برنامه تو سط گروه. 
"1 2 و اشاعه اهداف بشردوستانه جمعیت هلال 

احمر و سازمان جوانان جمعیت شناسایی به مردم 

و جذب جوانان و داوطلب در گروه. 

ه. اطلاع رسانی و تبلیغ برنامه هایی که توسط 

گروه انجام می‌شود. 

حمایت های تدارکاتی. امدادی و عام المنفعه. 

شده به دییر کانون. 

۸ شرکت در برنامه های آموزش, اردوها؛ 

گردهمایی و فعالیتهای جمعی سازمان جوانان. 

٩‏ کمک به حل مسائل و مشکلات مردم و منطقه‌ای 

که گروه در آن فعالیت می کند. 


۳ 1 بط 
RRR, `‏ ی نوشین رر یی ۳۱۳۱۱ SED‏ 
راضیه جعفرابادی کلاس اول کیارش زعفری فرزند محسن نگین ذاکر کلاس پنجم : چهارم دبستان سحر مرادی فرد فرزنداردشیر 
دبستان شهیدرجایی بروجرد کلاس چهارم دبستان شهید دبستان مالک اشتر بروجرد ارش امجدی فرزند محمدکلاس ۲ فروردین نهد با معدل کلاس چهارم دبستان 
با معدل ۲۰ شاگرد نمونه عباسپور بر وجرد با معدل ۲۰ با معدل ۱۹/۹۸ شاگرد اول دوم دیستان سماء بروجرد با ۵ شاگرد ممتاز شناخته شده ۲افروردن بروجرد با معدل 
شناخته شده است با تشکر از شاگرد اول شناخته شده با شناخته شده با تشکر از معدل ۲۰ شاگرد اول شناخته با۱ ۲ شانم احمدی ۲ شاگرد اول شناخته شده 
اولیاء دبستان و سرکار خانم تشکر از اموزکار محترم اقای سرکار خانم سجادی شده است با تشکر از اموزکار مدير محت موسرکارخانم با تشکر از سرکار خانم 
عتیقی اموزکار محترم ارکانی واولیاء دبستان اموزکار محترم محترم اقای وفاخواه جلالوند آموزگار محترم جلالوند اموزکار محترم 
۳ 5 5 5 5 
۳1 5 ۲ 5 
0 
۳۹ - 
N O 5‏ سحر غریب زاده فرزند محمد سمانه غریب زاده فرزند ۲ 
مهران چکنی فرزند بدالله گلشید صانعی فرزند سعید نریمان حدپور سراج فرزند ابراهیم کلاس چهارم دیستان محمدابر اهیم کلاس اول مریم صانعی فرزند احمد 
کلاس اول دبستان هجرت کلاس دوم دیستان مالک عبدالباقر کلاس دوم دبستان زینب(س) بروجرد با معدل دبستان زینب (س) بروجرد با کلاس دوم دبستان الله و اکبر 
بروجرد با معدل ۱۹/۳۳ اشتر بروجرد با معدل ۲۰ شهید نیازی بروجرد با معدل ۲۰ ۷ شاگرد نمونه شناخته معدل ۱۸/۹۴ شاگرد نمونه بروجرد با معدل ۲۰ شاگرد 
شاگرد نمونه شناخته شده شاگرد ممتاز شداخته شده با شاکرد اول شداخته شده باتشکر شده با تشکر از سرکار خانم شناخته شده باتشکر از نموه شناخته شده با تشکر 
با تشکر از سرکار خانم و کار محدرم از سرکار خانم کرامی اموزکار مژگان گودرزی اموزگار سرکار خانم نوری آموزگار ا ار کار خانم 
ساطی اموزکار محترم سرکار خانم شاددل محترم و مسئولین دبستان محترم و اولیاء دبستان محترم و اولیاء دبستان کودرزی اموزکار محترم 
۳ 5 5 


بهرام مرادی گودرزی فرزند 
داوود کلاس سوم راهنمایی 
مدرسه راهنمایی ۳۳ دهمن 
بروجرد با معدل ۱۸ شاگرد اول 


هما کولیوند فرزند نورخدا 
کلاس چهارم دبستان الله واکبر 
بروجرد با معدل ۲۰ شاگرد اول 
شناخته شده با تشکر از اولیاء 
دبستان و سرکار خانم غروی 
اموزکار محترم 


شنبه ۲۵ مرداد ۱۷-۱۳۸۲ جمادی الثانی ۱۶۰-۱۳۲۴ آگوست ۲۰۰۳ -شماره ۲۲۸۴۶ ۳ 
چهر ه های شاخص و ممتاز فر زندان کا رکنان کارخانجات داروسازی | کسیر 
شهر ستان بر وجرد در سال تحصبلی ۸۱-۸۲ 


E 5 E 5 5 5 kgs ٩ 6‏ _ 
۱ 1 
مصطفی کاو ند 
بهرام زارعلی سال سال اول پدرام مساجدی 
سوم دبیرستان شیدا جعفری سال نازنین فولادی سال دبیرستان سال دوم مبین پور سال زهرا الیاسی کلاس 
شریف واقفی دوم دیبرستان دوم دیبرستان امیر حسین حافظی دیبرستان اندیشه اول دیبرستان اول مدرسه 
بروجرد بوعلی بروجرد بوعلی بروجرد بروجرد بروجرد بروجرد شاهد بروجرد راهنمایی توحید! 
معدل ۱۷/۲۴ مدل ۱۸/۱۱ معدل ۱۸/۸۰ معدل ۱۹/۳۸ معدل ۱۸/۵۹ معدل ۱۷/۱۶ معدل ۱۸/۴۵ معدل ۱۹/۲۶ 
= ست 8 ٩‏ سس 3 5 سس 5 5 6 5 HW‏ 5 6 5 ۳ 
E HW‏ _ _ 
: 2 معلاد مقد كلا 
نسیم برزگر TS‏ ی ù.‏ امیر مهروحی 
بروجردی کلاس 1 اران بزرگ چذانی ی مهنوش فرهادی سپیده امام جمعه پریسا کاکاوند کلاس کلاس سوم 
سوم مدرسه ي کا سح ت غیانو ند ادن اول کلاس سوم مدرسه کلاس دوم مدرسه دوم مدرسه مدر سه راهنمایی 
اهنماد. تو حید ۲ دکترشهیدی۲ راهتمایی اندیشه۱ مدرسه راهتمایی راهنمایی پردیس راهنمایی شاهد راهنمایی حزب اله شهید بهشتی 
ات معدل ۱۸/۶۱ معدل ۱۸/۳۳ شرف معدل ۱۹/۳۵ ا a‏ 2 
معدل ۱۸/۷۵ و معدل ۱۸/۷۸ معدل ۱۸/۵۶ معدل ۱۹/۵۰ معدل ۱۸/۶۷ 
HW 5 6 E 6 5 HW ۶ 6 ۶ 6 =‏ ۶ 6 5 2 
5 
۳1 
ام : 
عاطفه بهلول کلاس 
سوه 0 راضیه تخت چين شیوانخت چين مه گل مظفری کلاس آرمان امیتی کلاس ساناز ارشدی حدیث ع کسائی پگاه مساجدی کلاس فهیمه کاوند کلاس 
رال ك کلاس سوم مدرسه کا ول ره اول مدرسه دوم مدرسه باراحمدی کلاس اول کلاس سوم مدرسه اول مدرسه دح راشه 
عاشورای۱ معدل راهنمایی فرزانگان راهته‌ایی پردیس راهنمایی فرزانگان راهنمایی باسین مدرسه راهنمایی راهنمایی پردیس راهنمایی فرزانگان راهنمایی لاله 
۱۸/۱ معدل ۱۸/۵۲ معدل ۱۸/۳۳ معدل ۱۹/۱۷ معدل ۱۸/۰۱ پردیس معدل ۱۸/۶۸ معدل ۱۸/۵۶ معدل ۱۹/۴۷ معدل ۱۸/۲۳ 
u‏ ۳1 ل سس 
6 ۶ 5 6 ۶ 
مارال کودرزی 
کلاس اول مدرسه مرضیه گودرزی راضیه گودرزی مینا گودرزی کلاس محبوبه گودرزی E‏ 
راهنمایی شهدای کلاس اول مدرسه کلاس اول مدرسه اول مدرسه کلاس دوم مدرسه کلاس اول مدرسه زهرا خدابخشی عباس الباسی كلاس 
عاشورای۱ راهنمایی توحید۲ راهنمایی توحید۲ راهنمایی مولوی۱ راهنمایی مولوی۱ راهنمایی فرزانگان کلاس دوم دیستان سوم دیستان 
معدل ۱۸/۰۳۴ معدل ۱۸/۳۵ معدل ۱۸/۸۸ معدل ۱۹/۷۵ معدل ۱۹/۲۹ معدل ۱۹/۶۲ هاجر ا معدل ۱۹/۸۳ معرفت معدل ۲۰ 
E 6 ۶ HW 5 6 5 6 5 HW ۶ 6 ۶ 6 5 HW El‏ 5 
E E ۶ WH 5 WH E E ۶ 5 5 5 5 5 ۶ 6 7‏ _ 
صالح ترمه چی سبحان ترمه چی ۱ r.‏ ۳ ۲ ۳ 
n.‏ نک > Mh o‏ درد ی سارینا توشمالی علی گودرزی کیمیا برزرگر 
س چهارم SS‏ ان 9 کک ی | أ کلاس پنجم دبستان روزبهانی کلاس فاطمه زارعلی کلاس کلاس سوم بروجردی کلاس 
ن ناصر ناصر خسرو۱ 1 کت اول دیسدان ناصر خسرو ۱ معدل دوم دیستان مالک دوم دیستان امت۲ دیستان امیدانقلاب اول دیستان 
خسروا معدل ۲۰ معدل ۲۰ كيرا معدل ازادگان ۲ معدل ۲۰ ۱۹۹۳ اشترا معدل ۲۰ معدل ۲۰ معدل ۱۹/۸۶ ایثار۲ معدل ۲۰ 
۳ 
5 1 
e‏ چنانی باسمن روزیهانی سیدپوریا مقدم رال ی سماء امام جمعه 
و کلاس سوم حسیدی کلاس يىجم کلاس چهارم کلاس دوم 
ان خن دیستان مالک دیستان ناصرخسرو ۱ دیستان مالک دیستان ۱۲ 
خسرو ۱ معدل ۲۰ اشترا معدل ۱۹/۹۳ معدل ۱۹/۷۵ اشتر ۲ معدل ۱۹/۷۸ فروردین معدل ۲۰ 


چهره های شاخص و ممتاز فرزندان کا رکنان کارخانجات داروسازی )کسیر 


e 
3 ۷ ۳ 


ترا 


محمد کلهر ی 
کلاس دوم دیستان 
ناصر خسرو۲ 
معدل ۱۹/۹۱ 


مهسا صتاعی 
کلاس سوم 
دیستان مالک اشتر 
معدل ۱۹/۹۳ 


شهر ستان بر وجر 


شبنم امینی کلاس 
چهارم دبستان 
الله اکیر ۲ معدل ۲۰ 


نجمه پیرزادی 
روزیهانی کلاس 
دوم دیستان مالک 

اشتر ۲ معدل ۲۰ 


مژگان اشرف کلاس 
سوم دیستان 
الله اکیر ۱ معدل ۳۰ 


علی دارابی کلاس 
اول دبستان امام 
حسین۲ 
معدل ۱۹/۸۳ 


امیر کاوند کلاس 
ن 
صامت بروجردی 
معدل ۱۹/۷۸ 


سروش نوحه 
خوان کلاس چهارم 
دیستان شهدای 
حاج عمران 
معدل ۱۹/۹۶ 


علی صارمی 

جم 
دیستان استقلال۱ 

معدل ۱۹/۷۵ 


2 


کلاس سوم 
دیستان الله اکیر ۲ 
معدل ۲۰ 


پویان رنکین کار 
کلاس دوم دیستان 
استقلال ۲ معدل ۲۰ 


ا نی 
کلاس دوم دیستان 
شهدای فرهنگی 


معدل ۲۰ 


مانده ملک زاده 
کلاس چهارم 
دیستان فرشنکان 
معدل ۱۹/۸۷ 


پریا شجاعیان 
کلاس سوم 
دیستان مالک 
اشتر ۲ معدل ۱۹/۹۳ 


در سال تحصیبلی ۸۱-۸۲ 


محدثه السادات 

هاشمی طهرانی 
کلاس اول دبستان 
الله اكير ۲ معدل ۲۰ 


نازنین گودرزی 
کلاس چهارم 
دیستان هاجر ۱ 
معدل ۲۰ 


علی ا 
کلاس چهارم 
دیستان حافظ ۲ 
معدل ۱۹/۹۰ 


اس 
چهارم دبستان 


با تشکر از اولیاء‌محترم مدارس و آموزگاران 


بعهده داشته اند 


مدیریت کارخانجات داروسازی اکسیر 


۴ E TE TT OC ACT اطاایات‎ 


n" شرکت‎ 
برریزان‎ 
Parrizan 
Industrial C0. 


7 مقرون به صرفه 
عاری ار روائد 

7 صرفه جویی در وقت 
7 آماده طبخ 
آدرس کارخانه : کیلومترا۱ جاده بروجرد - خرم آباد 
تلفن کار خانه : ۰7۲۲(۲۲۲۸۲۸۳) فاکس : ۰7۲۲(۲۲۲۰۲۲۲) 
تلقن همراه : ۰۹۱۱۲۹۹۵۱۸۲ - ۰۹۱۱۲۲۲۰2۱۳ 


پست الکترو نیک : 782105-0.00100 0۵111221600 


۲۵ مرداد ۱ 
۷ جمادی الثانی ۱۴۲۴ 
۶ اک ۲.۰۰۱ 


نیازمند بها تلفنی هی می یذ برد ۰۲۱-۲۳۲۲۵۳۳۳ 
قااکس سازمان نیا زمند یها ۲۳۲۴۸۸۶ - ۰۳۲۱-۲۲۲۴۹۶۳ 


یک شرکت فنی و ساختمانی به منظور همکاری در پروژه های 
بزرگ نفت و گازو پتروشیمی به افرادی با تخصص‌های زیرودارای 
دانش و تجربه کار پیمانکاری برای کار درگارگاه‌های خارج از 
yy‏ ۸ تدای ارمق او وی بط درک اس کدرا به میا 
خدمات فنی مهندسی راه اندازی کارخانجات ۸۷۱۲۹۸۵ ریز سوابق کاری. فتوکپی مدرک تحصیلی و یک قطعه عکس به 

آدرس تهران صندوق پستی شماره ۱۵۸۱۵/۲۳۸۵ارسال نمایند 


ِِ ۴۰۱ ساعت تماس ۸ تا ۱۱۶-۱۲ ۲۲ 
ک برای مدیریت پروژه حداقل 
برای معاونت کارگاه 
مهندس برای اجرای کارهای سیویل و سازه 
E ERs‏ ه ۳ بت پر لت رات تم لد 
زیبایی‌وسلامتی کد ۴۰۰ 3 مهندس برای کارهای برق وابزاردقیق 
7 4 مسئول کنترل پروژه 
بهداشت ودرمان کد ۴۵۰ 1 رت کن ک2 
تلفن همراه ‏ کد ۵۰۰ شرکت پیمانکاری ارساساخسان ۸ | نقشه برداربا تجربه آشنا با کارت 
roy‏ $ جهت تصدی مسئولیت مالی و اداری کارگاه خود ۳ مت ور وا حول و و 
و a‏ در شیراز به یک نفر حسأبدار مجرب زیر ٤٥‏ سال تکنسیر 
e‏ که ا i‏ ا 0 مدیر امور اداری و کارگزینی 


e AMM 

1 ائه مد 
Bl‏ * 

و 

. واه ۱ 


پروفورما برای دستگاهای ی شرکت خدمات بهداشتی › درمانی > رفاهی .ییمه ای 
مورد لزوم و آرمایش کابلهای نوری ٩‏ 


SPLICING‏ ۱ 2 سل 1 وازالا 00 اد 


فا به شماره ثبت ۱۹۷۰۴۱ 


شرکت خدمات بهداشتی , درمانی رفاهی» بیمه ای هم آوازان خورشید به عنوان یک سازمان غیر دولتی (۱60) 
با بهره گیری از تجربیات جهانی و نظرات کارشناسان رشته های مختلف پزشکی. اجتماعی . اقتصادی . توفیق یافته 
است تا نیازهای شهروندان راشناسایی کرده و از میان ارائه دهندگان این سرویس‌ها بهترین‌ها را برگزیند. 

از آنجائیکه عموم افراد جامعه به هنگام بهره گیری ازخدمات موردنیاز خودبه علت فقر اطلاعات دقیق و 


2- OPTICAL FIBRE CLEAVER 
(MODEL) 


3 - M.KIT 1 MOUNTING KIT 


4 کاربردی . دچار سردرگمی در انتخاب می شوند » هم آوازان خورشید توانسته است مصرف کنندگان خدمات 
O EEE‏ شهری را در تشخیص صحیح »سریع واسان یاری نموده و این مهم را میسر گرداند . 
TESTI EQUIPMINT‏ در راه نیل به هدف فوق . این شرکت شبکه گسترده و بسیار متنوعی ازخدمات را سازماندهی کرده و 
پس از توزیع مناسب منطقه‌ای به منظور کاهش اتلاف وقت . با ارتقاء قابل توجه درکیفیت . اخذ تخفیف های 
SINGLE MODEFIBER CABLE‏ 5 فوق العاده و در نتیجه استثنائی نمودن آن »این خدمات را در اختیار شما عزیزان قرار دهد . 
TEST EQUIPMINT‏ به اطلاع می‌رساند عناوین کلی خدمات شرکت به شرح ذیل قابل بهره برداری می باشد: 
0 خدمات دندانپزشکی باشر ایط ویژه وباپوشش های بالای بیمه ای 
ST 6 635 NM VISIBLE LIGHT‏ ی 
SOURCE TESTER‏ 0 خدمات دندانپزشکی باشر ایط ویژه وباپوشش های بالای بیمه ای 
0 خدمات رفاهی ازقبیل تورهای سیاحتی وزیارتی .اعطای وام > خرید اقساطی کالاء خدمات تفریحی وورزشی 
درخواست ۳ را روی سربرگی که 0 خدمات بیمه ای شامل انواع بیمه عمر. ماز اد درمان حوادث اتومبیل .اماکن » بیمه های مسئولیت و ... 


ی ات اش از ۳ ات زا ۱۳۱۱/۱ 


سید رو 


o IT ۳ ان‎ 0 


۳0 1۱ ۷ ۳۳۳۲۱ صندوق بست 7۱۵۱۲ ۱۲۱۵۵ تلفن نمابر ۵۱۸۱۱۳۲۱۸ خط ) 


۲ 
۳ 
۲1 


3 
كِ 


1 


@ 
۵ ۰ 4 
مس ریسا ی اطلاعاست نیاز مندیها تلفنی آگهی می‌پذیر د ۲۳۲۳۲۵۳۳۳ 
00 4% 


شماره فاکس نباز مندیها ۲۳۲۴۹۶۳-۲۳۲۲۳۴۸۸۶ شنه ۲۵ مرداد ۱۲۸۲ ۰ ۱ 


ا 


۴۰ شریک وسرمایه گذار ۷۰ ١۰ا‏ متر ۷۰ خریدوفروش وام 
۵۰ کاریابی | ۸۰ ۱ متربه بالا 


متراژگوناگون 


مبل و لوازم چوبی ۳۸۰ لنسر | ۳۰ خرید‌فروش,اجاره‌ماشین‌آلات 


صونیو تصویری 


عتبقه جات 


TO ۴٠‏ تا | ۳ ات | سا طلاسازی سوت ارس 
۵۰ فروش کامپیوتر | ۲۹۰ رنو ۳۲ | ۴۰ بافنده | ۱۱۰ کتاب‌های‌آموزشی ۱۳۰ کابینت 
۳ نرم افزار | ۴۰۰ خریدوفروش‌حواله‌اتومبیل | ۵۰ برنامه نویس | ۱۲۰ گلدوزی وا کفسابی‌ونماشویی 
لا چرخ‌خیاطی | ۱۰ باغبانی‌وفضای‌سبز پرستار | ۱۳۰ ماشین‌نویسی ۱۵۰ لوازم‌بهد اشتی 
۳ چوبی وفلزی | ۲۰ پاسیووگلکاری پزشک | ۱۳۰ مشاورخانواده | ۳۰ خانه | ۱۶۰ لوله‌بازکنیوتخليەچاه 
۵ حراج خانگی | ۳۰ خشکشویی‌مبل‌وموکت وفرش ۳ 
۶ ساعت طلاوجواهر | ۴۰ سمپاشی 
¥ صوتی وتصویری | ۵۰ نظافت منزل ومحل کار 
۸ روف ا ۰ دار گنگ وسال 
.۹ فرش | ۷۰ مر هاگ | ۳ gs‏ 
ا لوازم بچه گانه ِ فتوکپی وزیراکس | ۱۰ 


۲ لوازم موسیقی ۴ لوازم‌التحریر ا ۳۰ | ٣۰  طایخ . ٠۴١‏ تعمیرخودرو ۲١‏ ۵ا۷۵ متر 
۰ لوازم ورزشی | .رم | . سس« ا ا 
۱۳ موکت ۱ تا متر 
۴ یخچال ۶ متر 
۱۵۰ تام نا ۳ مق قاس غروس ۱ متر 
۶ کلکسیون (تمیر-عتیقه) | ۴۰ عکاسی‌وفیلمبرداری ۱ متر 


کرایه ظروف 


۱ متربه‌بالا 


۱ متر 
۶ متر 


0ات 


@ 
۵ ۰ 4 
L‏ ریسا ی اطلاعاست نیاز مندیها تلفنی آگهی می‌پذیر د ۲۳۲۲۵۳۳۳ 
00 44 


شماره فاکس نیا مندیها ۲۲۲۴۹۶۳-۲۲۲۴۸۸۶ شنبه ۲۵ مرداد ۱۲۸۲ شماره #۲۲۱۲۶ 


یخچال فریزر ارج ۱۵ فوت 75 TT TT RT RTT‏ 
۵۰ هزارتومان دوعدد كمد | | . قابل نوجه فرهنکدوسان ,پژوهشکران 
چویی ویوفه ۸۰ هر ارتومان 


۴۳۵۰ ۱ و علا قمندان کناب 


رسد وی طلاعات تلویزیون پارس چهارعدد لوستر به اقساط 
درراستای خدمات رسانی فریزر ایتالیایی ۰ شاخه ۵ شاخه ۸ شاخه به مدرنترین میلمان 
به هموطنان گرامی باطلاع تلویزیون ۲۶ اینچ قیمت ۶۵ هزار تومان - یک با چک کارمندی 
میرساند ۳۸( دست مبل راحتی ۶ نفره به 1-۵۷ 
۳ قیمت ۳۵ هزار تومان ۲ عدد لس مسا 
همه روزه پیام های 1 وی 8 44-4 ۵ . ` 
شمارادرمورد لوازم دو عدد گوشی اور ی ۳۹۲۰۱۲۵ 1 اننشارات اطلاعات 2 
... . -ج ۳ e‏ هزار تومان دوچرخه کوهستان .2 
ج دص و سایز ۲۶ قیمت ۴۰ هزار تومان 8 7 ag‏ 3 
تصمیم به فروش آنها هزار لباسشویی اتوماتیک ۴۴۱۰۶۵۶ ۳ فهر ست موضوعی کتابهای انتشارات اطلا عات 


را دارید خرر ۱۰۵ تومان بخجال ۳5 o‏ 
علوم‌اجتماعی و مدیریت 


رایگان چاپ می‌نماید ۰0 تومان با معاوضه با پلوپز ۴ نفره ناسیونال فرش کاشان ۳ 
ا تا € ۱ دیوار کوب برنز با آویژ از تولید به مسرف خوب و ارزان ولیت همگاذ 
۳ ی کریستال جرا 1 متری 000 تومان فرش و زیلوی دستباف ا 
Prrarrr‏ تلا ِ #7 ی ۶ ۳۶۱-۴۵۹۵۱/۸-۰۳۶۱۵ه مولف: سید محمد اصغری 
سقفی تلفن رومیزی موتور 
: رادیو قدیمی وگرام چراغ دار مقدمه ای بر حامعه روسنایی 

۱ 5 قدیمی و‎ MTC SP/SP 256 DDR 

: مولف: مصطفی از کیا 


۶۵۹ VA®M۸1۵ FOR TEX 


ET‏ نطق حقوقی و انفور ما 
DDR‏ 256 حراج لوازم منرل چرخ خیاطی میله گبدوزی منطق حقوقی و انفور ماتیک 
SD‏ 256 خیابان شریعتی خیابان خواجه عبدا. انساری ۵ هزارتومان موکت مولف: حسن حبیبی 
DDR a‏ 512 ابوذرجنوبی کوچه هشتم پلاک۷ ۰ متر ۳۰ تومان جرد ۰ * ورفحه ۰۰ 
0 ریال AFFVII 512 SD‏ گوشت توشیبا ۳۵ e‏ 


توس آراد نادرسنی فر ضيه های نژادی 


یخچال فریزرهافوت دج ات ت ( فرش جام جم مولف: شاپور رواسایی 
ازج ۱۰۵ هر از توفان شاه و شاه وچراع منصف ترین خریدارفرشهاوقالیچه های ۲ ۱ 
رومیزی ٩۰‏ تومان دستباف نووکهنه جهت صادرات وی چا اول ۲۳( ۳۳ 


۲ نزن تشن متفه ۶۴۱۴۲۳۰۵ نظام بین المللی حقوق دشر 
مولف: حسین مهرپور 
وزریری» چاپ اول ۶ صفحه ۱۳۰۰۰ ربال 
پشتی ماشیه نظر حامعه شناسان در بار ه حامعه شناسی 
دیواری سیکو ۱۰ هزار جفتی ۱۶هزار مولف: باب مولان 
تومان - تلویزیون ناسیونال جانواری وجاباندی 


سامسونگ فله سيلو ۳ 

e‏ بوفه چهار در ماشین لباسشویی یخجال ۲افوت پارس 
۱/۵۰ ريال سامسونگ قله رنگی تست کا ۳ ا sS‏ 2 

SS Ss DB Ê êê‏ ارج مدل ابشار با موتور هزار 
تثِِ« ریال e‏ مير ۱٩‏ ۱۲ خرارتوفان ایتالیایی ۶۰ هرار ساعت 
۰ یال دیتا لایف فله Parr!‏ تن 
۱/۰۰ ریال ایپاک بدون گار انتی 
۷۵۵۰ ریال نونیم ۷۵۲ |5۱ سرویس خواب ۲نفره مر 
۲ ۰ [ ۰ ذا 2 ۳ .۰ ۳ 
۱/۵۰ ريال Creation‏ شامل تخت میزتوالت دوعدد پاتختی وکمد ۰ رن ۳تکه ۳۵تومان 
٤‏ ا 3 هرارتومان نماید. 

۱9۰ ریال 0۳۱0۲۲ رنگی دوتکه ویترین دارجمعاه»| هزارتومان ۴ ۲ و 
۱۸/۳۷/۰ ریال CR OUUN‏ یب ۵ ۳۳۷۵ ۵۶ ۱ نظر به جهب در اعمال جفو قی 
۰ ريال سونی فله ۱ ۱ ۳ مولف: حسن ره پیک 
۰ ریال فده ۲0 اتخت دو نفره چوبی کولرابی ارج مدل پذ رقعی. چاپ اول» ۱۸۶ صفحه. ۵۸۰۰ ریال 
۳/۱۹۰ ریال SMART BUY‏ با میز آرایش ۴۷ تومان ضبط پرتایل دستی سس 


مترجم: یوسف نراقی 
وزیری, چاپ اول, ۴۳۰ صفحه. ۱۵۰۰۰ ريال 


5 28 57 1 | پاناسونیک تک تا ۰ تومان قیمت ۲۵هر‎ GENERAL 
ريال : ۱/۳ کے انستا‎ 1/VAo 
روانشناسی و علوم تریبتی‎ FoVPo¥A es UNIVERSAL ريال‎ ۰ 
آسیب شناسی روانی‎ EMTECH ریال‎ ۵۵۰ 


1/A00‏ ریال PRESTIGE‏ شماره ثبت ۲۵۰۳۳۶۸۴ مولف: فروید زیکموند 


AI و‎ A&D 
a قابل توجه شر کتہاءار کانہا‎ 
وزیری؛ چاپ اول» ۳۱۳ صفحه, ۱۱۰۰۰ ریال‎ Cu." 
۰ 5 a 9 ۰ 5 ۰ ت ده‎ ۰ 
می موسسات وتعاونیباوهمشپریان عزیز آموزش کود کان عقب مانده‎ 
يب مولف: اعظم آریان فر‎ 
ا-انواع کامییوڈ آموزش و آموزشگاه فراکیر‎  * SONY 16/40 ریال‎ ۰۵ 
رک غ د 2۳ مولف: محمدطاهر معیری‎ CTX 10 ۶ ريال‎ ۰ 
۲-انواع لوازم خانگی ازقبیل تلویزیون ۷ ۷.ضبط صوت وغیره رقعی» چاپ اول. ۱۰۲ صفحه» ۷۵۰ ریال‎ 1 PIONEER ۲ 


۳-جهیزیه کامل عروس مرا کز فروش: 
۴-موتورسیکلت ب وتلا خیابان انقلاب ءروبروی درب اهواز-کیان پارس 
۰ ,ريال SONY 52x‏ ۰ مور شهاب وتلاش اصلی دانشگاه نيران NEY‏ 
۰ ریال 6 LG‏ ۵-خودر وتولیدداخل به اقساط ۵ساله تفه بهبهان-خیابان عدالت 


NN بلوارمیرداماد خیابان نفت‎ C.T.X 56x ريال‎ }Poo/ooo 
رن : ۰ 1 مد‎ E 0 0 “£ ۳ 5 ی‎ = 2 
۶-فرش کاشان بدون پیش پرداخت بااقساط بلندمدت جنوبی ساختمان روزنامه تبریز -خیابان ایت الله طالقانی‎ MITSUMI 54x را‎ Ds 
۰۴۱۱-۸۰ ۲۹۹۹۳۶۸۶ اطلاعات‎ ۱ ۱ ۱ ۱ U 3 
ریال ۱ ۷-سیم کارت صفرکارکرده وانواع گوشی موبایل باشرایط دلخواه نارمک. ضلع شمالی میدان رامهرمز-پاساژشهرداری‎ ۰ 
OAT و ره‎ TEAC 52x یال‎ ۰ 
کر 7 مهرشهر.گلستان! .گلستانک .خیابان اصلی کارگران ۷۸۹۰۷۲۳ رشت-خیابان امام خمینی‎ MSI 52x ریال‎ ۰ 


شمیران +تجریش,مید آن قدس ۳۳۰۰۲ ۰۱۳۱ 


نمایندگی پخش فرش کاشان همر ۵1 : ۰٩۱۱۳۹۴۳۷۱۲‏ تلفکس :۵۲۶۱-۳۴۰۳۶۴۶ ۲۳/۸۹ ê ey‏ از سح 


۳ تهران نو - فلکه اطلاعات ۰۲۴۱۸ 
۳ مر کز گ: تهران.نارمک.بین هفت حوض وتلفنخانه 


ابتدای خیابان مهریار ۷۳۱۱۶۳۸ ساری-خیابان قارن 
قلهک,خیابان دکترشریعتی نرسیده به ۰ ۰۱۵۱-۲۲۲۲۲۰۶ 
TEAC‏ نبش جویبارشرقی ساختمان جم طبقه سوم ,واحد؟ 
TEAC ORIGINAL‏ 


دولت نبش کوچه تلفنخانه ۲۶۰۵۸۹۱ سلماس-خیابان امام 
۰ ریال MITSUMI‏ تلفن: ۷۹۳۷۳۳۶ همر ۵1: ۰۲۱۵۲۰۹۳- ۵۹۹۱۴ ۵۹۱۳-۲۸۵۴۸۵۸ ۵٩۱۳-۲۷۲۱۵۲۸‏ 


SAMSUNG 52x ربال‎ ۳2۸۸ 


سیدخندان خیابان دکتر شریعتی بالاتراز ۰ ۰۴۶۳۵-۲۲۵۷۵ 

پل سیدخندان کوچه لادن ۸۶۶۶۹۱ شاهرود-خیابان معلم 
شهرری سید ان شهرری اسر ا 

شيشه طبقه دوم ۵٩۰۲۱۹۹‏ شهرکرد-خیابان طالقانی 
ان ۰۳۸۱-۲۷۷ 

نرسیده به پل ستارخان ۶۵۰۲۷۰۷ شیراز-خیابان زند 

کرج .میدان امام خمینی ۰۷۱۱-۸۰ 
پاساژکمالی ۰۲۶۱-۲۲۲۲۷۹ قم-خیابان؟۱دی ۰۲۵۱-۲۷۰۳۹۲۸ 
امل-اول هلال احمر کرمان-خیابان ابوحامد 

ISS ۰ ۱۲۱-۷ ۷‏ 
ارومیه-خیابان امام خمینی کرمانشاه-بلوارشهیددکتربهشتی 
TTT‏ ۰۸۳۱۲ 

اردبیل-میدان حافظ مشهد-کوی دکترها 


Panasonic ريال‎ ۵ 


3 
240 
۳ 
TT‏ اسنان خر اسان :۹۱۳۵۱۳۱۳۶ ۹۱-۵۱۵۱۹۷۲ه ۹ 
اسنان گار س: شیراز- ابتدای ۳۰ متری سینما سعدی روبه روی بانک ملت 6 

5 


آپار تمان صدقی -طبقه سوم 
۹ 


تلفن: ۰۷۱۱-۲۳۰۰۳۸۶ همر آ۵: ۰٩۱۳-۷۱۱۹۵۳۱‏ (علی رضا حق شناس) _ © 


آذر بایحان غر بی : بوکان - خیابان انقلاب پاساژ عباسی رو 
O‏ ۰۴۵۱-۲۶ ۰۵۱۱-۵۵ 
دفتر خدماتی فد 
فتر خدماتی فتحی ر لا ار 
۳۹ 8 م۰ + ‘TOTVVYT-FA°A۸‏ 
تلفن : ۰۴۸۲-۶۳۲۶۲۳۳ (محمد فردین فتحی) 2 SS‏ ونان ان 
‘FYE.‏ ۰/۱۱۴ 


MAXTOR 


]/oo/ooo 


Roshan-NPA@yahoo.com 


رسای اطلاعاست 


قابل توجه فرهنگدوستان ,پژوهشکران 
و علا قمندان کناب 


2 انتشارات اطلاعات ۳ ر 


فهرست موضوعی کتابهای انتشارات اطلا عات 


روانشناسی و علوم‌تریبتی 
ادر اکات لحظات نز دیک به مر گ 


موّلف: مورس ملوین 
مترجم: رضا جمالیان 


وزبری. چاپ دوم ۲۶۲ صفحه. ۸۰۰۰ ریال 


بازی درمانی 


مترجم: دکتر خدیجه آرین 


وزیری» چاپ سم ۱/۷۳ صفحه. ...۸۷ ربال 
بررسی علمی خود هیپنوتیزم 


مولف: سروت ریچارد 


مترجم: رضا جمالیان 


وزبیری» چاپ هفنم. ۱۳۸ صفحه. ۴۳۰۰۰ ريال 
پشکامان روانشناسی ر شد 


موّلف: کرین ویلیام سی 


مترجم: فربد فدایی 


وزیری.چاپ هشتم. ۲۰۸ صفحه ٩۰۰۰‏ ريال 
تعادل و استحکام خانواده 


مولف: مجید رسیدپور 


رقعی. چاپ چهارم ۲۳۲۰۰ صفحه ٩۰۰۰‏ ريال 
رابطه بین والدین و کودکان 


مولف: کینات هايم جی 


وزیری, چاپ سیزدهم . ۱۶۸ صفحه. ۸۰۰۰ ريال 
روانشناسی ورزش از تئوری تاعمل 
مولف: مارک اچ انسل مترجم: سید علی اصغر مسدد 


وزیری» چاپ اول» ۶۴۸ صفحه. ۳۰۰۰ ريال 
روانشناسی ار زشیابی تحصیلی 


مؤلف: نوازه - کارونی 


مترجم: حمزه گنجی 


وزیری. چاپ چهارم. ۲۱۳ صفحه. ۶۰۰۰ ریال 


رواشناسی رشد 


مولف: على اکبر شعاری نژاد 


وزیری» چاپ پانزدهم ۶ صفحه. ۱۸۹۷۰۰۰ ربال 


مراکز فروش: 

خیابان انقلاب»روبروی درب 
یره کید یه 

2 A 

بلوارمیرداماد خیایان نفت 
جنوبی ساختمان روزنامه 
اطلاعات ۲۹۹۹۳۶۸۶ 

شخ ان 
هفت حوض جنب بانک رفاه 
کارگران ۷۸۹۰۷۲۳ 

شمیران ؛تجریش.میدان قدس 
۲۳۱/۳۸۹ 

تهران نو - فلکه اطلاعات 
ابتدای خیابان مهریار ۷۳۱۱۶۴۸ 
قلهک.خیابان دکترشریعتی نرسیده به 
دولت نیش کوچه تلفنخانه ۲۶۰۵۸۹۱ 
سیدخندان خیابان دکتر شریعتی بالاتراز 
پل سید خندان کوچه لادن ۸۶۶۶۹۱ 
شهرری .میدان شهرری پاساژ 
شیشه طبقه دوم ۹ ۵*۰۲ 
شهرارا‌خیابان ستارخان 

نرسیده به پل ستارخان ۶۵۰۲۷۰۷ 
کرج .میدان امام خمینی 
پاساژکمالی ۰۲۶۱-۲۲۲۲۷۹ 
امل-اول هلال احمر 
۰11-۷ 

ارومیه-خیابان امام خمینی 
۳ ۰۳۱۱ 

اردییل-میدان حافظ 
۰۴۵-۶ 

اصفهان-خیابان فردوسی 
۰11-۰۰ 

اهر-خیابان طالقانی 

۰۳۲۶۲۲ ۰ 


اهواز-کیان پارس 
۰۶۱۱-۲۳ 

بهبهان-خیابان عدالت 
۰۶۷۱-۶۷ 

تبریز -خیابان آیت الله طالقانی 
۰۴۱۱۰ 
رامهرمز-پاساژشهرداری 
۶۲۲۵-۲۰ 
رشت-خیابان امام خمینی 
1 
زنجان-خیابان سعدی 
۰۲۴۱-۳۹۸ 

ساری-خیابان قارن 

۰۱۵۱ ۸۶ 

سلماس-خیابان امام 
۰۳۶۲۵-۲۷۵ 

شاهرود-خیابان معلم 
۳-۴ ۰۲۷ 

شهرکرد-خیابان طالقانی 
۰۳۸۱-۷۷ 

شیراز-خیابان زند 

۰ ۲ 
قم-خیابان۱۹دی ۰۲۵۱-۷۷۰۳۹۳۸ 
کرمان-خیابان ایوحامد 
۱ ۳۳ 
کرمانشاه-بلوارشهیددکتربهشتی 
۰۸۱۳۱۲ 

مشهد-کوی دکترها 

۰۵۱۱ ۵ 

مییدیزد-خیابان امام 
۲۱/۱۷/۲-۵۸ ۸۵ ۰۲ 

همدان-خیابان بوعلی 

+ ۴ 


€ 


تعمیر انواع 
یخچال و فریزر 


ساید بای ساید 
لباسشوئی مایکرویو 
و کلیه لوازم برقی گازی 
با قیمت نتعاونی 
شبا نه‌ روری ۲۰۷۱۳۲۰۱۲ 


تعمیر گاه مر کزی 
سامسو نگ 


AEG 


تعمیرنیم ساعته درمنرل 
همین الان 
تعمیر انواع بخچال‌فریزر.لباسشوئی 
ظر فشونی سایدبای ساید 
اجاق گاز مایکرویو جاروبرقی, تلفن 
آیفون .هود.لوله کشی 
روکار»آبگرمکن سیم کشی 
کولر آبی ءباگنشت سامسونگ 
گلدستارسوپرا LG.‏ 
07 جنرال الکتریک بوش 
ایندریت.کن وود.پارس ارج 
ناسیونال .دووءارستون 
زیمنس .رز انوسی.فیلیپیس 
هایت پونت,وست‌پوند 
مونارک,کندی» هوور 
آزمایش,فریجیدر وغیره 
۰تخفیف برای‌آگهی 
سرویس درکل تهران 


بدون تعطیل 


۱۳۵۸ 


"+۳۳۳۳ 


نارلترین دورنده پیر آهن 
جهت مبل های شما 
۵۱۳۲۱۹۱۷۲۳۵-۵ 


4 


نیازمندیها تلفنی آگهی می‌پذیرد ۲۲۲۵۳۳۳ 


شماره فاکس نیا مندیها ۲۳۲۳۹۶۳-۲۲۲۳۸۸۶ 


مجاز مرکزی 
جنرال الکتریک 


بخچالهای ساید بای ساید. 
آاگ . فیلکو کن وود 


بدون تعطیلی در سراسر تهران 


۱۷۴۶۹۷۵۱-۳ ۴۹ 
۷۴۳۶۵۶۳-۴۳۵۶ 


قالیشوئی و رف و گری 
داریوش 


(بیوک سابق) 


دفتر مرکزی : 
۳۲ ۵ ۵۳ ۵0۶۱۳۶۰۵ 
کارخانه : 6۳۳۹۴۳ 
تلفن ۵۱۳۷۵-۵۳۰۶۴ 


با شامپو خارجی موکت مبل فرش 
۵ ۳۲۳۵۱۳۱۳-۵ 
۳ ۸۱۵۳۵۵۳۴-۵ 


سمپاشی مجازنگون 
ضمانت یکساله ۶۰۰۰ تومان 
۲۵۲۶۱۷۶۹-۵۰۵ 
حتی تعطیلات ۱۴۱۲۲۳۳۴۲۳۴ 


قالیشویی . رفو گری . رنگبر داری مجاز 


شستشو با اصول مذهبی‌تحویل ۴۸ ساعته 
مرکزی ۳۷۵۱۰۱۰ 


YAFA*۶\ 
AVATAAA 
م۸۳۵۰‎ 
FF °AYYTF 
1۳۳/۳ 
۱-۳۵ 
2-۴ 
۱۳۱۴ ۰ 
۱9۸ 
۱۳۳۸۳۳۳۲۳ 
۱9۳۵ 


پاسد اران 


سهروردی عباس آباد 


جنت آباد 

سعادت اباد 

جردن 

ستارخان .ژاندارمری 
بوسف اباد 

امیرآباد گیشا 
جمهوری 

اریا شهر 

آزادی ستارخان 
اکیاتان 


هراس ۳۱-2-۹۹ 


سمپاشی 7/۱۰۰ تضمینی 
باسموم پایه وتروئید سوسک 
»موش .موریانه» ساس هر ۵ 
واحد پا واحد رایگان 
مرکزی ۸۸۰۷۸۱۵ 
شمیرانات ۲۵۲۱۱۱۳ 
انقلاب ۶۶۰۱۳۶۵ 
پونک ۴۳ 


سمپاشی ایرانیان - پرشیا 
۰ تصمینی ۰ جهت 
سمیاشی اداره جات 
ومنازل بدون تعطیلی 
جهت دفع هرنوع آفات 
غرب ۴۱۰۳۱۲۱ 
۴۴۶( 
شرق ۷۲۵۵۷۹۸ 
۱۷۳۳۳۹۵ 


به شماره تبت ۲۰۵۳۹۳ نظافت منرل: 


محل کار و اداره جات با کادری مجرب 
۳ ۱-۰۳۹۲ ۵۲۹۲-۳۵۳۵۸۱۷ 


دریای اميد 
به شماره ثبت ۳۰۵۱۷۶ نظافت منزرل؛ 


محل کار و اداره جات با کادری مجرب 
9٩۱۱۳۴۸۰۱۹۵-۶‏ 


شرکت همراه پویان 
نظافت منازل 
محل کار 
اعزام نیروی کار 
به تمام نقاط 


اس اراس ادا 
APPPo®o‏ 


بابهترین شرایط 
تحویل درمنزل 
تی تعطیلات 


بانمایندگی در اکثر نقاط کشور 


با ۰ یا ۰ پیش پرداخت 


استودیو امیر 
قیلمبرداری . عکسبرداری . 
میکس مونتاژ . تبدیل 
۷۳۷۹5 به )۷ اجاره و 
تعمیر دوربین فیلمبرداری 
اجاره اتومبیل 
۵ ۲۰۵۸۴۸۱۱۷ 


استودیو وانیا 
فیلمبرداری؛عکسبرداری؛ میکس, مونتاژ؛ 
تبدیل ۷۳13 به (۷/6رفضای سبز - آتلیه) 
Fo9۴10۵A-o۹91PPAP-PSI1‏ 


فیلمبرداری و عکسبرداری 
از مجالس زیر نظر 

استادان با تجربه با کادر 
مجرب خانم و آقا. 


۱۳۶ 


چکاوک فیلم 
عکس و فیلم حرفه ای بامجوز رسمی پذیریش 
میکس کامپیوتری از همکاران 
۸۱۱ 


استودیوجلوه 
رضاآهنگر متخصص عکسبرداری 
وفیلمبرداری ازعروس وداماد. 
۸ ۵۹۱۳-۲۷۹۶۲۹۶ 


لوازمارایشر 
9 
بچدا ۰ وه 


ححاب 


فربارنگ مزه ۵۰00 آموزش فر رنگه کاشت مزه 
۰ ترمیم ابرو -چشم و لب تضمینی 
۸ ۱۷۴۱۳۸۹۶۰۰۹۱۳۰ 


را ازمشتربان بپرسید 
با۵‌سال سابقه در خشان 
ماابتداسندمی زنیم 
۰قسط ۸۵۸تومانی < 
۵قسط ۷۱تومانی < 
۲اقسط ۸۳تومانی < 
۰اقسط ۹۶تومانی < 


دفتر باز رکانی فیلادلفیا 


نقد و اقساط 


۵ 


ار یک الی ۳۶ ماه با چک و سفته تنظیم 
قر ارداد با صاحیان سند با رویت اصل سند 3 
2۳۱2۸۱۸۸۵ - ۰۵۱۱۳۹2۱2۶۰ 
خیابان ستارخان بعد از فلکه اول برج گلستان طبقه ۵ واحد ٩‏ 2 


خدمات لامب تصو در ستار گان 
قویترین مرکز تهیه» توزیع و ساخت انواع لامپ تصویر تلویزیون 
تعمیرات انواع تلویزیون های رنگی و مانیتورو پربکشن 


تعویض و بارساری انواع لامپ تصویر 
(نو و بازسازی شده) 


مد در لب : 
.۰۱۸ ۰ "+ 
مهندس بحیرائی 


با مجوز ر سمی و کار اننی 
منطقه شرق ۳۷۹۲۷۶۹-۳۷۹۵۴۱۴۰مرکزی 
شمیر انات ۲۳۶۷-۲۳۳۲۱۰۹۱ ۲۵۲ 


کیشا ۸۲۷۴۲۶۴ 


آزادی ۶۰۳۳۵۳۵ 


Panasonic 


ی 


SHARP 


NEC 
21۳2۷ 


JVC 


0 


ریبایی و تناسب اندام 
از تولید به مصرف 
دو سال گارانتی 
و خدمات سریع 


۷ 


2۶ 
۰٩۱۱۳۱۸۲۵۰۱ 


تجهیزات آزمایشگاههای 
صنایع غذایی کنترل کیفی 


۰٩۱۱۲۳۱۱۵۵۱ 
۶۶۹۴۹۱۷-۰۳۷۵ 


خرید و فروش سیم کارت 
صفر و کارکرده و انواع 
گوشی و لوازم جانبی 
تعمیرات به صورت حرفه ای 
(۳ خط) ۶۸۸۳۹۷۹ 
$۸۳14 


موبایل امیر 
میرداماد 


تنها خریدار 
۰ عدد سیم کارت 


فروش بصورت 
نقد و اقساط 


۲۳۳۷۶۵۸۱۵۵3۴ 


محیوب ۱۲۱ 


خرید ارو فروشنده رند و 
کدیایین معمولی نقد و 
اقساط (وام) 


با چک و بدون چک 


در دفتر امور مشترکین 
۵۷- ۲۵۱۶۲۳۵ 


بهترین خریدار وفروشنده 
صفر وکارکرده فيش 8 
رندکدپایین (نقد واقساط) " 


۶۲۱۸۳۵۱۶-۵ ۴ 


پذیرد 


آگهی‌می: 


۳۱۷۱۳۱۷۳۱۸۹ 


شنیه ۲۵ مرداد ۱۳۸۲ شماره ۲۲۸۴۶ 


بهترین خریدار موبایل 
صفر و کارکرده فروشنده خطهای 
رند با اقساط و شرایط عالی 
۴۴۱۱۶۰۳ 


(۳۷۰ 


رند کدیائین 
نعد اقساط 
۵ خط ویژه - ۶9۲۳۶۲ 


موبایل نبوت 
اقساط 
با رونوشت رسمی 
حداقل پول پیش 
۵ الی ۲۰ ماهه 
بهترین خریدار 
و فروشنده خط 
(میدان انقلاب) 
۶۹۵۰۰۶۹-۷۰0۰ 
۳ ۶2۹۵۸۰۸۲ 


موبایل مهرداد 
با ۱۲ سال سابقه صوتی و 
تصویری به موبایل شما 
وام می دهیم 
و موبایل شمار امجددا 
واگذار می کنیم 
۵۳ ۶۱۷۱۸۸۵۳-۷۷۷ 
۶۱۷۰۵۴۰۷-۵۵۴ 
۳۹( 


۳ و mint‏ مشاوره و 
توریع موبایل ماهواره ای 
تریا گوشی و لوازم جانبی 
خرید و فروش سیم کارت 

صفر و کارکرده 
۶ ۸۴۳۸۷ 
AFIPPAI-AFIVAP®‏ 
o۹11-PFPFI-091"-PPEA11‏ 


خانه رایانه گلشهر 

طراحی وب سایت بابهترین قیمت آموزشی 

طراحی وب وبرنامه های گرافیک تحت وب 
۵۸ ۲۰۵۷۱۵۹ 


سرونت 
نمایندگی فروش کارت اینترنت 
6٩۱۱۳۷۵۳۸۵۳۲۳‏ 


مرک زتخصصی رفع عیوب 
کامییوتر سخت افراری و 
نرم افزاری. نصب ویندور 
۲ ۶۲۳۵۰۶۰ 


@ 


نیازمندیها تلفنی آگهی می‌پذیرد ۲۲۲۵۳۳۳ 
شماره فاکس نیاز مندیها ۲۲۲۴۹۶۳-۲۲۲۴۸۸۶ 


رما ی اطاعاست 


شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۸۲ شماره ۲۲۸۴۶ 


قیمت بازار انواع خودرو 
در تاریخ ۱۳۸۲/۰۵/۱۹ 


ا[طر ف | تحادبه صنف 
دارن د گان نمایشگاهها 
و فروشند گان اتومبیل تهران 


. سال کت فروش 
ا در بازار - ربال 
G ۵‏ ۱۷۳۵۵۵۰۵۰۵۰۵ 
و هیدرولیک 
VA®ooooo GV9o000000‏ 
کولرهیدرولي 
۲عدسی با کولرو تا ۷۸۵۰۰۰۵۰ 
هیدرولیک 


VSooooooV$®ooooo 


۲ یشمی با ۱ 
مایت 

سواری پژو IPA 1Aoo‏ هن ۱ ۱-1( 
GLX‏ زور 

11o0o0000Glooo0o000 ۳/۳ 
ِ 

llFPoooooolllF Mooo00 انژکتوری‎ ۲ 

عنابی 


ر | کاربراتور | دربازارکم | | دربازارکم است. | 
سواری پژو پارس lMQlooooooGl®Poooo00‏ 


(پرشیا ) ۳/۲ جدید ۱ ۱( 
اسو 

lQlooooool®Pooo000 جدید‎ ۳/۲ 

اف 


۲ یشمی دریاژارکم است 
ت۳۳ 
ME‏ سس ها 


۱۶۰۰ سواری‎ 
RD 


سواری پژو ۲۰۶ 


تسم سفری ۹ 
دا اما 


یوک loooooooGlo™oooooo‏ 
نقرها 
سدع 
بهبرین 


ظ 2 


س تزکتوری سرت« 


11do0o0o000Glooo0o000 


۱ 


FlooooooG®l®oooooo 


۲ 


1۱-0 


PFAQooooooPFPoooooo 
2-2 هه‎ 


(۳۱۵۵۵۰ 


ت11 
3 
<C‏ 
13 
1۳ 


چهارسیلندر 
موسو AP‏ بهترین رنگ 0 ۵--<"1 
چهارسیلند 
۳/۳ بهترین رنگ 0 


TTT TTT 


پراید ۱۴۱ ۲ بهترین رنگ 
دربازار کم 
است 


پروتون ۴ درب ۲ ۱ 


پروتون س ۳۳ 


پراید ۳/۲ 0۵ تا سس ۳ 
صبا)فول×6۲ 
VPAoooooV™oooooo 9‏ 


۱ پشمی‎ AP 
قدیم‎ 

("-۵ ۵ ۰ TT 
۳000 


PloooooooGPl®oooo00 مشکی‎ AY 
۱۳6۰0 


PFAQooooooGPFVoooooo 
PPoooooooGP™AQoooooo نقره ای متالی‎ |۳۸۳ 


سواری 1PPooooooGlPPoooooo‏ 
دوو سی یلو 1PWAoooooGlPFoooooo‏ 


1PPAoooooGlPFoooooo 
VAooooooGVA®ooooo سواری‎ 
VAooooooGVAQ®ooooo | دوو ماتیز ۲ مشکی‎ 


سواری پیکان PAP‏ کاربراتور در بازار کم است 
1۶۰۰ 
سواری نیسان | ۱۳۸۲ تولید نمی شود 
پاترول چهاردرب 
سواری نیسان |۳۲۸۲ 
پاترول دو درب 
سواری‌سیتد۲ |۳۳ -- | کر ہازار کم است 


سواری سپند AP‏ مشکی 0 تا 16۹۰۵00۰۰ 
PK‏ متالیک 


سفید تا ۵۲۵۰۰۰۵۰ 
انژکتوری 
کارشناسی وضعبت بازار و تعیین قیمت توسط: 
محمد ولی خلعتبر ی 
عضو هبات مد یر ۵] تحادبه صنف نمایشگاههای | تومبیل 


سواری زانتیا 


سوپر دولوکس 


سواری مزدا 


تولید نمی شود 


بزرگترین مرکزپخش 60 
ایپاک -سامسونگ 
لوارم جانبی 
AAVoVVYFhilo‏ 


مرکز تهیه و توزیع قطعات 
و لوازم جانبی » کیس 
کیبورد - مانیتور 
۸ ۴۱۳۳۰۸۹۹۹ 


نواع تلفن سانترال 


panasonic-telekom -SIEMENS 


"(۸ 


۶ دستگاه در یکدستگاه با قابلیت پرینتر و 


اسکنر وکپی گارانتی تعویض + تحویل رایگان 
۸۸۴۸۱/۸۵۲ 


نرم اقرارهای مالی ء اداری 
بین المللی بازرگانی 
انیارداری حسایداری 
(مالی . صنعتی . انبار) 
کنترل تولید و قیمت 
تمام شده 
رنگ سیلور »مدل ۱۹۹۳ 
ar Oi‏ ۷۱۷۸ 
تودوری »چرم طبیعی 
سفید 
کارکرد ۵/000 


۸۱۴۱۳۵۱۰-۳ 


۱۹۷ 


خریدوفروش 
انواع CD‏ خام 
۵ ۳۸۱۳۶۱۷۶۰ 
۳ ۳۸۰۵۷۵۵ 


شرکت لیزینگ صنعت و معدن (پی خرید سایق ) در 
نظردارد ۳ دستگاه خودروهای‌سواری به شرح زیر 
را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند . 
متقاضیان می توانند برای دریافت فرم مزایده از 
تاریخ ۸۲/۵/۲۵ تا ۸۲/۵/۲۷ از ساعت ۸ صبح الی ۱۶ 
به دفتر شماره ۲ شرکت واقع در خیابان خرمشهر 
(آپادانای غربی ) روبروی روزنامه ایران پلاک ۱۶۷ 
طبقه اول مراجعه نموده و جهت بازدید از خودروها 
به دفتر شماره ۱ واقع در خیایان شهید سرافراز 
(دریای نور ) شماره ۲۲ طبقه دوم مراجعه نمایند. 
شرکت در رد با قبول کلیه پیشنهادات مختاراست . 


ا نیسان پاترول ۲ درب مدل ۷۹ یک دستگاه 
۲- نیسان پاترول دو درب مدل ۷۲ دو دستگاه 


شرکت لیزینگ صنعت و معدن 


یک ش رکت خدمات بیمه ای 


در نظر دارد تعداد ۲۵ دستگاه کامپیوتر 
0 سا مشخصات ذیل را از طریق 
مناقصه خریداری نماید. شرکت های 
حور نمی مه ریک مر 
درج این آگهی پیشنهاد قیمت خود رابه 
آذرس تهران:صندوق پستی ۱۹۳۹۵-۲۳۹۴۹ 
ارسال نمانند. 


D530.Convertible Minitower ۳7 
2 x128 MB DDR/40 GB 7.2K 

Wın xp Pro Lan 

CD - Rom 48x 

Int speaker & amplifier 


فروش + نصب + تعمیرات 


پاترول - دو در 
مدل ۶٩‏ - بدون تصادف و 

فنی به شرط سلامت 
۳۱۶۹۱۳۵۰-۷ 


بورس ماتیر 


کے 


خرید. فروش, صفر 
و کارکرده 
۸ ۵ ۲۵۱۳۰۹۷۶۰ 
o91 AF‏ 


پر ایدصفر 
فول ×61 
سفیدم ۳۶ فروشی 
۴۴۲( 


صفر و کارکرده 
شرایط اتومبیل 


رنگ نخودی ضبط وباند 


فنی سالم 
۶ ۱۷۵۲۳۳۰۵۱۷ 
اقساط تاه ماه 


حتی بدون جک 


۶۵۱۲۱۰۵۸-۹ 


شورولت رویال 
نمره تهران مدل ۵۵ 
سورمه ای فوق العاده سالم 
۳۷ ۱ 


پیکان دولوکس 
اسفند ۵۹ 
سند دست اول 
۴۶۴۶۵۳۴ 


بیکان 


وه وه 


Ao مدل‎ 


20 


تحویل در کمپانی رنگ به دلخواه 
۳۶۱-۵۴ 
۱-2۵ 


کے ۳ 

ا گھی مزایده شماره ۸۲/۲ 
این شرکت در نظر دارد یک دستگاه پراید مدل 
۴ ساده را از طریق مزایده‌به فروش برساند. 
متقاضیان می توانند تا تاریخ ۸۲/۵/۲۸ جهت 
بازدید و ارائه پیشنهاد قیمت در ساعت اداری به 
خیابان ولیعصر- پایین تر از خیابان شهید 


آ گهی مزاید ه 
شماره ۱۸۳ 


شرکت درین کاشان (سهامی عام)در نظر دارد 
تعد آدی‌ازخودروهای سواری .وانت.مینی بوس 
وکامیونهای خود راازطریق مزایده به فروش‌برساند. 
متقاضیان می توانند چهت دریافت برگ شرایط 
شرکت درمزایده حد اکشر تاتاریخ ۸۱( در 
وقت اداری به محل کاشان - ۵ کیلومتربالاترا 
باغ فین - کارخانه درین کاشان - اموربازرگانی 
جهت کسپ اطلاعات بیشترباآموربازرگانی به 
شماره تلفن های ۲ و ۲۸۰۷۱ تماس حاصل فرمانند 
شرکت درقبول باردپیشنهادات كاملا مختار 
بوده وهزینه های اگهی وکارشناسی به عهده 
برندگان مزایده خو‌اهد بود . 

ضمناشرکت به ۲ دسىتگاە وانت مزدایک ودو 
کابین ویک دستگاه وانت نیسان(صفر) نیازدارد 
که امکان معاوضه بابرخی از خودروهای موضوع 
مزایده وجود خواهد داشت 


قابل تو جه فرهنگدوستان .پژوهشگران 


وعلاقمندان کناب 


آ انتشارات اطلاعات 


فهرست موضوعی کتابهای انتشارات اطلا عات 


روانشناسی و علوم‌تریبتی 


روش اسناد شدن در هیینوتیزم 


مولف: آرونزهاری 
مترجم: رضا جمالیان 


وزیری» چاپ ششم» ۲۰۴ صفحه. ۸۰۰۰ ریال 


طر یقت آلفا 


مؤلف: پروتو لوییس 


مترجم: رضا جمالیان 


وزیری. چاپ چهارم. ۱۹۴۳ صفحه. ۶۰۰۰ ريال 


علایم بیمار بهای ر وانی 
مولف: فیش فرانک 


مترجم: اصغر سجادیان 


وزیری. چاپ سوم ۲۰۰ صفحه. ۲۰۰۰ ریال 


مولف: هیر ویلیام . پر تلی - مترجم: سعید بهشتی 
وزیری. چاپ اول. ۱۴۴ صفحه. ۴۰۰۰ ریال 


مکنب لکان 
(روانکاوی درقرن ۲۱) 
مولف: دکتر میترا کدیور 


وزیری. چاپ اول. ۲۰۷ صفحه. ۱۰۰۰۰ ريال 


مواد مخدر و امنیت اجنماعی 


مولف: محمد حسین سهیدی 


وزیری, چاپ دوم. ۱۳۶ صفحه. ۷۰۰۰ ريال 


نظر به های مشاوره 
مولف: شیلینگ لوییس - 


مترجم: دکتررخدیجه ارين 


وزیری؛ چاپ چهارم ۳۴۰ صفحه؛ ۱۸۰۰۰ ریال 
نقش فعالینهای فوق بر نامه 


رقعی. چاپ نم ۱۷۳ صفحه. ۱۰۰۰ ربال 


نقش نیازهای روانی 
مولف: علی میرزابیگی 


رقعی. چاپ پنحم. ۴ صفحد. ۰ ريال 


مراکز فروش: 

خیابان انقلاب ءروبروی درب 
اصلی دانشگاه تهران 

ATE SAY 

بلوارمیرداساد خیابان نقت 
جنوبی ساختمان روزنامه 
اطلاعات ۲۹۹۹۳۶۸۶ 
ار 
هفت حوض جنب بانک رفاه 
کارگران ۷۸۹۰۷۲۳ 

شمیران ؛تجریش.میدان قدس 
۲۳۱/۳۸۹ 

تهران نو - فلکه اطلاعات 
دای ایا ul‏ 
قلهک خیابن دکترشریعتی نرسیده به 
دولت نیش کوچه تلفنخانه ۲۶۰۵۸۹۱ 
سید خندان خیایاندکتر شریعتی بلارا 
پل سید خندان کوچه لادن ۸۶۶۶۹۱ 
شهرری .میدان شهرری پاساژ 
شیشه طبقه دوم A‏ 
شهرارا‌خیابان ستارخان 
نرسیده به پل ستارخان ۶۵۰۲۷۰۷ 
کرج .میدان امام خمینی 
باسازکمالی ۰۲۶۱-۲۲۲۲۳۷۹ 
۷ ,+ 

ارومیه-خیابان امام خمینی 
۲۳ ۰۳۱۱ 

اردییل-میدان حافظ 
9( ۲ 

اصفهان-خیابان فردوسی 
۰11-۰۰ 

اهر-خیابان طالقانی 
۳۳-۳۰۰۰ 


آهواز-کیان پارس 
TOT‏ 
بهبهان-خیابان عدالت 
۰۶۷۱-۶۷ 

تبریز -خیابان آیت الله طالقانی 
۰۴۱۱۰ 
رامهرمز-پاساژشهرداری 
۰ ۰۶۲۲۵ 

رشت-خیابان امام خمینی 
ا 1 
زنجان-خیابان سعدی 
۰۲۴۱-۳۹۴۸ 

ساری-خیابان قارن 

۰۱۵۱ ۸۶ 

سلماس-خیابان امام 
۰۳۶۲۵-۲۷۵ 

شاهرود-خیابان معلم 
۴ -۳ ۰۲۷ 

شهرکرد-خیایان طالقانی 
- ۰۳۸۲۱ 

شیراز-خیابان زند 

OY YAY Fz cC © 
۰۲۵۱-۷۷۰۳۹۳۸ قم-خیابان۱۹دی‎ 
کرمان-خیابان ابوحامد‎ 
۴1-1 
کرمانشاه-بلوارشهیددکتربهشتی‎ 
۰/۸۱۳ ۱۲ 

مشهد-کوی دکترها 

۰۵ ۱۱-۴ ۵ 

میبدیزد-خیابان امام 

۰۳ ۵ ۲۱/۱۷/۲-۵ ۸ 

همدان-خیابان بوعلی 

+ ۴ 


@ 


نیازمندیها تلفنی آگهی می‌پذیرد ۲۲۲۵۳۳۳ 
شماره فاکس نیاز مندیها ۲۲۲۴۹۶۳-۲۲۲۴۸۸۶ 


رما ی اطاعاست 


شنبه ۲۵ مرداد ۱۲۸۲ ا ۱ 


قابل تو جه فر هنگدوستان .پژوهشگران 


فهرست موضوعی کتابهای انتشارات اطلا عات 


روانشناسی و علوم‌تریبتی 
نه کامی جلو نه کامی عقب تر همسر م 
مؤلف: جانان رابینسون - مترجم: مهین صدیقی 
رقعی, چاپ دوم. ۱۸۲ صفحه. ۷۰۰۰ ريال 
هیبنوتیزم علمی نوین 
موّلف: سروت ریچارد - مترجم: رضا جمالیان 
وزیری» چاپ هفتم» ۱۳۸ صفحه. ۳۰۰۰ ريال 


آخرین سخنر انبهای راشد( 9۵۷ ۱۳۵۶) 
تدوین: دکتر مهدی محقق 

وزیریء چاپ اول. ۷۲۶ صفحه. ۲۰۰۰۰ریال 
آموزه های تربیتی در زندگی حضرت زهرا (س) 


مولف: حسینی چاری.یوسفی 
رقعی. چاپ دوم ۱۰۴ صفحه. ۴۳۵۰۰ ريال 


آنجا که حق پیروز است 


مؤلف: پرویز خرسند 


رقعی. چاپ نهم ۱۸۰ صفحه ۳۶۰۰ ريال 


اخلاق بر ای همه جلد ۲ 


مولف: رضا اصفیهانی 


رقعی. چاپ اول ۸ صفحه ۴۳۰۰ ريال 


اخلاق بر ای همه حلد ۳ 


مولف: رضا اصفیهانی 


رقعی. چاپ اول» ۹ صفحه ۴۸۰۰ ريال 


اخلاق در شش دین جهان 


مولف: ور نرمنسکی - متر جم:محمدحسین وقار 
وزیری» چاپ اول. ۳۶۰۲ صفحه. ۱۳۰۰۰ ريال 
از معر فت دینی تا حکومت دینی 


مولف: علی صفایی حایری 


مرا کز فروش: 

خیابان انقلاب.روبروی درب 
و 
چا 

یلو ارمیرداماد خیایان نفت 
جنوبی ساختمان روزنامه 
اطلاعات ۲۹۹۹۳۶۸۶ 
سره 
هفت حوض جنب بانک رفاه 
کارگران ۷۸۹۰۷۲۳ 

شمیران ؛تجریش.میدان قدس 
۳۳۵۸۹۵ 

تهران نو - فلکه اطلاعات 
دای حابان مهریار ۱۲۳۱۱۶۲۸ 
قلهک,خیابان دکترشریعتی نرسیده به 
دولت نیش کوچه تلفنخانه ۲۶۰۵۸۹۱ 
سیدخندان خیابان دکتر شریعتی بالاتراز 
پل سیدخندان کوچه لادن ۸۶۶۶۹۱ 
شهرری .میدان شهرری پاساژ 
شيشه طبقه دوم ۵٩۰۲۱۹۹‏ 
شهرار؛خیابان ستارخان 
نرسیده به پل ستارخان ۶۵۰۲۷۰۷ 
کرج .میدان امام خمینی 
پاساژکمالی ۰۲۶۱-۲۲۲۳۲۷۹ 
امل-اول هلال احمر 

+ ۷ 

ارومیه-خیابان امام خمینی 
۳ ۰۳۱۱ 

اردییل-میدان حافظ 
۰۴۵-۶ 

اصفهان-خیابان فردوسی 
+ 

اهر-خیابان طالقانی 
۱۳۲ ۲+ 


اهواز-کیان پارس 
۶۱۱-۳ 

بهبهان-خیابان عدالت 
۶۷۱-۷ ۰ 

تبریز -خیابان ایت الله طالقانی 
۰۴۱۱-۲۰ 
رامهرمز-پاساژشهرداری 
۰ ۲۲۵-۲ ۰۶ 

رشت-خیابان امام خمینی 
و ور 
زنجان-خیابان سعدی 
۰۲۴۱-۳۹۸ 

ساری-خیابان قارن 

۰۱۵۱- ۶ 

سلماس-خیابان امام 
۰۴۶۲۵-۲۷۵ 

شاهرود-خیابان معلم 
۴- ۰۲۷۲۳ 

شهرکرد-خیابان طالقانی 
۰۳/۸۲۱ 

شیراز-خیابان زند 
۰۷/۱۱۰ 
قم-خیابان۱۹دی ۰۲۵۱-۸۸ 
کرمان-خیابان ابوحامد 
9( 
کرمانشاه-بلوارشهیددکتربهشتی 
۰/۳۱۲ 

مشهد-کوی دکترها 
۰۵۱۱-۵۵ 

میبدیزد-خیابان امام 
۲۱/۱۷/۲-۵ ۸۵ ۰۲ 

همدان-خیابان بوعلی 

+ ۴ 


قلهک بار 


شهر و شهرستان 
۲ ۲۶۵۳۰۳۱۱-۳۶۹ 
ونک بار 
وانت - کامیون 
۲۶۱۶۱۱۱-۲۶۹۲ 
آنی بارکاوه 
شهروشهرستان 


افسریه - مسعودیه - ایوذر 
۲۳۱۵۳۳۵۸۱3۵۳۳۸ 


حتما با ما تماس بگیرید 
6٩۱۱-۲۸۸۱۷ ۰۳۵-‏ 


اتوبارری(۳۰) 
برای اولین بار در ایران حمل 
اثاتیه از جمع آوری تا چیدن 
PAo9oVo PWVEAVAP‏ 


اتومبیل تصادفی 
۹ 0 ۴ ۵۳۸۳۰۱۷/۱۷ ۶ 


صابر ترایر 
قبول حمل کالا به کل کشور بابیمه ایران 
۲ ۳۸۶۷۲۶۵ 
۹ ۱ 


ایزدی 
خریداروفروشنده 
انواع صفرکیلومتر 
۳۷/۱۳۶۳ 


پونک بار 


غرب تهران 
۳۳۳۳۰۳۳۵۳ 


حاجی رجبی 
بهترین خریدار صفر دست دوم در غرب‌تهران 
بآ ۱۸ 
۵9۱۱-۶۵ 


® 
۱ ۳۳ بأو 
باکارگران ورزیده وییمه بدون تعطیل 
۶۴۱۳۳۳۳ 


فولکس بار 
کامیون ۰ وانت 
ما مر 2 
ی ی 2 2 


اتوبار اميد 
پاسداران - شهرک امید 
لویران - تهرانپارس 
سیدخندان نارمک 
همراه بابرگ بیمه 
وانت کامیون شبانه روزی 
۳۴ 
۷۵۷۵۵ 


انت کا : 
2 ا VFFWAVAY‏ 


0٩۹۱۱۳۰۹۹۶۶۲۰۰۸۷ ۵۵۵۵۵ 


دیگ بخار» آبداغ و روغن داغ 
شرکت تولیدی و صنعتی بحرآذربه 
دیگ بخار و آبداغ 
اقدام به فروش دیگ های بخار. آبداغ 
و روغن داغ با شرایط ویژه نموده است. 
رمان: ۱۲ لغایت ۳۰ مرداد ماه ۱۳۸۲۳ 
تلفن : ۸۸۲۹۲۴۰ - ۰-۸۸۱۴۵۷۹۷ ۸۸۱۰۱۱۰ 


کارخانه لاستیک سازی ولکان به 
دلیل تغبیر مکان درنظر دارد 


کلیه اقلام واجناس وتجهیزات ودستگاههای 
غیرمورد نیا زخودرابه فروش برساند. لذا 
بدینوسیله ازکلیه متقاضیان محترم دعوت 
می گردد ازتاریخ درج این آگهی به مدت ۲۰ 
روز همه روزه ازساعت ۱۰ الی ۱۳ باحضور 
ارم نها ونم ره را رات رس 
کیلومتر اول جاده آبعلی - جنب بزرگراه 
رسالت .ضمن بازدید ازاقلام مورد نظر 
پیشنهادات کتبی خود رابه دفتر رئیس هیئت 
سرپرستی تسلیم نمایند 


کارخانه لاستبک سازی ولکان 


نارمک بار 
حمل اتاتبه منرل و کالا 
تجارتی کامیون - کفی 


۱۵ 


جرثقیل سپهر 

۰ الی ۱۳۰ تن کاتو 
هه و( 
۷۴۹۱( 


کرایه - دربستی 
انواع اتویوس و مینی بوس 
ولوو - ویژه - عادی 
VSooPrr‏ 


مرکز اتومبیلهای مدرن «از۷۹ به بالا) جهت 
عروسی‌سفر,تشریفات باراننده وبدون راننده 


۸۱۷۹۹۱۷۲۸ ۷۶۹۵۱ 


ساخت انواع دستگاههای 
وکیوم و شرینگ تونلی 
فقط ۳۳۰ هر ار تومان 

۳۱۶۴۱۷۶-۵۵۷۳ 


کارتن سازی پرستو 
تولیدکننده کارتن سه لاوپنج لاو 
€۴ چاپ دایکات لمینت 
۵9۱۳۳۱۷/۷۴ 


ژنراتور - رکتی فایر 
اجاره - فروش 
29۳۳۰۶۷۴۹۱ 
۳۵۳ 


سیلو - مخارن 
تانکرهای هوایی و رمینی 
مخارن استیل 9 نحت فشار 


لباک 


۸ -۱/۸ ۶۹۲۳۳۲۶۵ 
یی دیرل ژنراتور @ 
فروش لوازم یدکی و ارائه خدمات پس از فروش 
دیزل ژنراتورهای 5161 آلمان 
و کلیه دیزل ژنراتورهای کم دورو پردور در سراسر کشور 
تلفن ۳ ۶۳۳۸۳۳۴ فاکس + ۶۳۲۳۳۱۲۳۵۶ 
تلفنهای همراه : ۰۹۱۱۲۲۳۸۶۷۱ و ۹۱۱۲۰۵۱۷۱۴ 


£ Www.dorinsaze.com Email:info@dorinsaze.com 


بورس ماشین آلات 
کارتن سازی ایرانی وخارجی 
ساخت ونصب وراه انداری 
سیستمهای خط تولیدورق 
سازی وچاپ وچاکهای فلکسور 
(نقد وا قساط)انواع رول بند- 
فروش انواع ورق کارتن - 
۶۳۵۳۶۱۵۳ 


روسی - ارویایی 
انواع تراش - سنگ - 
پرس کارانسل - فرز - 
دریل صفحه تراش 
در ابعاد مختلف 


"(۹ 
0(۳ 


فروش دیزل ژنراتور 
از ۲۰ تا ۲۰۰ کیلو وات 
با نصب و راه اندازی -گارانتی 
خدمات بعد از فروش 
شرکت نیروساز پارس ( ۱!۱۳۵۵) 
با ۳۵ سال تجربه 


تلفن ۴۳۳۰۸۸۶۹۳۴۲۵۱ ۰۲۱-۶ 


در ۲۳ ساعت گف‌شته 
هموطنان گرامی در سراسر ایران عزیز می توانند همه روزه از آخرین اطلاعیه روابط عمومی 
-ستادفرماند هی نیروی‌انتظامی در مورد خود رو وموتورسیکلتهای مکشوفه اطلاع 


ط ۱۱ 
مشنهد 
ط ۱۱ 
ES‏ 
ط ۱۱ 
اصفهان 


O 44 4 A 2‏ هد < >< و 


۰۰ ۰ 
مه م) ۳ 
A‏ و Ê‏ 
۳ چم ا 
۰ 6 ۳ 


۳۲ ب‎ 
۵0۵۱۵۳۴ 
۳۹۳۹/۵ 
۱۳/۵۵ 
۷۸ 3 ۱ 
۴۵۶ 
۴۹ ۱ت‎ 
۹ 
\AFVYF 
۳۳۹۳۳۳ 
۵ ds 
۹۵ ۷ 
V۲ ۸ 
۱۵6 ل‎ 27۲ 
ب/۱‎ 
۳۵۸ 
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DARI 
FAYTVY 


ارومیه 
ط - ۲۵ 
مشهد/۱۳ 


)2* C: 
ج یی‎ 
4 


۳۰ 
ج‎ 
Oo 


ط ۱۱ 
ط -س 
مشهد 
همدذتان 
قم ۱۱ 
مشتهد ۱۱ 


°C’ ۰ 


C: C: C: 


۰ 0 ۰ ۰ ۰ 
4 و( 


3 
ون‎ hh? 


خرم آباد۱۱ 


ببنفتان ۱۱ 


4 


نیازمندیها تلفنی آگهی می‌پذیرد ۲۲۲۵۳۳۳ 
شماره فاکس نیاز مندیها ۲۲۲۴۹۶۳-۲۲۲۴۸۸۶ 


4 
شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۸۲ - شماره ۲۲۸۴۶ 
ی شنبه ۲۵ مرداد ۱ ره 
ماشین آلات صحافی ميتم » 
هت تشتر شغل هر دبیری که بخواهید از 
۳۳ ۱ دیستان‌تا بیش دانشگاهی 
کلیه ماشین الات صحافی ۰ 7 
به هرنقطه تهران بزرگ 
درحال کار ۱ ۲ ۳ 
اه اعرام می شود مشاوره و 
رقبیل ماشین ورق رفع‌اشکال جلسه اول 
تاکفی )۸۷۵ 


چهار ونیم ورقی 
۷۶ برش پلار 
دهانه ۸۲ یمی ازپایه ت آریانا 
مفتول زنی هونرتک 
دماغه شومیز کن تکخانه 
(حرفه و فن) 
خط زن جلد وکلیه 
لوارم جانبی 


تدریس حصوصی 
ریاضی -فیزیک -شیمی 
توسط دبیران رسمی منطفه ۳ 
۳۰ -۶۹ ۶۴۱۱۶ 


قابل توجه فرهنگدوستان »پژوهشگران 


تعدادی کارگرساده 
ونجارلترون کار 
۹( 


° ۰ ۵ 
تهران بهترین خریدارکتابخانه شخصی 9 پروز 
گروههای کر وارکستر شما خطی - چاپی و مجلات قدیمی ۳9 
موسیقی به رهبری کامبیز علی مرادی ۶۹۱۹۵۲۰ 
آریایی نژاد فارغ التحصیل 
موسیقی از آمریکاآموزش واجرا 
شماره ثبت ۱۴۳/۱۷۸۳ 
FPWEAPV-FPWEPS®‏ 
٩۹۱۱-۳۷۱‏ 


فهر ست موضوعی کتابهای انتشارات اطلا عات 


اسلام بر ای همه (تر کی) 
جیبی. چاپ اول. ۱۷۶ صفحه.۱۵۰۰ ریال 


۸۳۳ 


نقشه بردار 


باتجربه کلیه دروس اول دبیرستان 
A$ool®”‏ 


تبلیفات 
حص 


سا 


انواع ساعتهای تبلیغاتی دیواری و رومیزی [ 
بورس انواع خودکار ۱ ۱ 
تولید و جاپ نایلکس در هر تیراژ 

کارت ویزیت - سربرگ - ثاکتور - بروشور - کاتالوک - پوستر 
به همراه تولید استئنائی تی شرتهای تبلیغاتی ے09 
کلاه تبلیغاتی ( نقاب دار و بدون نقاب) _ ر, 


یکجایاجداگانه 


۶۴۳۶۹۹۳-۳۵۵۸ ۳-۹۹۹۸ 


اسوه کامل 
مولف: سیدمحمدمحسن دعایی 

وزیری, چاپ اول. ۵۶۳ صفحه. ۲۸۰۰۰ ریال 
الفضایل المنسیه 
مؤلف: حسینعلی راسد 

رقعی. چاپ اول. ۱۶۶ صفحه. ۳۰۰۰ ریال 

الگوی آسمانی (رفتار علوی) 
مولف: سیدیوسف ابراهیمیان 


5۰ 


از تولید به مصرف 
سارنده و فروشنده 
انواع کباب پز و پلوپز 
استیل جهت مصارف 
خانگی و صنعتی 


دوخت انواع 

مانتوولپاس کار 
باتحویل درتهران 
۰۴۱۱-۵۵۵۷ 


۳۶۵۳۳ 


وزبری» چاپ اول ۳۹۱۱ صفحه. ۱۳۰۰۰ ريال 
انقلاب عاشورا 
مولف: سید عطاءالله مهاجرانی 


ی طراحی و چاپ لیبل و پک 0 
ریا ی انگ ر ۳ ِ 3 + حا که ۰۰ ۲ ۰ ۰۰ ۳ 
ری طراحی حعبه و سته های فانتزی رقعی» چاپ هشتم. ۲۲۹ صفحه. ٩۰۰۰‏ ریال 


تبلیغات هزینه فیست ((۱ سرمایه گذاریست ((۱ 


بر آستان جانان 
مولف: رضااسماعیلی 
رقعی, چاپ اول» ۲۷۲صفحه ۱۱۰۰۰ریال 

برزگران دشت خون 
مولف: پرویز خرسند 

رقعی, چاپ يازدهم. ٩۶‏ صفحه.۲۰۰۰ ريال 
پیام آور عاشورا 
مولف: سید عطاءالله مهاجرانی 


مره ۱۸ 


مدرس ومترجم 
زبان‌انگلیسی 
گر امر مکالمه 
ار مبتدی تا پیشترفته 
مکاتبات بازرگانی 
مصاحبه سفارت 


مرا کز بهداشتی درمانی ودرمانگاهها 
و بل ی کلبنیک های استان تهران (عمومی 9تخصصی 


eT VQAQo oor‏ توف" 


استخدام رسمی پاره وقت 
درآمد Poo‏ هرار تومان 


پورسانت و مزایا (فروش کامپیوتر) 
۱ 


وزیری» چاپ هتم ۳۳ صفحه. ۱۳۰۰۰ ريال 


سابقه بیش از ۵ سال نظارت بر عملیات 


راهسازی نیاز دارد. واجدین شرایط 
می توانند روزهای شنبه تا چهارشنبه 
ف با را را هار اس 
۸ ۶۹۵۴۶۶۱ تماس حاصل 


شهید شاطریات 


واحد بهد اشتی حرفه ای محیط عمومی 


درمانگاه محمد رسول الله 
بهداری سپاه 

رازی 

شبکه بهداشت ودرمان 
شهید درخشان 

مهران 


صنعتی البرر شهیدمدرس 


کیلومتر ۳۳ جاده ساوه - خیابان شهید ملکی 
خیابان شهید حاج جعفری 

بلوارامام خمینی 

کوچه بهداری - پمپ بنزین 

خیابان ولیعصر 

بلوار شهید کلهر - جنب تامین اجتماعی 
خیابان ولیعصر - کوچه ۱۶ متری کتابخانه 
خیابان شهرداری - جنب ۶ متری مالک اشتر 


EES 

۳۳۶۵ 

PAPA 

EF 

۹ء۲ 

۲۹۱۰ ۰ ۵۲۲۶-۵۷ 
۴/۸۰۰ ۵ 
۳۷۳۱ 

۳۴۳۵ 


کرج .میدان امام خمینی 
پاساژکمالی ۲۷/۹ ۲۶۱-۲۲۲ ۰ 
امل-اول هلال احمر 

۰-۱۳۱ - ۷ 

ارومیه-خیابان امام خمینی 
۳ ۰۴۱۱ 

اردییل-میدان حافظ 
2 
اصفهان-خیابان فردوسی 
۳ 

آهر-خیابان طالقانی 

۰۳۲۶۲۲ ۰ 


بتعدادی بازاریاب دک خیابان طالقانی ۸ ۳۳۳ پیامبر وحجدت 
جهت کارهای آوج ابتدای خیابان امام ۳۳۳۵ 56 
0 ا ی ۱ 2 e‏ ۱ مولف: سیدحسین حسینی 
تبلیغاتی ویازرگانی مرکزبهداشت اسفرورین یابان ولیعصر - خیابان بهداری Poo‏ 
باحقوق ثابت خانه بهداشت سعیدیه خیابان شهید مجازی - کوچه شهید معنوی ۴۶۵ وزبری» جاپ اول. ۲۱۲صفحه. ٩۵۰۰‏ ريال 
وپورساست کال خانه بهداشتی سالور شهرک سالور - خیابان شهید اسدی 2۱۶۷ تعزیه در خور 
نناز مند ِ T A iT : E‏ : ا 
9 رت ۳ پاسرمایه‌اندک پردرآمداقساط بادستگاههای مهرسازی درمانگاه آموزش وپرورش - سپاه موسی اباد ءخیابان ابراه - میلان ۴ ۳۴۲( مولف: دکنر مرتضی هنری 
واپ( )کارت ویزیت وتبلیغات)باآموزش SS‏ ابتدای قاسم آباد - کمیته امداداما ۱ ۱ 
بحيرني یتدای قاسم اباد - رویروی نمی 0۳ ۵a”‏ اتآ قحك + .ا 
رتاش ۵۳-۰۳۷ ۶۹۴۳۷ ۳ را وزیری. چاپ اول» ۲ ۰ ۰ یال 
دکتریادکاری یابان سجاد - کوچه ۵ تفسیر قر آو. 
سیدالشهدا (ع) هساو نوت ال نش باه اه ۸۳۷۸ 
یت ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ لف: اد 
آموزشگاهها شاته روزی امام خف جاده ساوه - کیلومتر ۱٩‏ و مولف: حسینعلی ر 
تاد ورن تا ۳ خیایان کاشانی - ح مدرسه ها خرداد ۴۵۵-۶ وزیری. چاپ سوم. ۱۶۸ صفحه ۲۵۰۰ ريال 
کد ۱۱۰۰ مرکز بهداشت اسلامشهر شهرک انبیا - انتهای خیابان ۱۵ متری شهرداری ۵۱۱۱ مرا کز فروش: 
به تعدادی زیگزال دوز مرکز بهداشتی درمانی قائمیه جاده ساوه - شهرک قائمیه - نیش کوچه ۱٩‏ له اا فا ایا کا ا 
: 7 ل 6 مرکز بهداشتی درمانی موسی آباد موسی آباد - خیابان آبراه - میلان ۴ ۶۲۶۱ ۳ تم و 
و وسط کار خانم نیازمندیم : A‏ ۲ 4 ره بهیهان-خیایان عدالت 
۹۳۹۶۵ مرکزبهداشتی واوان یرت زر - یب ۳۳۳۸ ER IEEE‏ ۶۷۱-۷ 
۹( مهر ایر ان باغ فیض - میدان امام حسین 2 جنوبی ساختمان روزنامه تبریز -خیابان آیت الله طالقانی 
= ۳ ملا ا رد بلوار آیت الله خامنه ای ۳۱/۳۹ اطلاعات ۱ ۰ ۰۳۴۱۱-۵۵۵ 
8 ان ۱ اس سل اسان فا ار رت 
درمانگاه امیر روبروی بانک سیه - کوچه صدهراری ۳۲۳ GG TTS‏ 
مرکزیهد اشتی درمانی پاکدشت پاکدشت - میدان شهید گمنام ۳۳۰ کارگران ۷۸۹۰۷۲۳ رشت_-خیابان امام خمینی 
2 ۰ یت شمیران »تجریش.»میدان قدس ۲ TTT»‏ 2 ۱۳۱ ۷ 
صد خنانان انقلات - | 0 ا 
وی یابان ۳ ۳ ری ۲۵۵۱ ۳/۱۳۸۹ E RE EE‏ 
درمانگاه جوادیه کوچه جهاد سازندگی HEY‏ وران نر فک رواخ ۰۲۴۱-۳۳۹۲۸ 
TOES ۳ OT CET‏ سا 
۹ تب ۰ ۰ ۹ مرکز بهداشت ودرمان حسن اباد شهرری - حسن اباد - بلوار امام P11۹‏ ۲۱۳۰-۰۰ ای کر یک OE OS‏ 
شرکت مهندسین مشاور جهت کادر TT ۱ e‏ هک خیابان دکترشریهتی نرسیدهبه ۰ ۰۱۵۱-۲۲۳۳۲۰۶ 
و ES‏ شهرری - جسن اراد - بلوار اقا۳ OSE EA‏ ۴ تا اج 
نظارت پروره ی راهسازی خود در خانه بهداشت شرکت شایگان - کوچه بانک کشاورزی ET‏ ۰۳۶۳۵-۲۲۵۷۵ 
8 ِ ی پل سیدخندان کوچه لادن ۸۶۶۶۹۱ شاهرود-خیابان 
Ty i t3‏ ار | پل سیدخندان کوچه لادن هرود-خیابان معلم 
استانهای اصفهان و مرکزی به چند نفر مت ی N‏ شهرری.میدان شهرری پاساژ ‏ ۰۲۷۲-۳۲۳۷۳۴۳ 
امام سجاد(ع) دوراهی کیلاوند ری شيشه طبقه دوم ۵٩۰۲۱۹۹‏ شهرکرد-خیابان طالقانی 
مهد س کم ای تکنسین و دفشه بردار با جیلارد خیابان شهید بهشتی ۳۳۸۶۹( شهرآراخیایان ستارخان ۸ ۰۳/۸۱۱ 
نرسیده به پل ستارخان ۶۵۰۲۷۰۷ شیراز-خیابان زند 


۰ ۰/۱۱ 
قم-خیابان۱۹دی ۰۲۵۱-۷۷۰۳۹۳۸ 
کرمان-خیابان ابوحامد 
1-1 
کرمانشاه-بلوارشهیددکتربهشتی 
۰/۸۳۱۲ 

مشهد-کوی دکترها 

۰۵ ۱۱-۴ ۵ 

میبدیزد-خیابان امام 
۵۲۱/۱۷۲۵۸ ۰۲۳ 

همدان-خیابان بوعلی 
۱-۴ 


@ 
۵ ۰ 4 
ما زمر Ww‏ و العا ست نیاز مندیها تلفنی آگهی می‌پذیر د ۲۳۲۲۵۳۳۳ 
4 4 


شماره فاکس نیازمندیها ۲۲۲۴۹۶۳۲۲۲۴۸۸۶ شتبه ۵ مر ی 


تهرانپارس-برادران مظفری 


قابل نو حه فرهنگدوستان »پژوهشگران ١ E ET‏ ۱ طبقه دوم-۸۸متر 


۲خوابه -بارساری شده 


وعلا قمندان کناب 
مرکز مشاوره الهادی ۱ فروش فوری درکرج 
5 شاهین ویلا۲و احددرطیقات 
روانشناسی اون 99 عون زویه 
خانواده. تحصیلی ۱ حیاط اپارتمان ۷۸متری (سهیل) 
a ET. «4‏ ی سنددار پیش فروش ِ 
اننشار ات اطلاعات ثالث - بدنه - حق بيمه ۶ ماه أ ل موس وس بین سه راه آذری و امامزاده حسن (ع) درحدگچ وخاک 


گفتار درما: ۱ ۳ 
بیفۀ و ارد اتی: صساذرآتی: وور ی ۹ و ۵۳ متری با ۴/۵ میلیون وام یامعاوضه باماشین ۵ متر ۳ خوابه 
فهر ست مود کتایهای انتشارات اطلا عات | | داخلی مسئولیت - آتش سوزی بانکی - ۱۷/۵ میلیون ۰۲۶۲۰۸ سهروردی شما ۴ سال ساخت 
وی هی ی ۵۴۷۲۲-۰۷۵۴۳ ۱۳۳۳و اد دی ۲۵۳۱۳۰۳ ۳۸۱۳۲۱ e 9P oY‏ ی 

واقع دربهترین فرعی oS.‏ 
۰ . ۰۵ متر ۲ خوابه حوش نمشه 
فرهنک و معارف اسلا می : 


ناکلیه امکانات رساله با نورگیر عالی 


ا « محلی مناسب برای سر مانه گذار ی مطمتن» TT SS‏ 
: جم: » 


وزیری. چاپ چهارم» ۲۵۲ صفحه. ۵۵۰۰ ریال فروشنده واقعی 
o ۰‏ ۹ ۰ و ۰۰ o‏ ۷ ۰ چ o‏ ۳4 ۰ فوری فروشی 
جج عمره یکی از بهترین مناطق تجاری تهران بزرگ مابین دو اتوبان واقع در کمربندی واوان آپارتمان ۱۱۰ متری 0 
مولف: د کتر کریم وزیری تک واحدی بدون ۸۵۱۰۱۱ 
وزیری؛ چاپ اول. ۴۳ صفحه. ۳۰۰۰ ریال مجتمعی به مساحت : ۹۰۳۹ متر مربع مشتمل بر : aS‏ 
حماسه تاریخ (حسین‌بن علی) ۲ متر مربع ساختمان اداری در دو طبقه ۲٩‏ دهنه مغازه تجاری به مساحت تقریبی ۷۲۰ مترمربع بی واسطه 
مولف: محمدجوادحجتی کرمانی ساختمان نگهبانی - ساختمان کارواش مجهز به سیستمهای پیشرفته در حال بهره برداری شاب | | رمس مر ی رو 
رقعی. چاپ اول» ۳۰۰ صفحه. ۱۲۰۰۰ریال ۸چال سرویس با بتون مسلح چاه آب عمیق قابل شرب با منبع هوایی . AAFPISFPE‏ 
داستان پیامبران برق سه فاز فشار قوی و دودستگاه تک فاز - تعداد قابل توجهی خط تلفن . 
و ا مجهز برای ایجاد انواع فعالیتها . ترمینال و نمایندگی انواع کامیون و سواری و ایجاد هرگونه خدمات aT‏ 
" وزیری» چاپ اولء ۱۰۴۷ صفحه. ۳۵:۰۰ ریال پس از فروش برای هر نوع تولید یا احداث کارخانه های تکمیلی کامل از هرنوع جهت فروش و | ٩|‏ بعلت مسافرت 
دروس قلسفه اخلاق TTT‏ آپارتمان ۲۳۵ متری 


طبقه ۶ در ۶ واحد 


۳ باکلیه امکانات 
زیری» چاپ هشتم» ۲۰۴ صفحه» ۸۰۰۰ ریال Eb‏ ف ماد“ آپارتمانی با متراژ ۳۲ متر مربع ۳ 5 
وزیری؛ چام ر طالبین با تلفن ۸۰۱۳۲۳۵ و موبایل ۰۹۱۱۲۱۹۷۲۳۶۳ تماس حاصل فرمایند. را سوپرلوکس 
رساله الانوار PPA‏ ۵۶ ۸۵۹۳۸۲۰۵ 


مؤلف: سرف الدین محمدنیمدهی -متر جم:اسماعیل حاکمی 
رقعی. چاپ اول ۷صفحه. ۳۰.۰ ربال 


مولف: محمدتقی مصباح 


زبده المفاتیح الحناد اک اشتخ ده ما کہ مانگا ۳ 
زا یج الجنان مر بهد سی ر نی 9« ر یوسف آیاد 
بت ۳ 5 بط ۰ : 
مولف: عباس قمی - مترجم:کريم زمانی ابن سینا - مستوفی 
وزیری» جاپ سوم» ۵۲۶ صفحه. ۲۰۰۰۰ ریال کا ۹ کک ۳ ۲ ۳ ۾ + ۲ ۳ ) مه ۰ ( ۵ متر 
E‏ 9 ك 9 ۲ ساله 3 ۳ 
سلام بر خورشید 4 kt‏ ن هران (عمومی زو حصی ٣‏ بهترین نقطه گاندی آپارتمانی 
۱ زیر کیعت ۴ خوابه با حياط اختصاصی 
مؤلف: سیدعلی آکبر حسینی سس ۳ صدقی ۸۰۱۰۱٩۱‏ ۸ 
MC ۱‏ ی ۳ خیابار د 09" < 9۲و 
جلد دوم وزیری» چاپ دوم. ۲۵۹ صفحه. ۶۵۰۰ ريال و E‏ لبرر تپابان سهروردی ا سر ETO‏ 
: شهید على الوندی شهرک - خانه بهداشت ۳۵۳۵ 
مرکز بهداشت ودرمان رودبارقصران میدان امام خمینی - جاده زایگان - روبروی پمپ بنزین o1‏ 9 
جلد چهارم‌وزیری. چاپ اول ۲۲۲ صفحه. ۷۰۰۰ ریال ف میگون شمیرانات - رودبار قصران - میگون 
سلمان فارسی پایگاه بهداشت اوشان اوشان - کوچه نانوایی ۰ | ۵ 
of‏ ۷ | سیاه خابان باسدار ار 
مؤلف: عطاءالله مهاجرانی TT ٤‏ 1 مر اسل عمو می 
زبری, چاپ‌چهارم. ۲۴۳ e.‏ باب الحوائج فرهنکیان یابان بخشداری 
2 7 ۲ :5 2 ِ ۵ شعبار خابان ن ۱ ® o ۰ 1۹ o‏ 
دیام آه. اسلا U.‏ بل سور شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه 
ی ۳۳ او ۴۸۳۲ 1 زویه (شبانه روزی ) خیابان امام خمی: 8 نت 
برزویه (شبانه روزی یابان امام خمینی N N O To‏ 
مولف: احمد بهنننتی 5 شفا شهرک قدس - سرخه حصار - خیابان امام خمینی درنظر J‏ وی عر 9 5 , 
E ۲ 4 ۲ ِ‏ ~~ د یه مساحت د ۵ 
وزیری» چاپ دوم ۸ صفحد. ۰ ريال مرکربهداشتی درمانی ۲۲ بهمن شهر قدس - خیابان ارادی مود ر orto‏ مترمریج J‏ 
اس ف وه تانها ۱ )وخعاه ایا نتان تھ ان به‌صورت انبار وکارگاه بوده و واقع در کیلومتر 
مرا کز فروش: + ر 2 را ھر ۵ جاده قدیم نهر ان کرج نرسیده به 
خیابان انقلاب»روبروی درب اهواز-کیان پارس 1 دب مانگاه نشاد ۳ .€ ۰ 
ای شوه ورام ۶۱۱۳ ر ی سهراهی کارو انسرای‌ستکی رویروی داروسازی 
ce gee ۶۶ ۴‏ 2 زایشگاه تسهیلات زایمانی اوج خیابان زایشگاه اوج EE‏ ساها و در برجنویی جاده می باشد از طریق 
E A MEO‏ ۱-۶۷ ۰۶۷ بیمارستان ۹۶تختخوابی اسلام شهر جاده ساوه -شهرک سعیدیه ۳۱۳۱۳۹۹99۵ ّ E‏ ۳ 
o EAE EE E Gy ery yS‏ 2 مرایده عمومی وبه بالاترین قیمت به فروش 
جنوبی 9 ا نی بیمارستان وزایشگاه الزهرااشت ارآیت اله خامنه | 0 
بیمارستان ورایشگاه الرهرااشتهارد بلوارایت منه ای او را ۳9 1 a‏ 
اطلاعات ۲۹۹۹۳۶۸۶ ۰۴۱۱-۵۰ ساند. متقاصیان می‌توانند جهت باردید ملک 
E yS‏ ۱ مرگزتسهیلات زایمان پاگدشت ‏ بلوارامام خمینی و مذکور از ساعت ٩‏ الی ۱۷ مورخ ۲۷ 9 ۸۳/۵/۲۸ 
هفت حوض جنب بانک رفاه ۰ ۰ ۶۲۲۵-۲۲۲۸۲۲۰ 3 مرکزتسهیلات ز ایمان شهیدصدوقی خیابان شریعتی -خیابان انقلاب -جنب آتش نشانی ۲۵۵۱ د ل OI a‏ 
TS E‏ ۹ مرکزتسهیلات زایمان دانسفهان خیابان سی متری هموار ۴۳۰ ا ا CS U‏ ۳ 7 
۳ ی ۱ بیمارستان سوم شعبان خیابان امام خمینی -میدان شریعتی ن ۳۳۶ بیشترواخذ برگ شرایط شرکت درمزایده ونیز 
زا دار ۰۲۴۱-۳۷۲۳۹۲۸ 3 بیمارستان ولی عصر خیابان قدس-نرسیده به بخ سازی ۳۳۹۰ ارائه پیشنهادات‌از تاریخ نشرآگهی به مدت ۱۰ 
ا ری یل کر شهر بیمارستان فجرشهریار خیابان ولی عصر ۳ روز به نشانی تهران - خیابان شهید دکتر بهشتی 
قلهک خیابان دکترشریعتی نرسیده به ۰ ۰۱۵۱-۲۲۲۲۲۰۶ سما سا اراد ا او ای کن 2 ار ۱ ۱ ۱ ۳ ۱ ۱ 
دولت نبش کوچه تلفنخانه ۲۶۰۵۸۹۱ سلماس-خیابان امام E‏ ات میدان راه اهن-میابان شهیدهدایت متجععری ار ۳ جهارراه انديشه - خیابان سهند - یلاک ۰۲۸ 
ای ۳ : 0 e‏ ا 0 3 خر اراد ین سم شم 1 ت ۴ 
سیدخندان خیابان دکتر شریعتی بالاتراز ۰ ۰۴۶۳۵-۲۲۵۷۵ رت م چ جر ( شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه »امور اداری 
پل سیدخندان کوچه لادن ۸۶۶۶۸۱ شاهرود-خیابان معلم 2 بیمارستان حضرت سیدالشهدا گوهردشت -بلوار استقلال -بین خیابان دهم ویازدهم BASE al ga O ۱ FPoo4V‏ 
ررره ان خر اه N‏ ا ار غل اسلام آباد-منطقه ۲-خیابان درمانگاه ۲۹-4 ر ۰ دا" 
شيشه طبقه دوم ۵٩۰۲۱۹۹‏ شهرکرد-خیابان طالقانی 0 ۱ ۱ می‌باشد . 
شهرآرا.خیابان ستارخان ۳۸۱-۷ ۰ 2 بیمارستان شهیدرجایی حصارک -خیابان شهیدرجایی ۴۵۲۹۰۱۳ ۱ 
نرسیده به پل ستارخان ۶۵۰۲۷۰۷ شیراز-خیابان زند : بیمارستان شهیدفیاض بخش میدان شهدا-روبروی قنادی رصا و( شرکت سرمابه گذاری صنعت بیمه (سهامی عام) 
خی یا عم ری شا ی بیمارستان شهید مدنی جهانشهر-میدان شهیدمدنی ارا 
پاساژکمالی 0۲۶۱-۲۲۲۲۷۹ قم-خیابان؟۱دی ۰۲۵۱-۷۷۰۳۹۳۸ TT SS‏ 
۱ کت بیمارستان فردیس 9 ی ل غربی -جنب شهرداری ۵9۵° 2 
O BND .۱۲1-۷‏ 2 بیمارستان کسری جهانشهر-خیابان کسری ۴۱۶۳۲۳۰۲-۵ دفتر نمایندگی "۳ 
ارومیه-خیابان امام خمینی کرمانشاه-بلوارشهیددکتربهشتی بیمارستان کودکان شهیدمحمدحوادیاهنر عظیمیه-سه راه عظیمیه ۲۲۵۰۵۵ رو زنامه اطلاعات 
TT‏ ۰/۸۳۱۲ 
E LS‏ بیمارستان ومجتمع پزشکی ولیعصر جهانشور یابان کسری ۴۳۷/۹۳۳ 0 


00 , 
اصفهان-خیابان فردوسی میبدیزد-خیابان امام بیمارستان نظر آباد خیابان شهیدمطهری ۳۷/۰۸ آگهی‌می‌پذیرد 
وم اک زایشگاه شبانه روزی شهیدصفرتک زارع خیابان شهیدمدرس ۳۳۵۵ 
اهر-خیابان طالقانی همدان-خیابان بوعلی ۱ 0 ۱ 0 ۱ ۷ 5 ۷ ۲ 4 ۵ ۶ 

۳/۳۶۹۱ بیمارستان هشتگرد خیابان مصلی -پاسازقائم -ارمایشگاه مرکزی‎ ۸۱۱۴ AR AR 


٣‏ رمن ای اطلاعاست 


0 شنبه ۲۵ مرداد ۱۸۲ ۱ 


زیر رمین ۰ متری دوخوابه 


درب مجرا آماده تحویل 5 نگ بر قابل توجه فرهنگدوستان پژوهشکران 
ِِ وعلا قمندان کناب 


با جک دوم صفاشهر 
- ِ رهن:۲میلیون مجتمع فرهنگیان 
۰ متر - یک طبقه اجاره:۱۰ هزار یک قواره زمین 
.۰ -بتا .۰ e‏ 
VVoFPVI‏ سرویس کامل 
۶ دانک ۷۱ کد۸ ۴/۵ هکتار تلفن - پارکینگ - انباری ۳/۷ ۹ 


انتهای زنبیل آباد چاه آب و استخر > ی 2 


٩ خانه بزرگ برای ۲۵میلیون ۱/۵ میلیون وام اند نشار ات اطلاعات‎ e 
Notebook خیابان امام سجاد : : جهت گلخانه و مرغداری از قیمت کل کسر فی شود‎ 
فهر ست موضوعی کتابهای انتشارات اطلا عات‎ 
۳۰مترزمین-۵۰۰مترینا سرویس بهد اشتی و قیادیزن‎ 
گاز‎ 
ربانی ۹ فدائیان 0 ۰۹۵۳۸۵ مولف: دکتر احمد بهش‎ ۳ ۳۹ ِ 
ريال‎ V۰ رهن : ۲ میلیون وزیری» چاپ اول ۳۶۴ صفحه.‎ 


۰ میلیون مدرسه غیرانتفاعی 
۰امتر - باجک TEEN‏ فرهنک و معارف اسلا می 
متر - باد ان وی ا هل صو و۳ ۷۰ ۱ 
با کلیه امکانات 


۱ ۱ ۱ ۲ ۳ 5 ۰ ۰ اجا ۵ ۳۴ هر | ی‎ ۰ o 
قیمت ۳۳ میلیون ۰ متر - زیر بنا ۱ ۱ ۲ قواره زمین صفاشهر ۱ فضیلنهای فر اموش شده‎ 
۲ ۱ تساک ۱۲۰ ۶ب کوچه شیخ مفید‎ VVoFPVI متر‎ ٥ 
۱ سی #لف.‎ 5 
طبقه کد ۱۱ / مؤلف: حسینعلی راسد‎ ۲ 2:۲ 
Naê AS Sh / فش . جوادالائمه‎ - 
متری امام حسین ز کل گسر می شو فضیلتهای فراموش شده (لاتین)‎ ۰ RTT ۲۳متر‎ 
مولف: حسینعلی رانسد‎ ê EÊ AAPIPEFP AAPIPFFP همکف و طبقه بالا‎ 
ادر املاک سعید اا ا قربانی ۷ ۹ رقعی. چاپ اول. ۸۰ صفحه. ۲۰۰۰ ريال‎ 
متری روحانی طبقه سوم‎ ۰ 
0 مشاع املاک‌صداقت‎ 
میلیون جهت مطب ۰ متر ۱ مدر مولف: سیدحسن موسوی خراسانی- مثر جم: علیرضا میرز امحمد‎ ۲ 
ِ اه ای ۱۵ دوخوابه‎ 
I گلفشان کد ۱ ۴99۹9۳ ۶ دانگ وین کول‎ 
آسانسور 0 قرا نت‌های دینی‎ 
متری مدرس ۶دانگ ۳ مولف: سیدعطاءالله مهاجرانی‎ ۵ o Ao 
i iF متری آخر‎ ۶ ِ 
۹ ى 795) و 2 ۳ و‎ ۱ 
منری ۵ متری سوم نصه های خواندنی از چهر ه‌های ماندنی‎ 
میلیون و وزیری» چاپ اول» ۲۵۴صفحه» ۱۳۰۰۰ریال‎ ۵ 


۷۷۰۴۷۱ متری هفتم تیر ا ۳۹۱۰۴۳۳ ۱ قهر مان علقمه 
گلفشان کد ۲ 11o‏ مدر همکف نبد ۳ لس [1 3 o91 OYY‏ :زف 
۴۶ مترزیر زمین 2 مؤلف:احمد بهشتی 


۴ متر- دوطبقه ۲۵/۵ متر حیاط با فاضلاب تلفن و امکانات Saas EET‏ 


مجزا- باجک دوم ۲ میلیون ۱ تکمیل کناب الاربعین(غزالی) 
E‏ ۶۶۳۶۸۸۱ ۱/۳۹" ی مؤلف: محمد غزالی- مترجم: برهان الدین حمدی 
۶ میلیون ۶ میلیون 
۵ میلیون وام 


۴ پنتیوم‎ ۵٩۱۱۳۵۳۸۱۷۲۹۷۰۳۹ ۱۵۴۳۳ نوساز -۶د انگ- یک‌اتاق حد فاصل پل میم‎ $$o۵0۵F 
۰ ۶ 6 “e 1 n الا‎ | 
جوادالائمه و آذر ۳۹ پیش فروش 1-۹۹ عیسی و دران‎ 


ققبه ری 


وزبری» جاپ اول ۳۰۸ صفحه. »< ريال 


رقعی. چاپ اول ۱۶۴ صفحه. ...۷ ريال 


۶ دانگ قیمت کارشناسی ۳ الى ۳۰ میلیون 


وزیری» چاپ هم ۳۸۹/۸ صفحه. ۱۳۰۰۰ ريال 
٥‏ متر -آذر اجاره انباری ۷۵ متر دو خوابه فقاو گوهر نماز و نایش 


VVoFPYI‏ داق کونه ۰0 متر e‏ ۱۵ متری دوم مولف: دکتر سیدعطاءالله‌مهاجرانی 
گلفشان کد ۳ سند ۶ دانگ اماده تحویل 
اڪ همراه با مغازه ۴ میلیون وام 
5 با امکانات کامل ۰ میلیون از قیمت کل کسر می شود محمد(ص) در اروبا 
۰متری ۶/۵ میلیون دو خط تلفن ۳ میلیون وام ۱ ۳ ای هو 
BF‏ برق ۳ فاز از کل کسر می شود ۳۹۰۴۳۲ ۰ ِ 
ET‏ ۷۷/۷۹۱ ۱ ۷ ۹ وزیری گالنیگورء چاپ اول ۸۲۰صفحه.:۲۰۰۰ریال 


4 Yj 
کو ۹ انتهای ۶۵متری مدرس سروچ کاملن مصلح جهانی‎ 
۱۳میلیون ۴ دیواری قلعه 2۶ ۱ ٥امتری - دو خوایه مؤلف: عبدالحسین العبادشیخ- مترجم: سیدهادی خسروشاهی‎ 
ند۶ دانگ رقعی» چاپ دوم ۲۲۴ صفحه. ۳۰۰۰ ریال‎ PloFF™Y تاس عع جا‎ e 
دست اول مراکز فروش:‎ o9 ۳۷ E گلفشان کد ۴ ۴ متری دانیال‎ 


ترسیده به بتیاد ا ای خیابان انقلاب»روبروی درب اهواز-کیان پارس 
ابتدای فار کارگر مغاره ۷۵ متر صفاشهر اصلی دانشگاه تهران ۰۶۷۱۱-۵۲۳ 
فروش و احاره / ان ۰۳۴ FFF‏ بهبهان-خیایان عدالت 
س J‏ ۵ متری E‏ 
u a 8‏ 7 ۱ ۷ ار ۷ ۰۶۷/۱ 
EF‏ ۴۹۶9۹۳ ۱ تس : ۳۹۱۹۴۳۲ اج سروس تن وس تم تبریز -خیایان آیت الله E‏ 
ا 1 ۳ یی ر رور i CE e CEE‏ دی 
کلزار شهداء کل تن و7۶۵۲ ده ۲۷۰۲ اطلاعات ۲۹۹۹۳۶۸۶ TI‏ 
۶ میلیون ٩‏ میلیون 27 نارمک. ضلع شمالی میدان رامهرمز-باساژشهرداری 
۵امیلیون سرویس کامل ا ال 7 هفت حوض جنب بانک رفاه ۰- ۰۶۲۲۷۵ 
انش ۷۷۰۴۳۷۱ تلفن - پارکینگ - اتباری 1 و 0 e e‏ 
فشان کد کد٩‏ ۲ واحد تجاری مرچ رح مس ۰ E‏ ۹ 
سه میلیون وام 2 3 ات E‏ فلکه اطلاعات ۰۲۴۱-۳۲۳۹۸ 
oye ۰‏ ار 11 د ر : ۳ 2 کې a‏ 
۴۷/۵ مت زیر زمین ۲ باب مغازه ر گل کسر می شود ۳9 ابتدای خیابان مهریار ۷۴۱۱۶۳۸ ساری-خیابان‌قارن 
e 0 ۱‏ 5و پر قلهک‌خیابان دکترشریعتی نرسیده‌به ‏ ۰۱۵۱-۲۲۲۲۲۰۶ 
e EES‏ ا ۳۹۱۴۳۲ قیمت کارشناسی دولت نبش کوچه تلفنخانه ۲۶۰۵۸۹۱ سلماس-خیابان امام 
میدان کهنه کاز روبروی داروخانه دکتر زند ی ۷« lT‏ ۰۴۶۳۵-۲۲۵۷۵ 
۶ دانگ ۳ متری ناصر دیوان پل سید خندان کوچه‌لادن ۸۶۶۶۹۱ شاهرود-خیابان معلم 
رهن:! میایون ٩‏ متر تچاری اد 
اجاره: زا دانگ ۴ متر - دو خوابه شيشه طبقه دوم : شهرکرد-حیابان طالفانی 
ان تب 0 و 9-7 ان ان ۰۳۸۱-۲۷۷ 
VVoFPVI VVoFPVI‏ قیمت ۵۲ میلیون اماده تحویل نرسیده به پل ستارخان ۶۵۰۲۷۰۷ شیراز-خیابان زند 
کد ۶ کد ۱۲ $$o9۵۵Y‏ ا کرج »میدان امام خمینی yS‏ 
متری ۲۵۰ هزار تومان پاساژکمالی 0۲۶۱-۲۲۲۲۷۹ قم-خیابان۱۹دی ۰۲۵۱-۷۷۰۳۹۳۸ 
تک > > آ ۳ آمل-اول هلال احمر کرمان-خیابان ایوحامد 
۶ متر ریررمین سرقفلی مغاره ا دیجیتال هندی کم رم ۳۴۱-۸ ۰ 
همکف درب مجزا ۱۳ متر e‏ ارومیه-خیابان امام خمینی کرمانشاه-بلوارشهیددکتربهشتی 
ET 7‏ ۱ دوربین مدار بسته ۱ ۰۴۱۱-۷۳ ۰۸۳۱-۷۲ 
ادر ۳۴۹ یب حوار تجاری سونی 
قەلنامە | گاز کنا 7 ان دا شومینه مدل ۲۵۱۷۱۶۷ آردبیل-میدان حافظ مشهد-کوی دکترها 
و بایان توئید دارو J‏ ۳۷ ۰۴۵۱-۷۳۳۴۶ ۰۵۱۱-۴۹۵ 
۷ میلیون زیرزمین و همکف سالاریه - ۲۰ متری در حد نو اصقهان ll‏ میبدیزد-خیابان امام 
رهن ۱/۸ میلیون ۰ هزار تومان ۰۳۱۱-۰۱ ۰۳۵۷۲۷۷۲-۸ 
٩ ۳ VVoFPVI‏ میلیون یاسمن ۲۹۱۰۴۳۲ ۴ ۶ ۴ ۷ ۲ ۷ ۷ اهر-خیابان طالقانی همدان-خیابان بوعلی 
کد ۷ کد۱۳ و ۷ ۹اه" اه ES YS‏ 


رقعی. چاپ اول ۲صفحه. 0 


۶ میلیون 


رسای اطلاعاست 


قابل توجه فرهنگدوستان ,پژوهشکران 
و علا قمندان کناب 


مولف: حسینعلي ۱ راد 


2 انتشارات اطلاعات ۳ ض 
فهرست موضوعی کتابهای انتشارات اطلا عات 


فرهنک و معارف اسلا می 
مقالات راشد(۱۳۱۹۰۲۴) 


رقعی. چاپ اول ۳۴۰ صفحه. ۱۲۰۰۰ریال 
نگرشی بر مرثیه سرائی جلد اول 
موّلف: عبدالرضا افسری کرمانی 
وزیری: چاپ دوم. ۱۷۱ صفحه. ۷۰۰۰ ريال 
نگرشی بر مرثیه سرایی جلد ۲ 


مولف: افسری کرمانی 


وزیری. چاپ اول, ۱۰۷ صفحه. ۲۰۰۰ ريال 


نماز (تر جمه الصلوه) 


وزیری.چاپ دوم. ۱۶۸ صفحه. ۷۰۰۰ ريال 


موّلف: جلال رفیع 


نماز تسلیم انسانی عصبانگر 


با هم اندیشیدن (راز گفنگو) 


رقعی. چاپ سس ۱۱۵ صفحه. ۱۵۰ ريال 


دوریتی - مترجم: فاطمه صدرعاملی (طباطبایی) 
وزیری: جاپ اول ۳۶۴ صفحه. ۱۳۰۰۰ ريال 


پر سه در ديار خدایان 


مولف: صدبقه وسمقی 


رقعی. چاپ اول ۱۳۰ صفحه. ۳۰۰۰ ريال 


تاریخ جوامع اسلامی 


موّلف: ایرام لاپیدوس - ترجمه: علی بختیاری زاده 
وزیری, چاپ اول.۳۶۸ صفحه. ۶۰۰۰۰ ریال 


سفرنامه آفریقا جلد ۲ 


مولف: مور تن استانلی- مترجم: میربنج 
وزیریء چاپ اول. ۳۶۸ صفحه. ۱۶۵۰ ریال 


سفرنامه آفریقا جلد ۳ 


مولف:مورتن استانلی - مترجم: ابوالحسن خاند کت 
وزیریء چاپ اول. ۳۶۸ صفحه. ۱۶۵۰ ریال 


مرا کز فروش: 

خیابان انقلاب ؛روبروی درب 
ا 

ATE AY 

بلوارمیرداماد خیابان نفت 
جنوبی ساختمان روزنامه 
اطلاعات ۲۹۹۹۲۶۸۶ 

ی سا سرد 
هفت حوض جنب بانک رفاه 
کارگران ۷۸۹۰۷۲۲۳ 

شمیران ؛تجریش,میدان قدس 
I AS‏ 

تهران نو - فلکه اطلاعات 
ااا ا ا 
قلهک خیابان دکترشریعتی نرسیده به 
دولت نیش کوچه تلفنخانه ۲۶۰۵۸۹۱ 
سیدخندان خیبان دکتر شریعتیبلاترا 
پل سیدخندان کوچه لادن ۸۶۶۶۹۱ 
شهرری .میدان شهرری پاساژ 
شيشه طبقه دوم ۵٩۰۲۱۹۹‏ 
شهرار؛خیابان ستارخان 

نرسیده به پل ستارخان ۶۵۰۲۷۰۷ 
کرج .میدان امام خمینی 
و 
الالال 
1۲1-۶۷“ 

ارومیه-خیابان امام خمینی 
۳ ۰۳۱۱ 

اردییل-میدان حافظ 

۰۲ ۱-۲ ۷ ۷ 

اصفهان-خیابان فردوسی 
۳ 

اهر-خیابان طالقانی 
۲۸۳۲۱۲ ۲* 


اهواز-کیان پارس 
۰۶۱۱-۲۳ 

بهبهان-خیابان عدالت 
2-۵-۷ 

تبریز -خیابان آیت الله طالقانی 
۰۴۱۱۰ 
رامهرمز-پاساژشهرداری 
۰- ۰۶۲۲۵ 

رشت-خیابان امام خمینی 
1 
زنجان-خیابان سعدی 
۰۲۳۱-۳۲۹۸ 

ساری-خیابان قارن 
۰۱۵۱-۷۶ 

سلماس-خیابان امام 
۰۴۶۲۵-۲۷۵ 

شاهرود-خیابان معلم 
۲۷۲-۴ ۰ 

شهرکرد-خیابان طالقانی 
-۸۱۱ ۰۲ 

شیراز-خیابان زند 

۰ ۱۱ 
قم-خیابان۱۹دی ۰۲۵۱-۷۷۰۳۹۲۸ 
کرمان-خیابان ابوحامد 
۴1-1 
کرمانشاه-بلوارشهید دکتربهشتی 
۰/۱۳۱۲ 

مشهد-کوی دکترها 

۰۵ ۱۱-۴ ۵ 

میبدیزد-خیابان امام 

۰ ۲ ۵۸۵ ۲۱۷/۱/۲-۵ ۸ 

همدان-خیابان بوعلی 

+ ۴ 


برجاده نوشهر - رویان 
ساختمان تجاری مسکونی 
۰ متر مربع رمین ۰ ۰۰ 
متر بنا ۳۲ متربر . اسکلت 
فلری ۲ طبقه ۲ خط تلفن 
برق ۳ فار شوفاژ 
و کلیه امکانات 
۱۳۳۳۴۳۹۱ 
۹11199۵۵ 


« کلاردشت » 
نقد اقساط 
قیمت استتنایی - اکاریون 
فقط متری ۷۵۰۰ شر ایط 
پرداخت ۰ ماهه 
بدون بهره 
مشرف به جنگل 
۵۳۲۱-۲۵۳۰۱۵۲ 
۴ ۵۳۲۱-۳۵۳۱۳۴۵ 


کرج . جهانشهر 


۰ متر رمین 
با موقعیت عالی 
حداکتر تراکم 7۱۷۰ 
با جوار 
۲ واحد مسکونتی 


(۳۹۹۳ 


مهرشور 
زمینی به‌مساحت ۰/۰0۰ متر مریع 
(۷۴ × ۵) به فروش می رسد قیمت: متری۳۷۰هزار تومان 
PPAor™4‏ 


ملارد ویلای جنوبی - مهرادین 
زمینی به مساحت ۳۲۱۰ متر 
با سند منگوله دار 
۱-۵۵ 


مسکن گیوا 
قابل توجه سرمایه گذاران 
محترم در منطقه شمال 


4 


نیازمندیها تلفنی آگهی می‌پذیرد ۲۲۲۵۳۳۳ 


۰ کیلومتری تهران قطعات تفکیک شده 


۴ متری باجوار ساخت بدون واسطه 
۶2۳۴۱۳۸۹۶۳۳ 


شهرجدیدهشتگرد - فاز ۵ 
تعاونی برق زمین 
باسندوجوارساخت 
۱۷۱۷۹۸۰۵-۴ 


خیابان پنجم نیروی هوایی 
فرعی ۳۰۰ مترزمین تجاری مسکونی 
در سه طبقه فروشی اکازیون 
VEVPPSP‏ 


دا 6۵ 
فرت تہ 
به قیمت کلنگی زمین 
۰ متر بنا »۵*۰ متر دوبر 


رضایی نژاد ۸۷۷۲۲۱ 


فروش مغازه 
دریوشهر 


۰ متردرسه راه بهمنی 
بوشهر به فروش می رسد 
بوشهر - سه راه پهمنی 
شماره تلفن تماس : 


کاخ نیاوران و سوهانک 
شمیران 
با متراژهای ۱۶۵ 
و ۳۳۳۰ و ۶۶۰ 
۳۱۹۳۶۳۵۷ 
۹۵ 


)۰۷۷۱-۴۵۱۴۱۴۵۵ ( 


تلفن همر اه 
( ۵۹۱۳۱۷۷۱۳۰۷۵) 
ساعت تماس ۸ الی ۲۲ 


قابل توجه علاقمندان 


به کارهای تولیدی وصنعتی شرکتی 
فعال درزمینه نساجی باکارگاهی حدود 
۰ مترمربع »سالن سوله و سرویسهای 
بابهترین موقعیت محلی در منطقه 
صنعتی نزدیک بهشت زهرا با ۲۰۰ آمپر 
برق وژنراتور اضطراری ۲۰۰۱۷۸ وسه 
خط تلفن به علاقه مندان ایجاد کارهای 
تولیدی وصنعتی کل یابه طورجداکانه 
تماس روزهای هفته ازساعت ٩‏ الی ۱۴ 


۵۳۰۱0۳۶۱-۹ 


شماره فاکس نیا مندیها ۲۳۲۳۹۶۳-۲۲۲۳۸۸۶ 


ملارد ویلایی جنوبی 
شهریار 
۱۵۰۰ منر رمین - ۳۵0 متر 
سالن و اداری ویلا 
استخر - نگهبانی - 
پارکینگ -انبار - تلفن 
بعداز زعفرانیه و 
۰ متر زمین دارای 
استخر و ۱۰۰ متر بنای مفید 
دارای درخت میوه 
و آشیزخانه و کف سنگ 
قایل معاوضه 


APVV۶4-o911PoAF۶7 


oP VPA 


مسکن | - دو - ۳ 


دروس ۱۶۰ متر و ۱۹۰ متر 


قابل توجه 
خلیه اشخاص 
ومشاورین املاک یوسفی ۲۲۵۴۱۴۷ 
اولین آموزشگاه معاملات 
املاک بااعطای گواهینامه 
مهارت فنی 
و حرفه ای دارای 
مجوررسمی ارور ارت 
کاروامور اجتماعی داوطلب 
آموزش می پذیرد. 


دفتر نمایندگی 
روزنامه اطلاعات در 


AAPAFPV 
۸4190۷1 


یکدستگاه منزل مسکونی به متراز زمین ۱۰۰ متر دارای 
یک طبقه بالا به متراز ۸۰ متردوخوابه باکلیه امکانات 
ارقبیل : سرویس بهداشتی مجراءکمددیواری ویترین‌دار 
یک خط تلفن . حياط مستقل ماشین رو انباری محر ا. 
حمام .آشیزخانه کایینت دار. کولرو آیگرمکن ویک پیلوت 
به متراژ ۶۸ متر باکلیه امکانات ازقبیل: یک خط تلفن 
آشپزخانه - سرویس بهداشتی - حمام - انباری 
و دودرب مجزا - پمپ آب جهت تقویت فشارآب . 


فوری فروشی - شفاهی ۳۳۰۶۷۹۳ 


این شرکت در نظر دارد نسبت به انجام مطالعات و تهیه 
گزارش ارزیابی زیست محیطی اراضی توسعه منطقه 
ویژه اقتصادی ازنا (شهرک صنعتی ازنا) به متراژ ۴۰۰ 
هکتار به مبلغ برآورد اولیه یکصد میلیون ریال اقدام 
نماید. 

از مشاورینی که دارای صلاحدت سازمان محدط زیست 
و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشند 
دعوت می نماید جهت دریافت اسناد مناقصه ازتاریخ 
انتشار آگهی به مدت ۲۰ روز به آدرس خرم آباد -بلوار 
مدیریت پایین تر از شرکت توزیع برق مراجعه و یا با 
تلفن های ۰۳۶۷۹۰ ۳۹۰۰۷ تماس‌حاصل نماید. ضمنا 
هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود. 


شرکت شهرکهای صنعتی لرستان 


~~ ے ‌ ۰ ڪه e‏ » ۳۹ 

! گھی مزایده قروش باع نوبت دوم 
شرکت سهامی عام تولیدی قند شیروان . قوچان و بجنورد در نظردارد نسبت به فروش یک قطعه باغ ملکی خود به 
مساحت حدود ۸۰۰۰مترمریع واقع در محدوده شهر علمده مازندران (رویان شهر) منطقه کلرودیپی به سمت جنگل بعداز 
نگهبانی »سمت راست از طریق مزایده عمومی باقیمت پایه هرمتر مربع ۳۰۰,۰۰۰ ریال(سی هزارتومان) با شرایط 


نقدی اقدام نماید. 


متقاضیان می توانند از محل مذکور بازدید و در صورت نمایل به خرید برای دریافت فرم شرکت در مزایده از تاریخ 
۵ ۶۷ همه روزه(غیر ازايام تعطیل) از ساعت ۱۰ تا۱۲صبح به دفتر مرکزی این شرکت واقع درنشانی ذیل 
مراجعه و پس از تکمیل فرم آنرا حداکثرتا ساعت ۶یایان روز دوشنبه ۸۲/۶/۱۰دریاکت دربسته به همان دفتر تحویل 
و رسد دریافت نمایند.بازکشایی پاکت ها روز سه شنیه ۸۳/۶/۱۱ راس ساعت ۱۰ صیح انجام و حضورشرکت کنندگان 
در مزایده بلامانع می باشد.نشانی:بلوارکشاورن,بین کارگرو جمالزاده.نبش کوچه شهید حمصیان » پلاک ۱۲۱ 


هیئت مدیره شرکت تولیدی قند شیروان 


سوپر لوکس فول امکانات 


شنبه ۲۵ مرداد 0-57 ۱ 


راهکارهای عملی 
صرفه جوبی مصرف انرژی 
در کولرهای آبی و گازی 


کولرهای آبی : 

آب و هوای گرم و خشک کشور ما در بیشتر نواحی. 
سبب شده است که کولر آبی یکی از رایج ترین وسایل 
خانگی به شمار آید . بر اساس آمارهای موجود. 
هم‌اکنون نزدیک به ۷ میلیون کولر آبی در کشور وجود 
دارد و سالانه در حدود ۰۰۰ هزار دستگاه دیگر به این 
تعداد افزوده می شود 

کولرهای آبی در فصل گرما با مصرف انرژی برق فشار 
زیادی به شبکه برق کشورواردمی آوردو تأمین مصرف 
انرژی آنها هزینه زیادی برای کشور در بردارد. 

۱ کولری را خریداری کنید که دارای علامت 
استاندارد و برچسب مصرف انرژی باشد. 

۲ محل نصب کولر باید به گونه ی انتخاب شود که 
احتیاج به کانال کشی طویل و با پیچ و خم های زاید و 
زانوهای متعدد نداشته باشد. 

۳) حتی الامکان. هرسال پوشال های کولررا تعویض 
نموده و نسبت به تمیز کردن و رفع اشکالات کولر 
پیش از شروع به استفاده از آن درآغاز کار اقدام نمایید. 
۶ از روشن نگهداشتن کولر در طول شبانه‌روز 
خودداری کنید. 

٥‏ سعی کنید از درجه کم کولر استفاده کنید. 

7) درها و پنجره های خانه را برای جلوگیری از به 
هدر رفتن سرما کولرخود ببندید و درزهای آنها را با 
پوشش مناسب ( نوار درزگیر) بپوشانید. 

کولرهای گازی : 

کولرهای گازی از جمله پرمصرف‌ترین وسایل 
برقی خانگی هستند بنابراین تا حد امکان از مصرف 
آنها خودداری کنید برای این که به شبکه برق کشور 
فشار وارد نیاید لازم است در ساعات اوج مصرف 
برق از کولرها استفاده نشود. فراموش نشود که از این 
نوع کولرفقط بایستی در مناطق گرمسیر و بسیار 
مرطوب استفاده شود . 

۱ نصب کولرهای گازی در بالای درب پا پنجره 
اتاق توصیه نمی شود . 

۲ جهت افزایش راندمان و بهره برداری مطلوب و 
نیز دوام بیشتر کولر از کولر گازی متناسب با ظرفیت 
قضای مورد نظر استفاده شود . 

۳ ) محل نصب کولر بایستی به گونه‌ای باشد که 
امکان جابجایی هوای خنک ایجاد شده در فضای 
مورد نیاز را فراهم سازد. 

٤‏ ) سعی کنید کولرهای گازی را در معرض نور 
مستقیم خورشید قرارندهید در اینصورت سعی کنید 
با تهیه سایبان آنرا از معرض خورشید حفظ کنید . 
)٥‏ مناسب ترین محل ها برای نصب کولرهای گازی 
دیوارهای خارجی ساختمان است . 

7) درصورتی که به هردلیل از قییل قطع برق . خاموش 
کردن کولر . کم کردن درجه ترموستات و غیره . 
کمپرسور کولر خاموش شود لازمست که پس از گذشت 


حداقل سه دقيقه کمپرسور را مجددا روشن کنید . 


تهیه و تنظیم: 
۷۱ سازمان بهره‌وری انرژی ایران (سایا) 


@ 


نیازمندیها تلفنی آگهی می‌پذیرد ۲۲۲۵۳۳۳ 
شماره فاکس نیاز مندیها ۲۲۲۴۹۶۳-۲۲۲۴۸۸۶ 


بای افاعاست 


شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۸۲ شماره ۲۲۸۴۶ 


قابل توجه فر هنگدوستان ,پژوهشکران 
و علاقمندان کناب 


با ده سال ضمانت 


۵۸ متر طبقه سوم باکلیه امکانات 


رهن واجاره برای یک نفر 
۷(" 


پونک - بلوار همیلا 


آپارتمان ۱۱۰ متری 
با تمامی امکانات 
بدون پارکینگ 


ودیعه ۴ میلیون + ۱۰۰ 


FFPPFFP™V 


xT LJ3 


امیر آباد - کردستان 
٥‏ متر ۲ خوابه 
لوکس 
واقعا اکاریون 
با کلیه امکانات 


۷۰۱ واحدی 


خیابان بخارست 
دفترکار لوکس 


۵منر مربع 
Ao9PYo‏ 


تهرانپارس 
خانه ای ۱۳۵ متری دوخوابه 
اجاره داده می شود 
VAAPo®o‏ 


مسکن | - دو - ۳ 
میرداماد ۱۳۰ متر بارساری شده 
رهن و اجاره 
یوسفی ۲۳۵۴۱۴۷ 


مسکن ۱-دو-۳ 
میرداماد 
۵مترنوسازرهن کامل 
یوسفی ۲۲۵۴۱۴۷ 


هروی - گلستان پنجم 
مغاره جهت اجاره 
اجناس کادوئی 
PPFP‏ 


مغزه ۱۳/۵ متری بازیر زمین واقع 
در خیابان کمالی - بدون سرقفلی 
با امکانات - اجاره 
۸۱۷۳۵۱۷۳۰3۵۵۵ 


مغازه ۱۳/۵ متری با زیر زمین 
واقع در خیابان کمالی - بدون 
سرقفلی با امکانات - اجاره 
۸۱۷۳۵۷۳۰۵۴۵۵۶۱ 


“تریب 


YAATAFF 


™WASOAE1-0911-PAA۱9۹۶ 
ایزوگام نمایندگی‎ 
رسمی با ضمانت‎ ۱-۵۵۵۵ 
و بیمه نامه معتبر‎ 
کارخانه‎ 
خربیدوکروشر‎ 


1 7-۵ 
وم 


FAA 


شرکت عایق بام تهران 
تقد 2 اقساط 


ایزوگام قیرگونی حتی لکه گیری 
با بیمه نامه و |١‏ سال ضمانت 
با ۲۵ سال تجربه کاری بدون 
تعطیلی شبانه روزی 
۵٩۱۳۲۴۵۱۷۸۰۵۴‏ 


خرید و فروش وامهای 

۳۰ - ۳۵ - ۵[ - ۱۰ - ۵ 
الى ۵۰۰ 

شریک و سرمایه گذار 


وامهای مستقیم از بانک 


ایزوگام 
لکه گیری و کلیه کارهای 
مربوطه فوری قیمت مناسب 
۵ ۷۳۳۶۶۶۹ ها 


۳۷( 
۳۲(" 
و4 اراس ات 


را اعلام کرد. 


ادن تغدیرات شعب براساس جداول زیر است: 


ایزوگام . قیرگونی 
آسفالت نقاشی ساختمان 
(شبانه روزی) 
۷ - ۱۳۲۳۱۷۶۵۹۰ گنه 


شرق وغرب تهران 
کلیه نقاط 


حتی لکه گیری 


۱۸۹۳۹۳ 
1۱۸۳۶۶ 
101° 


دفتر نمایندگی 


آگهی‌می‌پذیرد 


۸۱۷۲۰۰۰۱۲۳ 


قیرگونی - اسفالت 


ایزوگام به نرخ دولتی 
مستقیم از کارخانه 


و ضمانت ده ساله 


ایزوگام دلیجان 


۰۹۱۱۳۴۹۲۶۸٩ بخشی‎ 


سم 
وت لو 


و بیمه ۵ ساله 


موم ۵ فسات 
رازم ۱۸۰2۵ 


(تمام وقت) 
سوار سمند یبیل 3 


۷۸۳۳۴۳ مولف: جلال نوبهار 


نمایندگی شریح قاضی 


ی شناخت انواع اجتماعات 


مولف: غلامعلی خوشرو 
سمع س ۱۷ 


مولف: بهروز قطبی 


مترجم: هوشنگ لاهوتی 


مرد هزار ساله 
مولف: رضا 2 ححت 


نخلسان در اسنان ده شهر 
مؤلف: حیدر عرفان 


مولف: سیدعلی اکبر خدایی 
وزیری: چاپ اول, ۱۴۲ صفحه ۷۰۰۰ریال 


رقعی. چاپ اول ۶ صفحه. ۰ وبال 


وزیری» چاپ دوم ۱۶۴ صفحه. ۲۰۰۰ ریال 
گزیده اسناد جنگ جهانی دوم در ابران 


وزیری: چاپ اول ۳۹۴ صفحه. ۱۳۰/۰۰ ريال 
ماحر اهای شکفت انگیز تاریخ 


مولفان: پیر بلمار. فرانسو نامیا 


رقعی. چاپ سوم ۴۳۱۸ صفحه. »<< ربال 


وزیری» چاپ اول. ۲۳۳۲ صفحه. ۲۸۰۰ ريال 


ود ۳5 وارونه نوبسی تاریخ 
شعیه قانم مقام محل استقرار بری. | اة 
مولف: ایرج وامفی 
شەارەقبلى|شىارەجىيدا قر e‏ 
۰ متر ۱ ۳۹ 
سخوابه ۳ آخرین روزهای امپراتوری روسیه 
ِ امکانات 5 6 ۲ 7 1 
فول شهید قدوسی مولف: دیوید رمنیک- مترجم: حسین آهویی 
باقری ۸۰1٥1۰1‏ ۱ وزیری. چاپ اول. ۸۸۸ صفحه ۱۸۰۰۰ ریال 
شهید قدوسی آلنده روایت یک زندگی 
مسکن ۱ - دو - ۳ A‏ 1 | شهیدبهشتی | مؤلف: آلگریا فرناندو- مترجم: محسن اشرفی 
د تطقه ۱ دی 
میرداماد ۱۵۰ متر نوساز فول e‏ شهید قدوسی رقعی» چاپ اول. ۳۸۸ صفحه» ۴۰۰۰ ریال 
پوت اه[ EES TS‏ 
یوسفی ۲۲۵۴۱۴۷ ( ۱۲ خط) ۸۷۱۸۴۸۴ شهید بهشنی OTN‏ 
TT‏ مرا کز فروش: 
مشاه ت٠‏ املاک هند | ۱ . کت خیابان انقلاب »روبروی درب اهواز-کیان پارس 
ناورین اماک پیو ر2 ۶ ار تک رن رای ۰۶۱۱-۶۳ 
مشاوره در امور r‏ سح ۴( ا بهبهان-خیابان عدالت 
خرید. فروش رهن واجاره COE EOE‏ ۰۶۷۱-۷ 
E PPPo"Vo-PPSFA0‏ هم سای سس و وج تس ie egg‏ انس ای 
اطلاعات ۲۹۵۹۹۲۶۸۶ ۰ ۰۴۱۱-۵۵۲ 
e oe ۳ ۲۳ ۳5‏ 1 4 ۲ 1 ۳ 
بلوار سئول (ونک) بی واسطه] املاک دامنه (اقدسیه) وی ی و ی جنرت 


آپارتمان سه خوابه » ۱۶۵ متر 


خرید فروش رهن واجاره ویلا 


ِ 
4 
٤ 


۰۶۲۲۵-۲ ۰ 


کارگران ۷۸۹۰۷۲۲۳ و 
Io“ IT “Ilam €. ۳۹7‏ دحران رو ار 

ES e ا‎ ۱۳۸ ۸۵ 

وک و ۰۲۴۱-۳۲۳۹۸ 

شهید قد ابتدای خیابان مهریار ۷۴۱۱۶۴۸ ساری-خیابان قارن 

قلهک خیابان دکترشریعتی نرسیده‌به ۰ ۰۱۵۱-۲۲۲۲۲۰۶ 

شهید قد دولت نبش کوچه تلفنخانه ۲۶۰۵۸۹۱ سلماس-خیابان امام 

مت ق سیدخندان خیابان دکتر شریعتیبالاتراز ۰ ۰۴۶۳۵-۲۲۵۷۵ 

پل سیدخندان کوچه لادن ۸۶۶۶۹۱ شاهرود-خیابان معلم 

شهید قد سر و 


۸۵.3 


دروس - دروس 
(بدون مالک - تکواحدی) 
۰ متر ۴ خوابه خوش 
هک ۱ e.‏ ° 
سونا - جکوری 


غفاری ۸۷۴۷۴۷۴ 


نامی درخشان 
در شمال تهران 


۱-۵۳۵ 


ایران مسکن 
۳روزه اجاره می دهیم ا 
۷روزه می فروشیم ۷ 


"۱-۵۹۵ ۱ ۱۴ 


ِِ 
© 


N 
۱ ۶ ٩ ۶ ۱۱۱۶۱۱۶۱۱۶۱۶۱] 
أ‎ 


1 


۲ 


ً 


٤ 


6: 


4 


شیشه طیقه دوم ORES‏ 
شهراراخیابان ستارخان 
نرسیده به پل ستارخان ۶۵۰۲۷۰۷ 
کرج .میدان امام خمینی 
پاساژکمالی ۰۲۶۱-۲۲۲۲۷۹ 
امل-اول هلال احمر 

+ ۷ 

ارومیه-خیابان امام خمینی 
۳ ۰۳۱۱ 

اردییل-میدان حافظ 
۵1-۶“ 

اصفهان-خیابان فردوسی 
۰11-۰۰ 

اهر-خیابان طالقانی 
‘FETT.‏ 


شهرکرد-خیابان طالقانی 
۰۳۸۱ 

شیراز-خیابان زند 

۰ ۰/۱۱ 
قم-خیابان۱۹دی ۰۲۳۵۱۸ 
کرمان-خیابان ابوحامد 

۳۳ ۱ 

کرمانشاه-بلوارشهیدد کتربهشتی 
۱-۲ ۰/۸۱۳ 

مشهد-کوی دکترها 
۱۱-۵ ۰۵ 

میبدیزد-خیابان امام 

۰۳۵ ۲۱/۱/۲-۵ ۸ 

همدان-خیابان بوعلی 

+ ۴ 


4 


نیازمندیها تلفنی آگهی می‌پذیرد ۲۲۲۵۳۳۳ 
شماره فاکس نیاز مندیها ۲۲۲۴۹۶۳-۲۲۲۴۸۸۶ 


پارکت 
ي 
از تولید به مصرف و 
تعمیر ات نقاشی ساختمان 
۳۱۳۶۴۵۵3۳۶۰۵ 


با رما ی اطاعاستت 


شنبه ۲۵ مردا 0 ۰ 9 


نشت یابی با دستگاه لوله کشی 
روکار لوله بازکنی 7/۱۰ 
تعمیرات بنائی رفع نم شبانه روزی 
 ۳‏ -۸ ۶۸۶۵۹ 


برگ سبز تویوتا کریسیدا 

به شماره شهربانی ٩۳۹9۸‏ 

شیر از ۱۴ مفقود و از درجه 
اعازشاقط شت 


ایزوگام 
نماینده رسمی با تضمین و بیمه 
۸۶۳۱۷۷۰۸۱۷۵۵۷۳۵۶ 
۴ ۲۳۰۸۰۷۷ 


قابل توجه فر هنگدوستان »پژوهشگران 
وعلاقمندان کناب 


اخوان المسلمین 


۳ انتشارات اطلاعات ۳ 2 


فهرست موضوعی کتابهای انتشارات اطلا عات 


مؤلف: اسحاق موسی‌الحسینی مترجم: سیدهادی خسروشاهی 


وزیری» چاپ دوم ۳۹۸ صفحه. ۷/۵۰۰ ريال 


از خرداد تا خرداد 


مولف: محمد جواد حجتی کرمانی 
رقعی جاپ اول. ۲۵۶ صفحه. ۱۱۰۰۰ ریال 


اسنالین 


مولف: ادوارد رازینسکی- مترجم: مهوش غلامی 
وزیری چاپ دوم ۰ صفحه ۲۰۰۰۰ ربال 


اسنیضاح 


مه 


مولت سید عطا ال متا ران 
وزیری» جاپ هفنم. ۳ صفحه ۱۳۰۰۰ ريال 


النی 


مولف: گیج نیکلاس- مترجم: پورحسین 
رقعی. چاپ اول» NY‏ صفحه. ۷۵۰۰ ربال 


انتفاضه حماسه مقاومت 
مولف: جمیله کدیور 


رقعی» چاپ دوم ۶صفحده. ۶۰۰۰ ربال 
انقلاب اسلامی ایران از نگاه دیگران 
مؤلف: وحیدالزمان صدیقی- ترحمه: مجید رویین تن 
رقعی. چاپ اول. ۶ صفحه ۶۰۰۰ ريال 


بحران بوسنی .هر زگوین 


مولف: محمد جواد آسایش زارچی 
رقعی. جاپ اولء ۵۶ صفحه. ۰ ريال 


بذرهای توطئه 


مولف: اینگرامز دورین-مترجم: حسین ابوترابیان 
رقعی. چاپ سوم ۲۴۶ صفحه ۰۰۰ 


بر بام جهان 


مولف: پولین اینجل-مترجم: محمدحسین وقار 
رقعی. چاپ اول» FF‏ صفحه. 0<۰ ريال 


بررسی دکنرین نامحدود منشور ساز مان ملل 


EK ريال‎ ٣ 


ساختمانی رنگین نما 

پی تا کلید تاسیسات حر ارت برودت, نقد و اقساط 
oPP-PoPPAo™‏ 
۳۹۳-۳۵۷ه 


بازسازی آیارتمان .آرک .این شومینه 
سرامیک نقاشی وکلیه تاسیسات 
۵9۱۱۳۴۱۴۳۵۳۷۱ 


پیمانکار ی ساختمانی 
تکنوکار از پی تا کلید تخریب 
نوسازی تعمیرات . مشارکت 

۵٩۱۳۳۱۳۶۵۸۱۵۸3۳۳ 


کیفیت آرای VL‏ 


شماره ثبت ۲۰۲۳۷۴۳ 
مجری کلیه خدمات ساختمان 


دار بست فلری ظفر 
نصب فوری 
۹( ۳۳۳۹۵۳۱۷ 
۱۳۵۴۳۴۱ 


داریست 9 رولیلاک 
داریست خرید و فروش 
۳ ۳۸۱۰۵۱۴۳۶ 


و اررانترین قیمت 
۶۳۹۱۵۳۴ 
2 


یمن سازی 
در مقابل زلزله 
شرکت چهارسوق بابیش از 
۰ سال سابقه در امر بازسازی 
تعمیرات داخلی نما و محوطه 
ساری بامشاوره بازدید و 
طراحی کامپیوتر رایگان 
۴۴۷/۹ 
9119۴ 


سازنده درب و پنجره »نرده 
و حفاظ و درب آکاردئونی 
۵:۷۰ - ۱۷۳۰۳۱۱۹۱ 


استاندارد همر اه 


نانصبت له کی ۳۹ 
N ۱‏ جهن بو ممت 
سوله . پوشش 6 
فونداسیون آردواز 
و کارهای ساختمانی 
۶۵۰۵۸۱۷۶ 


۶۵۳۱۷۹۷/۵ ۵۳ 


سقف پوش و کف پوش 
نصب آکوستبک» سقف پوشهای گچۍ درب های 
روکش دار ہی صدا کف پوشهای پکپارچه وپارکت 
۳۹۳۹۳۶۸۱۳۳ ۵9۱۱۳۱۶۳۶۴۶-۰ 


و تشخیص ترکیدگی لوله 
شریعتیی ۱۰ 
عباس باد ۸۳۱۵۳۷۵ 
میردامادظفر ۳۳۳۲۹۶۸۲ 
شمیرانات ۳۷۰۸۸۹۸ 
سید خندان ۷۵۶۱۱۸۸ 
تهر انبارس ۱۷۳۳۳۲۳۰۳ 


تخلبه جاه 


لوله بازکنی 
۳۳۸( 


له بازکنی 


تشحیص نم 
حمام. توالت و غبره 
لوله کشی سرد و گرم 
بازدید رایگان 
تمام نقاط تهران 


"2۳۶۰ 


آگهی فقدان 
آقای دکترعلی محمدشهبازی 


شناسنامه شمار ۶۲۳۵ صادره 


اصعر دارای 


برگ اعلام وضعیت ژیان مدل ۵۲ 
به شماره شهریانی ۲۳۹۹۷ 
اصفهان مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط می باشد. 


از همدان متولدسال ۱۳۴۷ 
اظهار می داردکه پروانه 
مسئول فنی درمانگاه مدنی 
ایشان مفقودگردیده است 
لذا بموجب این آگهی پروانه 
مذکور ابطال می شود از 
بابنده 
مدرک فوق رابه دفتراداره 
کل صدور پروانه ها وزارت 
بهداشت درمان وآموزش 


و دیرل و ژنراتور E CG SES‏ 


مدل ۵۶ بشماره شهربانی 
۷ تهران ۲۲ مفقود 
گردیده واعتبارندارد. 


1۷۰ 
(۹۳۱۵۲ 


خواهشمنداست 


آگهی فقدان 
آقای دکتر احمدسوری فرزند 
فرامرز دارای شناسنامه 
شماره ۳۴۶۵۹ صادره ار 
نهاوند متولد سال ۱۳۴۸ 
اظهار می دارد که پروانه 
مسئول فنی درمانگاه مدنی 
ایشان مفقود گردیده است 
لذا بموجب این آگهی پروانه 
مذکور ابطال می شود از 
بابنده خواهشمند است 
مدرک فوق رابه دفتر اداره 
کل صدور پروانه ها وزارت 
بهداشت. درمان و آموزش 


چون مدارک آقای 
مهدی قلی رستم پور 
کارزانی 
مربوط تاکسی 
شماره شهربانی 
۹ نهر ان ۱۱ 
شامل برگ کمپانی کارنامه 
- دفترچه جنسی 
کارت ماشین 
برگ سرویس 
برگ سود سهام مفقود 
شده ار درجه اعتبار 
ساقط می باشد 


آمریکاء اروپء دبی, قبرس. 
تایلند. انتالیاء سوریه 
ویرای ایران, بحرین, تایوان؛ 
اخذ ویزای شنگن ارویا 
۴-۸ و ۶۴۳۳۸۲۳ 
o۹llPo"oooV‏ 


دادگستری استان تهران در پی احیا دادسراها آخرین جایجایی شعب محاکم عمومی در 
روابط عمومی دادگستری با اعلام استقرار نواحی نوزده گانه دادسرای عمومی و انقلاب از تماس 
مراجعان خواسته با توجه به جزئیات تغییرات صورت گرفته شده نحو و زمان مراجعه خود به 


شعب دادگاهها را تنظیم کنند. 


% 


این تغیسرات شعب براساس جداول زیر است: 


غير فعال 


کا 
4 


۳ 


6: 


خیابان قدس جنب دانشگاه تهران 


۱1111 
i 


مؤلف: محمد شریف 
رقعی. جاب اول. ۳۴۳۰ صفحه ۱۵۰۰ ربال 5 E‏ 3 

TE‏ _ قابل توجه پروژه‌های آماده ستگ وتات مایت 
خیابان انقلاب 9وی کوب اهواز-کیان پارس و تراورتن قرمر و لیمویی و مرمریت های صلصالی . هرسین مجتمع قدس 
اصلی دانشگاه تهران ۳ مج درزیید. حمزاوه. اعلمی و بجشتارمموحود می باشد. ۱ 
FFF (۲‏ بهد ن انان عد سا + مه _VAseVe.-‏ 5 مجتمع قدس 
CO‏ ۷ انبارتهران: ۲ # ۸ ٩۱۳۲۳۳۰۰۳۳۰-۲‏ سس 
E TT E E‏ کار خانه مشهد:۸ ۰۹۱۱۵۱۵۴۶۶ مجتمع قدس 
اطلاعات ۲۹۹۹۳۶۸۶ ۰ ۰۳۱۱-۵۵ مجتمع قدس 


ی 
هفت حوض جنب بانک رفاه 


رامهرمز-پاساژشهرداری 
۰ -۵ ۰۶۲۲ 


+ 
1 


کارگران ۰۷۲۳ VA“‏ رشت-خیابان امام ج حمدن 

شمیران .تجریش.مید آن قدس ۱ ۰۱۳۱۰ 

VITA‏ زنجان-خیایان سعدی صادقیه مجتمع قدس 

تهران نو - فلکه اطلاعات ۰۲۳۱-۳۳۸ 7 ۱ 4 

ابتدای خیابان مهریار ۷۳۱۱۶۴۸ ساری-خیابان قارن کو ر ۰ 

قلهک,خیابان دکترشریعتی نرسیده‌به ۰ ۰۱۵۱-۲۲۲۲۲۰۶ 

ده لت ند کوچه تلفنخانه ۲۶۰۵۸۹۱ A‏ اما ۰ ۳ ۵ ۰ هم هم 

ولت نبش کوچه تلفنخا سلماس-خیابان امام # ۰ ۰ ۰ م EE‏ ۳۳ 8 ه ۳ ۳3 
سیدخندان خن دکترشریعتی‌بالاتراز ‏ ۰۳۶۲۵۰۲۲۵۷۵ فروش سیمان صادراتی از کلیه اشخاص حقیقی مجتمع قضائی هاشمی | پس از انتقال به شعیه 0۲و در مجتمع هاشمی مستقر شود 
پل سیدخندان کوچه لادن ۸۶۶۶۹۱ شاهرود-خیابان معلم درمجتمع قضانی هاشمی مستقر شود 
را ويا حقوقی که تمایل به صادرات سیمان به کشور e TTT‏ 

شيشه طبقه دوم ۵٩۰۲۱۹۹‏ شهرکرد-خیایان طالقانی درمجتمع قصائی هاشمی مستقر شود 

شهرآراخدایان ستارخاه ۰۳۸۱-۷۷ تمھ 25 ۲ تق نش 

ان وان در( ۰ ۰ ۳ 3 مج مه درم< قضائی هاشمی مستفر شود 

نرسیده به پل ستارخان ۶۵۰۳۷۰۷ شیراز-خیابان زند عراق را دارند درخواست می گردد حداکثر تا ۱ 


کرج .میدان امام خمینی 
پاساژکمالی ۰۲۶۱-۲۲۲۲۷۹ 
امل-اول هلال احمر 
۱۳۱-۳ 

ارومیه-خیابان امام خمینی 
۳ ۱۱ 

اردییل-میدان حافظ 
۰۴۵۱-۸۶ 

اصفهان-خیابان فردوسی 
11-۰۰‘ 

اهر-خیابان طالقانی 

۲ ۱۳ ۱ ۱ 


۰ ۰/۱۱ 
قم-خیابان۱۹دی ۰۲۵۱-۰۸ 
کرمان-خیابان ابوحامد 

۱ ۹ 
کرمانشاه-بلوارشهیددکتربهشتی 
۰/۱۳۱۲ 

مشهد-کوی دکترها 

۰۵ ۱۱-۴ ۵ 

میبدیزد-خیابان امام 
۲۱/۱۷/۲-۵ ۵ ۰۲ 

همدان-خیابان بوعلی 

+ ۴ 


پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخه ۱۳۰( 


جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس تهران - 
خیابان خواجه عبدالله انصاری پلاک ۰۸ مراجعه 
نمایند . 

شرکت سیمان اردبیل وآهک آذرشهر 


پس از انتقال به شعبه ۱۶0۶ در محل فعلی خواهد ماند 
در محل فعلی بماند 


پس از انتقال به شعبه ۱۶۰۹ در محل فعلی بماند 


۹ 


۱ ۳ قضائی ها ۴3 به 2 .۰ ها 3 نتقا شود 
پس از انتقال به شعبه ۱۶۰۹ در هاشمی مستقر شود 


در فرودگاه مستقر شود 


1 


فرودگاه 


فرودگاه پس از انتقال به شعبه ۱۶۱۱ در فرودگاه مستقر شود 


1 


1 
1 | 
1 


1 
1 


۰.۰ قصائی هارن پس ار انتقال به ۰ ر ۸ |o"‏ در ها o‏ شود 


4 


نیازمندیها تلفنی آگهی می‌پذیرد ۲۲۲۵۳۳۳ 
شماره فاکس نیاز مندیها ۲۲۲۴۹۶۳-۲۲۳۴۸۸۶ 


سند موتور سیکلت جهانرو 

۲۵ بشماره بدنه ۶۱۳۱۴۲ و 
شماره موتور ۵۰0۳۳۸ 

مفقود و قاقد اعتبار است 


شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۸۲ شماره ۲۲۸۴۶ . 


دفترچه وکارت تریلی ماک 
به شماره شهربانی ۱۷۱۲۴۱ 
تهران کرایه مفقود 


کارنامه - کارت - دفترجه جنسی 
تاکسی نارنجی به شماره پلاک 

۵ تهران ۱۱ مفقود گردیده 

ار درجه اعتبارساقط می باشد . 


شناسنامه اتومبیل 
دفترچه مالکیت و سند 


قابل تو جه فر هنگدوستان .پژوهشگران 
و علا قمندان کناب 


خودرو نیسان پاترول پراید مدل ۸۰ به شماره 


مدل ۱۳۷۴ به شماره کمپانی وانت نیسان ساییا 


انتظامی ۹ج ۳۵ شبرار 


انتظامی ٩۸۷‏ ب ۱٩‏ - شیر از و به شماره موتور به شماره شهربانی ۳۲۹۹ع ۶۷ 


کارت شناسایی جانباری 


و شماره موتور ۰۲۱۵۳۶ 


۶ ممففود 


تهران ۱۱ مفقود که از درجه 


آقای مجید عظیم زاده 
مفقود گردیده و از یابنده 
تقاصا می شود با شماره 
تماس ۵۸۳۸۷۱۷ تماس 


حاصل فرمایید 


برگ کمپانی مربوط به 
تاکسی مدل ۷۵ 
به شماره انتظامی 
۷ ب ۱ شبرار 
و به شماره موتور 
o11PVFP110۹‏ 
بدنه ٥٥۷۴۱۴۳۱۸۰۱‏ 
مفقود و ار درجه اعتبار 
ساقط است. 


دفترجه مالکیت پیکان ۸۱ به 
شماره شهربانی تهران ۱۴ ۲۴۱ س 
۲ مفقود گردیده و از درجه 
اعتبارساقط می باشد. 


استقبال شایان توجه محفقین و 
خوانندگان فاضل روزنامه 
اطلاعات از تجدید چاپ و 
انتشاردوره‌های سالهای گذشته 
و2٥‏ سالهای اخیر روزنامه 
اطلاعات مسئولان واحد 
انتشارات و شبکه اطلاع رسانی 
موسسه اطلاعات را بر آن 
داشت تا در پاسخگویی به این 
عزیزان اقدام به چاپ و نشر 
مجدد دوره ۱۳۲ روزنامه 
اطلاعات و تهیه C2‏ تیر ماه 
۲ وهمچنین ماهنامه4 
اطلاعات علمی ۱۳۸۱ نمایند تا 
خواسته های مخاطبین خویش را 
فراهم سازند. متقاضیان دوره 
۶ می‌توانند مبلغ ۰ ريال 
و مبلغ ۱۵۰۰۰ ریال برای 65 
تیر ۱۳۸۲ و0 اطلاعات علمی 
۷ وبا برای هریک از ردینهای 
جدول روبرو مبلغ مربوط به آن 
ردیف را به حساب ۲۵۱۰۰۵۰۲۰ 
بانک تجارت شعبه میردام اد شرقی 
کد ۳۵۱ به نام( مسوسسه 
اطلاعات شهرستانها) واریز 
نموده و اصل فیش بانکی را 
بهمراه درخواست خود به 
آدرس تهران: بلوار میرداماد 
خیابان نفت جنوبی موّسسه 
اطلاعات امور مشترکین 
ارسال دارند. 


امور توزيع و فروش 


هزینه ارسال بعهده 
موّسسه اطلاعات میباشد. 


مراکز فروش کتابهای 
انتشارات اطلاعات 


در تهران و شهرستانها 


a. 


۱ - بلوار میرداماد - خ نفت جنوبی ۲۹۹۹۳۶۸۶ 
۲ - خیابان انقلاب - روبروی درب اصلی دانشگاه 
تهران ۶۴۶۰۷۳۴ 
۳ - نارمک ضلع شمالی میدان نبوت جنب بانک 
رفاه کارگران ۷۸۹۰۷۲۳ 
۴ - شمیران - میدان قدس ۲۷۱۲۱۸ 
۵ - قلهک خیابان دکتر شریعتی نرسیده به خیابان 
دولت نبش کوچه تلفنخانه ۲۶۰۵۸۹۱ 

GE E E E 


مفقود و ار درجه اعتبار 
ساقط است. 


دفترچه کار اینجانب 
علی ناهیدی 
به شماره ۸٩۹۰۳۳۹۰۳۳‏ 
بیرجند مفقودگردیده از 
درجه اعتبار 


سند مالکیت و کارت 
ماشین پیکان به شماره 
شهریانی ۱۱-۶۶۷ ب زنجان 
به نام محرمعلی قاسمی 
عمید آبادی مفقود گردیده 


و از درجه اعتبار 
ساقط است. 


سند موتور سیکلت هوندا 
مشکی مدل ۱۳۶۴ 
به شماره شهربانی ۳۷۲۶ 
اردییل یک به شماره موتور 
۰ سیستم ۱۳۵ 
مفقود ار درجه اعتبار 
ساقط است . 


کارت پایان خدمت اینجانب 
هومن طبری فرزند احمد 
به شماره ۱۶۲۶۱۸۰ صادره ار 
سلماس گمشده 
و ار درجه اعتبار 


بسمه تعالی 


خابل توجه متفصصین . و هشگرآن و ضرهنگد وستان 
آرشیو نود را کامل کنید ۰ 


۱۳۸۳9۸۱9۸۰ 9۷۹9۷۸9۷۷ سالهای‎ CD 9 ۱۰ 9۱۱ 9۱۳ ٩۱۳ 9۱۴ 9۱۵ 9۱۶ 9۱۷ 91۸ 9 ۲۳ 


اعتبارساقط می باشد . 


دفترچه وضعیت اتومبیل 


به شماره شهربانی ۸۱۴۶۳۴ 
تهران ۲۷ به شماره موتور 
۸ مفقود گردیده 


ار درجه اعتبار 


شناسنامه مالکیت پراید 


مدل ۷۹ به شماره شهربانی 


۷ ن ۱۳ - تهران ۱۱ 


بنام آقای احمد تبرشان 


مفقود اعتبارندارد. 


لاب تیر ماه ۱۳۲۸۲ روزنامه اطلاعات 9 
و ماهنامه اطلاعات‌علمی ۱۲۲۰۸۱منتشر شد و 


و ماهنامه اطلاعات سیاسی, اقتصادی و ماهنامه اطلاعات علمی 


نام 

بانک تجارت شعبه: 
دوره سالهای 
آدرس: 


بلاک 


شماره فیش 


ریال بابت تعداد 


کد پستی 


خواهشمند است دوره پا لأ) مورد نظر خود را در [] با علامت ضریدر مشخص فرمائید. 


| - دوره روزنامه سال ۱۳۰/۸ [] | ۱۳۰۰۰ ريال ۰ ريال ۰ ريال 
RSE IIS‏ ری LS‏ 
۴ -دوره واه سال ۳ | سسریل | رل | ۳۳2 ریل 


۰ ریال 
۰ ریال 
٥۴ھ‏ ريال 
۰ ریال 
۰ ریال 


۷ - دوره رورنامه سال ۱۳۲۴ 


| ۵۵۰۰۰ ريال 


0 ريال 


۸ دورهروزنمه سال ۳۳۰ ۲۳| ۷۰۰۰ ریل | ۲۷۳۶۶ ریال | 


۰ ريال 
۶۳00 ریال 


٩‏ - دوره روزنامه سال ۱۳۳۳۱ 0 ۶ ریال 


۱ دوره روزنامه سال ماس‎ - Po 
۱۳۵۷ دوره رورنامه سال‎ - ۱ 
۱۳۵۹ دوره رورنامه سال‎ - ۳۴ 


jV: 2‏ 
Ll‏ ۰ ریال ۶۵٥‏ ريال ۰ ريال 
Ll‏ ۰ ریال ۰ ریال ۰ ريال 


۲۳ - 2 شش ماهه دوم سال ۱۳۷۷ (۶عدد) [] #- هر ٥0‏ ۱۵۰۰۰ ریال 


CD - ۴‏ ۱۳۷۸ (۱۳ عدد) 
٥D - ۲۵‏ سال ۱۳۷۹ (۱۲ عدد) 
۳۶-(]ن) سال۱۳۸۰ (۱۲ عدد) 
C0 -۷‏ سال ۱۳۸۱ (۱۳ عدد) 
۸- لآت) فروردین ماه ۱۳۸۲ 
۹- 60 اردیبهشت ماه ۱۳۸۲ 
C0 -۳۰‏ خرداد ماه ۱۳۸۲ 

C0 -۳۱‏ تیر ماه ۱۳۸۲ 


۱ 


> دوره کامل ماهنامه اطلاعات سیاسی‎ C0-۳ 
اقتصادی (از سال ۱۷()۱۳۸۱-۱۳۶۵ عدد)‎ 


۱ 


۱۳۶۶ اطلاعات جبهه‎ C0-۳۳ 
۱۳۶۷ ع۳-رآ) اطلاعات جبهه‎ 


Ul 


Ul 


11| ھا ریال _ 


0 ریال 


U 


00-۳۵ ماهنامه اطلاعات علمی سال ۱۳۸۱‏ [] 


۷- شهرری میدان شهرری پاساژ شيشه طبقه 
دوم ۵٩۹۰۲۱۹۹‏ 

۸ - خیابان ستارخان نرسیده به پل ستارخان ۶۵6۲۷۰۷ 
9 - کرج: میدان امام خمینی پاساژ کمالی ۲۲۲۲۷۹ 
۰ - تبریز -خیابان آیت الله طالقانی ۰۴۱۱-۵۵۵۲۵۹۰ 
۱۱ - ارومیه-خیابان امام خمینی ۰۴۱۱-۲۳۳۴۷۴۳ 
۲ - شیراز-خیابان زند ۰۷۱۱-۲۳۳۵۶۰۰ 

۳ - مشهد-کوی دکترها ۰۵۱۱-۸۴۱۹۵۹۵ 

۴ - کرمان-خیابان ابوحامد ۰۳۴۱-۲۲۲۲۴۴۱ 


۵ - اردییل-میدان حافظ ٩۴۵۱-۲۳۴۳۳۴۶‏ 
۶ - اهر-خیابان طالقانی ۴۳۶-۲۳۳۳۳۶۰۰ 
۷ - شاهرود-خیابان معلم ۰۳۷۳-۳۳۳۴۷۴۴۴ 
۸ - کرمانشاه-بلوارشهیددکتربهشتی ۰۸۳۱-۴۳۵۹۱۷۲ 
٩‏ - میبدیزد-خیابان امام ۰۳۵۲-۷۷۲۶۵۰۸ 
۰ - رامهرمز-پاساژشهرداری ۰۶۲۲۵-۲۲۳۲۸۲۲۰ 
۱ - ساری-خیابان قارن ۰۱۵۱-۳۳۳۲۳۰۶ 

۳۲ - اهواز-کیان پارس 0۶۱۱-۳۳۶۱۵۲۳ 

۳ - آمل-اول هلال احمر ۱۲۱-۲۲۳۳۳۵۶۷ 


0 
0 


0 ریال | از شماره | الی ۱۸۶ 
#-هر CD‏ 0 ریال 


م۵ ریال | 


۴ - همدان-خیابان بوعلی ۰۸۱۱-۸۲۷۱۸۱۴ 
۲۵ - سلماس-خیابان امام ۰۴۶۳۵-۲۲۵۷۵ 
۶ - اصفهان-خیابان فردوسی ۰۳۱۱-۲۳۳۴۰۰۱ 
۷ - قم-خیابان۹ادی ۰۲۵۱-۷۷۰۳۹۳۸ 

۸ - زنجان-خیابان سعدی ۰۳۴۱-۳۳۳۹۴۲۸ 
٩‏ - بهبهان-خیابان عدالت ۰۶۷۱-۲۷۶۸۷ 

۳۰ -شهرکرد-خیابان طالقانی ۰۳۸۱-۲۲۲۲۷۲۷ 
۳۱ - رشت-خیابان امام خمینی ۳۲۳۴۰۵۲ - ۰۱۳۱ 


تعداد ۱۳ سهم 
بشماره های 
9( و ۳۵۴۰-۴۲ 
بنام اختر فارسی خدیوی 
مفقود ار درجه اعتبار 


به شماره شهربانی 
۵ب ۵ه مشهد 
مدل ۷۷ به نام عباس 
ربانی فرهودی‌مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط است 


دفترچه مالکیت کامیون 
بتونبر بنز مدل ۲۶۳۴ 
به شماره شهریانی ۱۱۶۱۶ 
تهران ب به شماره موتور 
۷ مفقود گردیده از 
درجه اعتبار ساقط 


سند مالکیت موتورسیکلت 
شبرو ۱۳۵ 
بشماره بدنه ۸۱۱۱۲۶۰۷ 
وشماره ۰۱۱۱۴۳۱۸ رنگ قرمز 
مفقود گردیده وازدرجه 


دفترچه مالکیت پیکان 
سواری به شماره شهریانی 
۴۶۲۵۱ تهر ان ۲۶ 
مفقود از درجه اعتبار 


ساقط است . 


کارت موتور سیکلت هوندا 
به شماره شهربانی ۶۳۳۹ 
تهران ٩۳‏ و شماره موتور 
۳ رنگ طوسی 
مفقود و ار درجه اعتبار 


مجور حمل سلاح اینجانب 
نجم اله دلفان آذری 
به شماره ۵۱۳۳۳۰۱۹۶۸۵۳ 
مفقود گردیده است 
و از درجه اعتبار 


چون حسن تمره خواه مالک 
مینی بوس بشماره شهربانی 
۷ تهر ان شماره موتور 
۴ بعلت فقدان اسناد 
فروش تقاضای رونوشت 
المتنى اسناد مذکور را 
نموده است . لذا چنانچه 
هرکس ادعائی در مورد 
خودرو مذکور دارد ظرف ده 
روز بدفتر ایران خودرو 
شهرک قدس (غرب ) بولوار 
شهید فرحرادی زرافشان 
غریی ساختمان ده طیعه 
فروش مراجعه نماید. 
مهلت مزبور طبق ضوابط 


مقرره اقدام خواهد شد. 


آگهی فقدان سند 
چون مالک اتومبیل پیکان 
مدل ۸۰ بشماره شهربانی 
۵۲ شیر از سفید به 
شماره موتور ۱۱۱۳۸۰۵۶۸۳۰ 
بعلت فقدان اسناد فروش 
تقاصای رونون ١ ۰ e.‏ 
مذکور را دارد. لذا چنانچه 
هر کسی ادعائی در مورد 
خود روی مزبور را دارد 
ظرف مدت ۰ روز به اداره 
در خیابان آزادی خیابان 
بادگار امام مر اجعه نماید. 
بدیهی است پس ار 
انقضای مهلت مربور برابر 
مقررات اقدام خواهد شد. 


دفترجه تراکتور رومانی به شماره 
موتور ۴۷۳۵۳۵ بنام حیدر عسگری 
مفقود گردیده اعتبارندارد. 
شهرکرد 


برگ اعلام وضعیت وانت 
تویوتا مدل ۱۹۹۱ به شماره 


شهربانی ۲۷۱۶۶ بوشهر ۱۱ 
مفقود گردیده و اعتبار ندارد. 


دفترچه مالکیت مینی بوس به 
شماره شهربانی ۷۲۳۷۵ تهران الف 
به نام محمد علی فرجی مفقود و 


دفترچه مالکیت سواری 
پیکان مدل ۵۲ به شماره 
شهریانی ۸۲۶۱۷ تهر ان س 
مفقود و فاقد اعتبار است . 


دفترچه مالکیت پیکان 
مدل ۷۲ به شماره شهربانی 
۶۶۶۳ تهران - ۴۲ مفقود 
گردیده فاقد اعتبار است . 


دفترچه مالکیت سواری رنو 
مدل ۶۸ به شماره شهربانی 
۵ تهران ۲۹ مفقود گردیده 
فاقد اعتباراست . 


دفترچه مالکیت سواری پیکان 
مدل ۵۶ به شماره شهربانی 
۵۲ تهران - م مفقود گردیده 
فاقد اعتباراست 


کارت ودفترجه مالکیت وانت 
پیکان مدل اھ۵ به شماره 
شهربانی ۸۳۶۵۲ تهران الف 
مفقود گردیده فاقد اعتباراست 


اصل بنجاق وشناسنامه 
وکارت خودرو سواری مزدا 
۰ مدل ۷۱به شماره 
شهربانی ۱۳۷۲۴ تهران د 
مفقود گردیده 
فاقد اعتبار است 


اصل بنجاق وشناسنامه وکارت 
خودرو به شماره شهربانی 
۱۵ تهر ان ۲۲ مفقود 


آگهی‌می‌پذیرد 


VTA 
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بررسی مشکل (کوزوو) یو گسلاوی 
مولف: محمدجواد آسایش زارچی 


وربری» جاپ اول. ۱۵۳ صفحه. ۳۰۰۰ ريال 


له سوی سده ليست و یکم 


مولف: کندی پاول- مترجم: فریدون دولنشاهی 
رقعی. چاپ اول ۳۳۸ صفحه. ۴۳۵۰۰ ريال 


به سوی صلح 


مولف: خاویر پرزد کوییار- مترجم: حمیدرضا زاهدی 
قعی» جاب اول» ۷۷۲ صفحه, ۱۳۰۰۰ ريال 
رقعی. چاپ او ر 


پابان زمین 


مولف: کپلن. رابرت - مترجم: فریدون دولتشاهی 
رقعی. چاپ اول» ۵۹۰ صفحه. ۹۵۰۰ ریال 


پشت پر ده تخت طاووس 


تالیف مینوصمیمی - ترجمه دکتر حسین ابوترابیان 
رقعی. ۲۱۷۶ صفحه .جاپ نرهم ۱۳۰۰۰ ريال 


پشت بر ده صلح 
مولف: جمیله کدیور 


رقعی. چاپ اول ۳۳۲ صفحه. »<< ريال 


مولف: اسمیت دنیس - مترجم: محمدحسین وقار 
وزیری. چاپ اول» ۲۳۰ صفحه. ۵۰۰۰ ريال 


تاریخ جهانی نفت 


مولف: دانیل برگین- مترجم: غلامحسین صالحیار 


جلد دوم‌وزیری» چاپ اول ۷۰ صفحه. A۰۰‏ ريال 


مه 


تسخیر 
مولف: معصومه ابنکار 


رقعی. جاپ اول ۳۵۰ صفحه. ۹0۵۰۰ ريال 


تلاش برای روسیه 


مؤلف: بوریس یلنسین - مترجم: رضا حایز 
رقعی. جاپ اول» 9۷۶ صفحه. ۴۵۰۰ ريال 


مرا کز فروش: 

خیابان انقلاب .روبروی درب 
O‏ 

AT SY 

بلوارمیرداماد خیابان نفت 
جنوبی ساختمان روزنامه 
اطلاعات ۲۹۹۹۳۶۸۶ 

هر ال سا ار 
هفت حوض جنب بانک رفاه 
کارگران ۷۸۹۰۷۲۳ 

شمیران ؛تجریش,میدان قدس 
۱۳۳۸۹ 

تهران نو - فلکه اطلاعات 
ll‏ 
قلهک.خیابان دکترشریعتی نرسیده به 
دولت نبش کوچه تلفنخانه ۲۶۰۵۸۹۱ 
سیدخندان خیابن دکترشریعتی بلاترا 
پل سیدخندان کوچه لادن ۸۶۶۶۹۱ 
شهرری .میدان شهرری پاساژ 
شیشه طیقه یم ۵۰7۹ 
شهرارا؛خیابان ستارخان 
ONES‏ 
کرج »میدان امام خمینی 
پاساژکمالی ۰۲۶۱-۲۲۲۲۷۹ 
۰1۲1-۷ 

ارومیه-خیابان امام خمینی 
۳ ۰۳۱۱ 

اردییل-میدان حافظ 

۰۱۳۵ ۱- ۸۶ 

اصفهان-خیابان فردوسی 
۱ ۲ 

اهر-خیابان طالقانی 

+۲۱۸۶ ۲ ۲-2 


اهواز-کیان پارس 
۶۱۳ 

بهبهان-خیابان عدالت 
۰۶۷۱۷ 

تبریز -خیابان آیت الله طالقانی 
۰ ۰۴۱۱-۵۵۵ 
رامهرمز-پاساژشهرداری 
۰ ۵-۲ ۰۶۲۲ 
رشت-خیابان امام خمینی 
و 
زنجان-خیابان سعدی 
۰۲۳۱-۳۸ 

ساری-خیابان قارن 
۱۵۱-۲ 

سلماس-خیابان امام 

۰۴۶۲۳۵ -۲ ۵۷۵ 

شاهرود-خیابان معلم 

۴ ۰۲۱۷/۳ 
شهرکرد-خیابان طالقانی 
۰۳۸۱-۷۲ 

شیراز-خیابان زند 

۰ ۰۷/۱۱ 
قم-خیایان۱۹دی ۰۳۵۱-۸۱ 
کرمان-خیابان ابوحامد 
۱ ۲ ۰۲ 
کرمانشاه-بلوارشهیددکتربهشتی 
۲ ۰/۳۲ 

مشهد-کوی دکترها 

۰۵ ۱۱-۴ ۵ 

میبدیزد-خیابان امام 
۲۱۷/۷۲۸ ۰۲۳۵ 

همدان-خیابان بوعلی 

+ ۴ 


رسای اطلاعاست 


قابل توجه فرهنگدوستان ,پژوهشکران 
و علا قمندان کناب 


انتشارات اطلاعات ع3 


فهر ست موضوعی کتابهای انتشارات اطلا عات 


تلو یز یون خطری بر دمکر اسی 


مولف: پوپر کارل کندری جان- مترجم: مودب نسهیدی 
رقعی. جاپ اول» ۵۲ صفحه. ۱۳۰۰ ريال 


نوهم توطنه 
مولف: جمیله کدیور 


رقعی. چاپ اول ۳۰۲ صفحه. ۱۰۰۰ ريال 


جنگ جهانی جهارم 


مولف: دمارانش کنت- مترجم: سهیلا کیانتاز 
قعے . جاب »> < TANA‏ صفحه. ۳۷۰۰( بال 
رقعی. چاپ چهارم ر 


جنگ و پاد جنگ 


مولف: الوین وهیدی تافلر- مترجم: مهدی بشارت 
وزیری» چاپ دوم. ۲۶۳ صفحه. ۹۵۰۰ ریال 


جهاد اسلامی 


مولف: دکتر فتحی شقاقی- مترجم: سیدهادی خسروشاهی 
وزیری, چاپ اول. ۳۳۸ صفحه. ۸۰۰۰ ریال 


جهان امروز و فردا 
مولف: علی اکبر کسمایی 


رقعی. چاپ دوم. ۴۲۸ صفحه. ۳۵۰۰ ریال 
چگونگی فروپاشی بو گسلاوی 
مولف: مسیچ استپان- مترجم: حمیدرضا بیطرف 
رقعی. چاپ اول. ۵۷۲ صفحه» ۷۵۰۰ ريال 
حرکت امام و تجدید حیات‌اسلام 
موّلف: راشد الغنوشی- مترجم: سیدهادی خسروشاهی 
رقعی, چاپ دوم. ۱۲۸ صفحه. ۳۰۰۰ ریال 


حکابت همچنان باقی است 
مولف: سیدعطاءالله‌مهاجرانی 


رقعی. چاپ اول ۳۰۰ صفحه. »< ربال 


حیله های کثیف 


موّلف: روی گودسن- مترجم: سهیلا کیانتا ز 
قعی»جاب اول, ۴۸۶ صفحه. ۷۰۰۰ ر یال 
رگعی.»جاپ او ر 


خارح از کنترل 


موّلف: برژینسکی - مترجم: دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم 
رقعی: چاپ دوم. ۲۴۰ صفحه. ۹۵۰۰ ريال 


مرا کز فروش: 

خیابان انقلاب »روبروی درب 
اراس ربا کال وان 

AE SNA 

بلوارمیرداماد خیابان نفت 
جنوبی ساختمان روزنامه 
اطلاعات ۲۹۹۹۳۶۸۶ 

خارمک, ضلم شمالی میدان 
هفت حوض جنب بانک رفاه 
کارگران ۷۸۹۰۷۲۳ 

شمیران ؛تجریش.میدان قدس 
۵۵ 

تهران نو - فلکه اطلاعات 
ابتدای خیابان مهریار ۷۴۱۱۶۳۸ 
قلهک,خیابان دکترشریعتی نرسیده به 
دولت نبش کوچه تلفنخانه ۲۶۰۵۸۹۱ 
سیدخندان خیابان دکتر شریعتی بالاتراز 
پل سیدخندان کوچه لادن ۸۶۶۶۹۱ 
شهرری .میدان شهرری پاساژ 
شیشه طیقه دوم ۵۰7۹ 
۳ »خیابا ن ستارخان 
e‏ 22۳۷۰ 
پاساژکمالی ۳۳۳۳۷۹ -۰۲۶۱ 
را 
۱ 

ارومیه-خیابان امام خمینی 
۳ ۰۴۱۱ 

اردییل-میدان حافظ 
۰۴۵۱-۸۶ 

اصفهان-خیابان فردوسی 
۱( 

اهر-خیابان طالقانی 

۰۴۳۳۶۳۲۲ ۰ 


اهواز-کیان پارس 

۰۶۱۱۳ 

بهبهان-خیابان عدالت 

۰۶۷ ۱-۷ 

تبریز -خیابان آیت الله طالقانی 
۰ ۰۴۱۱-۵۵۵ 

رامهرمز-پاساژشهرداری 
TAT‏ ۰۶۲۲۵ 

رشت-خیابان امام خمینی 

i AC 

زنجان-خیابان سعدی 

۰۲۳۴۱-۳۳۹۷۸ 

ساری-خیابان قارن 

TT 

سلماس-خیابان امام 

۰۴۶۳۵-۲۷۵ 

شاهرود-خیابان معلم 

رف و مه 

شهرکرد-خیابان طالقانی 

۰۳۸۱ 

شیراز-خیابان زند 

۰-۱۱ ۰ 

قم-خیابان۱۹دی ۰۲۵۱۸ 

کرمان-خیابان ابوحامد 

۳۳ ۱ 

کرمانشاه-بلوارشهیددکتربهشتی 

۰۸۱۳ ۱-۲ 

مشهد-کوی دکترها 

۰۵ ۱۱-۳ ۵ 

مییدیزد-خیابان امام 

۰۳۵ ۲۱/۱۷/۲-۵ ۸ 

همدان-خیابان بوعلی 

+ ۴ 
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نیازمندیها تلفنی آگهی می‌پذیرد ۲۲۲۵۳۳۳ 
شماره فاکس نیاز مندیها ۲۲۴۸۸۶ ۲۳۲۲۴۹۶۳-۲ 


دکنشدیه ۸۲/۵/۲۶ 


۰% 


برنامه های شبکه اول سیما 

سرود و قرآن(۰۶:۰۰) صبح بخیر آبادی (۰۶:۱۰) خبر (۰۶:۳۰) خبر (۰۰ 
(۰۸:۱۰) خبر (۰۹:۰۰) برنامه خردسالان (۰۹:۱۵) باهم باشیم ( ۱۰:۱۵) سیب گلاب (۱۱:۰۰) سیمای خانواده (۱۱:۳۰) آفتاب شرقی 
(۱۲:۴۵) اذان ظهر(۱۳:۰۸) اخبارنیمروزی(۰ ۱۴:۰) مجموعه داستان کا رآگاه(۱۴:۳۵) سخنرانی استادرحیم پورازغدی(۱۶:۱۰) شبنم 
(۱۶:۴۵) اخبارجوانه ها(۱۷:۰۰) سیمای کودک (۱۷:۱۵) سیمای نوجوان ( ۱۸:۰۰) اخبار (۱۹:۰۰) اینجافرداست (۱۹:۴۵) اذان 
مغرب(۲۰:۱۲) اخبار(۲۱:۰۰) سپید و سیاه(۲۱:۴۵) مجموعه داستانی مزرعه آفتابگردان(۲۲:۲۰) ورزش ومردم (۲۳:۱۵) شبستان 


۷) صبح واقتصاد(۰ ۷:۳) خبر (۰۰ ۸) صبح بخیر ایران 


(۰۱:۰۰) شبنم(۰۵:۱۵) روزهای آرزو(۰ ۰۵:۲) 

برنامه های شبکه دو سیما 

ی ی ۶ )یار ی (۰۶:۰۵) دریچه دو(۰۷:۰۰) نگاه(۰۷:۳۰) مجله ورزشی (۰۰: 
رنگارنگ )٩:۰۰(‏ بانکی ها(۰۹:۳۰) برنامه خردسالان (۱۰:۰۰) تصویرزندگی (۱۱:۱۵) اذان ظهر(۱۳:۰۸) ویژه برنامه قرآنی آیات 
الهی (۱۳:۱۵) سریال خارجی فرزند زمین (۱۳:۰۰) برنامه کودک (۱۵:۰۰) مستند (۱۶:۰۰) رازدرختان (۱۷:۰۰) صادرات افق 
روشن(۱۷:۳۰) فرزندان خورشید(۱۸:۰۰) برنامه نوجوان کک مسابقه آوا (۱۹:۴۵) اذان 
مغرب(۲۰:۱۲) نوآوران(۲۰:۱۵) سریال خارجی تیپوسلطان ۲) بانکی ها(۰ خبر (۲۲:۲۰) فیلم سینمایی (۲۳:۴۵) 
و رد اجب جرا و ۱۳ : 5 

بر نامه های شبکه سوم سیما 

منتخب برنامه های ورزشی (۰۶:۰۰) سرودوقرآن (۶:۴۵) صبح آمد (۰۷:۰۰) سلامت باشید(۰۸:۴۵) e‏ ۵ صبح 
وسلامتی (۱۱:۱۵) پنجره (۱۱:۴۰) مسابقه گوی و میدان (۱۲:۳۰) اذان ظهر (۱۳:۰۸) اخبارورزشی (۱۳:۱۵) پشت صحنه سریال 
ایرانی ( ۱۳:۳۰) باغچه مینو (۱۴:۲۰) قهقهه (۱۵:۱۰) فوتبال جزیره(۱۵:۳۰) رخصت ( ۱۶:۳۰) کارآفرینان(۱۸:۰۰) سریال ایرانی 
روزهای زندگی ( ۱۸:۲۰) اخبارورزشی (۱۹:۱۵) پخش مستقیم فوتبال (۱۹:۳۰) اذان (۲۰:۱۲) نما (۲۱:۳۰) اخبار(۲۲:۰۰) باغچه 
مینو(۲۲:۳۰) جشنواره امید (۲۳:۲۵) گزارش ورزشی (۰:۳۰ 
بر نامه های شبکه چهار م سیما 

سرود جمهوری+ قرآن (۱۲:۵۰) اذان+ اخبار عربی (۱۳:۰۰) همایش همکاری(۱۳:۳۰) دنیای پدیده ها (۱۴:۰۰) آبی دریا(۰ ۱۴:۳) 
اندیشه صفر (۱۵:۰۵) همایش عرفان شیعی (۱۵:۴۵) کشف دنیا (۱۶:۱۵) ادبیات صحنه (۱۶:۴۵) مستند نایبند(۱۷:۳۰) فرا سوی 


۸) رایانه برای همه(۰۸:۲۰) 


۰) منتخب برنامه های ورزشی ( ۰:<( 


و پیب ی ) چشمه طهارت( ۱۸:۳۵) ویژه ۲۸مرداد( ۱۹:۱۰) اخبار(۲۰:۰۰) اذان مغرب (۲۰:۱۲) مجله هنری(۰ ۲۰:۳) 
۰ کدومطبخ (۲۲:۰۰) شهرهزارحکیم(۰ ۲۲:۳) اخبار انگلیسی(۲۳:۰۰) لذت نقاشی (۲۳:۱۵) ماجراهای علمی تخیلی 

بووین ودجمهوری (۰۰:۲۰) 

برنامه های شبکه پنجم سیما 


نیازمندیهای جام جم(۰۷:۳۰) سرودوتلاوت (۰۷:۴۵) و اما امروز(زنده) (۰۸:۰۰) ورزش صبحگاهی (۰۹:۰۰) شهرسلامتی (زنده) 
(۰۹:۱۵) به خانه برمیگردیم (ت) (۱۰:۱۵) بادبادک(زنده)(۱۱:۰۰) دراستان (۱()۱۲:۳۰) تانیایش (ن‌نده) e‏ (۱۳:۰۸)سریال 
دختران (۱۳:۲۰) شبتون بخیر(ت) (۱۴:۱۵) مسابقه تلفنی (زنده)(۱۵:۱۵) کوچه اقاقیا (۱۶:۰۰) به خانه برمیگردیم (زنده ) (۱۶:۴۵) 
تراسا ۲۱۵ خا ر کیان 9 5 سر تال سد اران کیک( ۱۹۰۱۰ )کی طلاتی زک( ابی مهو دازام 
(۲۰:۳۰) کوچه اقاقیا (۲۱:۰۰) شبتون بخیر(زنده) (۲۲:۰۰) سریال گروه پلیس(۲۳:۰۰) 
۴ نیازمندیهای جام جم (ت) (۰۰:۵۵) 


مغرب(۲۰:۱۲) تهران بیست (زنده) ( 
اخبار(۰۰:۰۰) درشهر (۳۰ 
شبکه قر آن سیما 
بخش بامدادی پخش از شبکه ۵سیما 

سرودواعلام برنامه(۰۱:۰۰) تلاوت e‏ اا وس ره ا نات ۳۵ ۵ دورهاش 
اخلاقی(حجه الاسلام ولمسلمین ارفع)(۰ ۳۸-۳۵۲) برنامه قران 
وزندگی(شناخت آیات محکم ومتشابه r‏ تلاوت آقای مرتضی سادات فاطمی(سوره اسراءآیات۱۵-۹وسوره های 
کوثرواخلاص/تلاوت آقای قاسم رفیعی (سوره احزاب»آیات ۲۷-۲۱ وسو ره بناءآیات ۰ ۴۰-۳۱()۰۳:۰) تفسیرسوره حمد (۰۳:۲۰) 
تلاوت آقای استاد محمد محمودعوض(سوره آل عمران»آیات ۷-۷۵٩)واذان‏ ونیایش پایانی (۰۴:۰۰) 

پخش روزانه پخش ِ چهارسیما 

۶) عطرولایت(۵ ۰۶:۳ ۰) محفل قرآنی (۰ ۶۴۰ ۰) آموزش تجویدقرآن کریم (استادستوده نیا)(۰۷:۲۵) میان 
برنامه‌قرآن وترجمه(۷:۵۵ ۰) تلاوت آقای کریم منصوری(سوره حجر آیات ۹۹-۸۵وسوره نصس)(۰۸:۰۰) معرفی مراک زآموزش 
قرآن کشور (۰۸:۱۵) تلاوت استادحصان(سوره بقره.آیات ۰ ۲۶۱-۲۵۲()۰۸:۲) برنامه زنده قرآن وزندگی (امربه معروف وحفظ 
بیت المال واموال عمومی)(۰۹:۰۰) اخبارقرآن(۱۰:۰۰) تلاوت عبد العال(سوره مبا رکه کوش)(۱۰:۱۵) درسهای اخلاقی (حجه الاسلام 
والمسلمین سید کاظم ارفع)(۱۰:۱۸) زیباترین(۱۰:۴۳) تلاوت استادغلوش(سوره مبارکه کوش (۱۰:۵۱) نیایش پایانی(۱۰:۵۵) 
شبکه آموزش 

سرود ج .1. اء قران( ۰ دوره پودمانی دانشگاه علمی کاربردی ( آشپزی و سفره آرایی ) ( تکرار) قسمت نوزدهم آشپزی با 
موضوع: کوکتل میگو › پنیر طلایی .(۹:۴۰) شهرک الفبا ( تکرار ) قسمت دوازدهم (۱۰:۵۵) آموزش معلمین (روش تدریس کتاب 
دین و زندگی ) ( تکرار ) با موضوع : قسمت سوم درس دهم » عزم خوب زیستن (۱۱:۲۰) مستند آموزشی ( دنباله دارها ) با 
موضوع : نجوم .(۱۱:۵۰) تابستانه ( تکرار ) قسمت سی سوم با موضوع : نقاشی برنامه ششم . ( ۱۲:۰۵) آموزش مکالمه زبان 
انگلیسی ( تکرار ) قسمت چهل و سوم ( ۱۲:۳۵) قرآن . اذان . پخش[( ۱۳:۰۵) نرم افزار گرافیکی ۳۲۵۳۷676 ( تکرار ) قسمت هفتم 
( ۱۳:۱۵) نرم افزار گرافیکی فتوشاپ ( تکرار ) قسمت هفتم( ۱۳:۴۵) نرم افزار گرافیکی مایا ( تکرار ) قسمت هفتم ( ۱۴:۱۵) 
برنامه های دانشگاه پیام نور. دوره فراگیر ( تاریخ اسلام ) ( تکرار ) قسمت یازدهم ( ۱۴:۵۰) برنامه های دانشگاه پیام نور. دوره 
فراگیر ( اصول حسابداری ۱ ) قسمت یازدهم ( ۱۵:۱۵) از کنکور بیشتر بدانیم ( تکرار ) قسمت چهل و پنجم ( ۱۵:۴۰) در گذر 
آموزش قسمت پنجاه و هفتم ( ۱۵:۴۰) مسابقه واژه به واژه قسمت دوازدهم ( ۱۵:۴۰) آموزش معلمین ( مهارت های عملی تدریس) با 
موضوع: روش مبحث گروهی. ( ۱۶:۵۵) مستند آموزشی ( دست آورد انسانی ) با موضوع : کنترل جمعیت . ( ۱۷:۲۵) تابستانه 
قسمت سی و چهارم با موضوع : کاردستی برنامه ششم. ( ۱۷:۴۰) آموزش مکالمه زبان انگلیسی قسمت چهل و چهارم ( ۱۸:۱۰) 
نرم افزار گرافیکی "0۳2 ۳ قسمت هشتم( ۱۸:۳۵) نرم افزار گرافیکی ۱۱ 0۳0۷ 00۲6۱ قسمت هشتم( ۱۹:۰۵) نرم افزار گرافیکی 
0 قسمت هشتم( ۱۹:۳۵) قرآن > اذان » پخش[( ۲۰:۰۵) برنامه های پیام نور ( روانشناسی کودک و نوجوان ) قسمت دوازدهم 
( ۲۰:۲۵) دوره پودمانی دانشگاه علمی - کاربردی ( آشپزی و سفره آرایی ) قسمت بیستم آشپزی باموضوع . بخش اول : طرز 
تهیه انواع نا مرغ و قارچ . موضوع ساره ری جوم مواد غذایی در سفره. ( ۲۱:۰۰) از 
کنکور بیشتر بدانیم قسمت چهل و 


۰ تلاوت +سرود (۰ 


8 ۰ تلاوت استاد احمد شبیب (سوره نورء.آیات‎ (١ 


سرود واعلام برنامه(۰۰ 


ششم ( ۲۲:۱۵) پخش › > سرود ج ۱۳۱ 


@ 


شنیه ۲۵ مرداد ۱0۸۷ شماره ۲۲۸۴۶ 
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4 
4 روز : یکشنبه تاریخ : ۸۲۱۵۱۲۶ 


ردیف ساعت پخش عنوان برنامه 


بعش 
اس وم 


۳۳۰ 


تلاوت تحقیق علی البناء(بقره ۲۵۳تا۲۷۵) 
|o‏ ۵ تلاوت جاویدی(شعرا ء۱تا۳۳) 
E EC‏ 
شا 
2 


TE ETE 


تلاوت تحقبق ترتیبی استاد منشاوی(احزاب۸اا۳۴) 


۰۶ ۰۵ 


پر نامه زندهباننمه های آسمانی[ویژه تصحیح سوره‌های حمدوتوحید) 
E TEKST‏ 
ESD‏ 
۷ ۲۵ تفر تطیقی قرآن (حجن الالام والمسلمین خوشنوس] 

r. ۸‏ بر ساحل امن نباز(ویژهاذان ظهرا سس 


۹| ۰ ألوسدبویاس»۳ | 
ناون یرای دوهی یورحمی|آل عدران !71۸ خرس [هود 1 
رادید ری 
ها .و 
برنامه زنده عص رگاهی معجزه جاوید (علوم ق رآنی) 
7 55] 
۱۷۳۶ ۰ «ع 
me |‏ | 
۳۹ ۵ ||| تلاوت ترتیل یک حزب استاد خلیل الحصری 
oe la‏ تلاوت های مانن گار مصطنی سل نمل ۵۱ انشا تیلقا 

باش وآرم نی 


رسای املاعاست 


تلفن ۰ ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ 


فرم اشتراک 
ا ال ال ال الا ا ا الا ] 


تلفنی 


وگ وه مشترک می‌پذیرد. 


جنانچه قبلا مشترک نشریات موسسه اطلاعات بوده اید لطفا کد اشتراک راقید فرمایید . 
* توجه: : اشتراک روزنامه فقط در تهر ان بزرگ است. ۷ 


هل سل[ ی 
اسستتت ا س | س سح 


اک ای | 
0 << 


مات بین الملل در ارویا و میک 


توجه : قید کد پستی الزامی‌می باشد و به د رخواستہهایی که ناخوانا باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
٭درخواستہایی که قبل از بیستم هرماه دریافت گرد د ازاول ماه آینده جزء مشتر کین محسوب می شوند. 


* ازمتقاضیان محترم درخواست می شود مبلغ حق اشتراک نشریات رابه حساب جاری 
۰ بانک تجارت میردامادشرقی کد ۳۵۱ بنام (موسسه اطلاعات شبر ستانبا) واریز 
و اصل فیش بانکی‌را به همراه فرم اشتراک به آدرس : 
تبران بلوار میر داماد. خیابان‌نفت جنوبی - ساختمان روزنامه اطلاعات امورمشتر کین 
کد پستی ۱۵۶۹۹۵۱۱۹۹ ارسال نمائید. 


*#روزنامه اطلاعات بین الملل همه روزه بجز ایام تعطیل همزمان درقاره آمریکا و اروپا چاپ و منتشر می‌شود. 
علاقمندا نی که می‌خواهند این نشریه را برای‌اقوام و آشنایان خود بفرستند می‌توانند مبلغ فوق را 
به حساب جاری‌یاد شده واریز و اصل فیش را همراه با فرم مشخصات که دربالا قید گردیده به سازمان 
امور مشتر کین ارسال نمایند. 


«پسمه تعالی» 


فرم اشتر اک شبکه اطلاع ر سانی روز نامه اطلاعات 


بدینوسیله به اطلاع کلیه هموطنان عزیز میرساند ۷۷6۵0516۶ روزنامه اطلاعات درنظرداردنشریات خود را همه 
روزاز طریق کامپیوتر نیز به رویت مردم برساندلذا ازآندسته ازعزیزانی که علاقمندبه استفاده ازاین امکان هستند خواهسمند 
است‌فرم ذیل را تکمیل کرده و مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال جهت اشتراک یکساله به حساب جاری ۵۶۲۰/۵ موسسه اطلاعات نزد 
بانک ملت شعبه میرداماد تهران واریز و اصل فیش بانکی‌را بانضمام فرم تکمیل شده به آدرس تهران بلوار میرداماد خ 
نفت جنوبی ساختمان روزنامه اطلاعات. شبکه اطلاع رسانی‌روزنامه اطلاعات ارسال فرمائید . 


قرم تدت نام در Website‏ روزنامه اطلاعات 


جهت دریافت اطلاعات بیشتر می توانید باتلفنهای 9۳۹9۹۹۳۵۱۲۴ ۲۹۹۹۳۰۵۲۳۸ تماس حاصل فرمائید. 
شبکه اطلاع رسانی روزنامه اطلاعات 


نیاز مندیها تلفنی آگهی 


4 


می‌پذ برد ۲۲۲۵۳۳۳ 


شماره فاکس نیازمندیها ۲۳۲۳۹۶۳-۲۲۲۳۸۸۶ 


با یک تلفن مشترک ما شوید 


امور مشترکین روزنامه اطلاعات 


شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۸۲ شماره ۲۲۸۴۶ 


نام سینما 


آفریقا 
ایر ان(۱) 
بلوار 
تهران (۱) 
جمهوری 
جی () 


دهکده المییک 


نام فیلم 
آی پارا 
بلوف 

بوی بهشت 

تعطیل به علت تعمیرات 
تعطیل به علت تعمیرات 
تعطیل به علت تعمیرات 
تعطیل به علت تعمیرات 
تعطیل به علت تعمیرات 
جاسوس تصادفی 
جاسوس تصادفی 
جاسوس تصادفی 
جاسوس تصادفی 
جاسوس تصادفی 
خداگواه 

دل ودشنه 

دنیا 

دنیا 

دیوانه ای ارقفس پرید 
دیوانه ای ارقفس پرید 
دیوانه ای ارقفس پرید 
دیوانه ای ارقفس پرید 
دیوانه ای ارقفس پرید 
دیوانه ای ارقفس پرید 
دیوانه ای ارقفس پرید 
دیوانه ای ارقفس پرید 
دیوانه ای ارقفس پرید 
دیوانه ای ارقفس پرید 
دیوانه ای ارقفس پرید 
دیوانه ای ارقفس پرید 
دیوانه ای ارقفس پرید 
دیوانه ای ارقفس پرید 
دیوانه ای ارقفس پرید 
دیوانه ای ارقفس پرید 
رنجر 

شب برهنه 

صورتی 

صورتی 

صورتی 

عروس خوش قدم 
عروس خوش قدم 
عروس خوش قدم 
عروس خوش قدم 
عروس خوش قدم 
عروس خوش قدم 
عروس خوش قدم 
عروس خوش قدم 
عروس خوش قدم 
عروس خوش قدم 
عروس خوش قدم 
عروس خوش قدم 
عروس خوش قدم 
عروس خوش قدم 

عرل 


سانس 
۱۳-۱۱ - ۱۵ - ۱۷ - ۱۹ - ۲۱ 

Fo - ۱۸ - ۱۶ - ۱۴/۳۵ - ۱۳/۳۰ - ۳۰ 

۳۵/۳۵ - ۱/۸/۳۵ - ۱۶/۳۲۵ - ۱۴/۳۵ - ۱۳/۳۵ - ۳۰۵ 
۱9/۱۵ - ۱۷/۳۳۰ - ۱۵/۳2۵ - ۱۳۴ - ۱۳/۱۵ - ۵۰ 


۲۱ - ۱۹ - ۱۷ - ۱۵ - ۱۳/۴ ٩ 
۲۱ - ۱۹ - ۱۷ - ۱۵ - ۱۳۲۷ - ۲ 


۳۵/۳۲۵ - ۱/۱/۳۵ - ۱۶/۳۳۵ - ۱۴/۳۵ - ۱۳/۳۵ - ۳۵ 


Po - ۱۸ - ۱۶ - ۱۴ - ۱۲ - |o 
Po - ۱۸ - ۱۶ - ۱۴ - ۱۲ - |o 
۲۱-۱۹ - ۱۷/۱۵ - ۱۵/۴۵ - ۱۳ - ۱/۱۵ - ۵ 
۳۱/۳۹ - ۱۹/۳۹ - ۱۷/۳۵ - ۱۵/۳۵ - ۱۳/۳۰ - ۱۱/۳۰ - ۳۰۵ 
Po - ۱۸ - ۱۶ - ۱۴ - ۱۲ - |o 
۱۹/۳۹ - ۱۸ - ۱۶/۳۰ - ۱۵ - ۱۳/۳۰ - ۱۳ - ۳۰۵ 
۲۰/۳۵ - ۱۸/۳۵ - ۱۶/۳۵ - ۱۴/۳۰ - ۱۳/۳۰ - ۳۰۵ 
۲۱ - 1۱۹ - ۱۷ - ۱۵ - ۱۳-۱۱٩ 
۲۰/۳۵ - ۱۸/۳۵ - ۱۶/۳۵ - ۱۴/۳۵ - ۱۳/۳۰ - ۳۰۵ 
۲۵/۳۵ - ۱۸/۳۵ - ۱۶/۳۵ - ۱۴/۳۵ - ۱۳/۳۰ - ۳۰۵ 
۲۱-۱۹-۱۷ - ۱۵-۱۳-۱۱ 
۲۱/۳۹۵ - ۳۵/۳۵ - ۱۸/۳۵ - ۱۶/۳۵ - ۱۴/۳۵ - ۱۳/۳۰ - ۳۰۵ 
۲۲/۳۰ وپنجشنبه وجمعه‎ ۳۵/۳۰ - ۱۸/۱۵ ۱۶-۱۴-۱۲ -۰ 
۳۱/۴۵ - ۱۹/۳۰ - ۱۷/۱۵ - ۱۵ - ۱۳/۴۵ - ۳۰ 
۲۱ - ۱٩ - ۱۷/۳۵ - ۱۶ - ۱۴/۲۵ - ۱۲/۴۰ - ۱۱ - ۳۰ 
Po - ۱۸ - ۱۶ - ۱۴ - ۱۲ - |o 
۱۸/۴۵ - ۱۶/۴۵ - ۱۴/۴۵ - ۱۳/۴۵ - ۵ 
Po - ۱۸ - ۱۶ - ۱۴ - ۱۲ - |o 
۲۵/۳۵ - ۱۸/۳۵ - ۱۶/۳۵ - ۱۴/۳۵ - ۱۳/۳۰ - ۳۰۵ 
۲۵/۳۵ - ۱۸/۳۵ - ۱۶/۳۵ - ۱۴/۳۵ - ۱۳/۳۰ - ۳۰۵ 
۲۵/۳۵ - ۱۸/۳۵ - ۱۶/۳۵ - ۱۴/۳۵ - ۱۳/۳۰ - ۳۰۵ 
۲۵/۳۵ - ۱۸/۳۵ - ۱۶/۳۵ - ۱۴/۳۵ - ۱۳/۳۰ - ۳۰۵ 
۱۹/۳۵ - ۱۷/۳۰ - ۱۶ - ۱۴/۳۰ - ۱۲ - ۳۰۵ 
۲۱-۱۹-۱۷ - ۱۵-۱۳۰ ۱۱ 
۲۰ - ۱۸/۳۰ - ۱۶/۴۵ - ۱۵ - ۱۳/۱۵ - ۱/۳۰ - ۴۵ 
Po - ۱۸ - ۱۶ - ۱۴ - ۱۲ - |o 
PP - Po - ۱۸ - ۱۶ - ۱۴ - ۱۲ - ۰ 
۲۱-1۱۹ - ۱۷ - ۱۵ - ۱۳-۱۱۹ 
۲۱/۳۹ - ۱۹/۳۵ - ۱۷/۳۵ - ۱۵/۳۵ - ۱۳/۳۰ - ۱۱/۳۰ - ۳۰۵ 
۲۱-۱۹ - ۱۷ - ۱۵ - ۱۳-۱۱٩ 
۲۰/۳۵ - ۱۸/۳۵ = ۱۶/۳۵ - ۱۴/۳۰ - ۱۳/۳۰ - ۱9/۳ - ۳۰ 
۲۰/۳۵ - ۱۸/۳۵ - ۱۶/۳۵ - ۱۴/۳۰ - ۱۳/۳۰ - ۳۰۵ 
۲۱-۱۹-۱۷ - ۱۵-۱۳-۱۱ 
۲۵/۳۵ = ۱۸/۳۵ - ۱۶/۳۵ = ۱۴/۳۰ - ۱۳/۳۰ - ۳۰۵ 
۲۱-۱۹-۱۷ - ۱۵-۱۳-۱۹ 
۲۱-۱۹-۱۷ - ۱۵-۱۳۰ ۱۱ 
۲۰ - ۱۸/۳۰ - ۱۶/۴۵ - ۱۵ - ۱۳/۱۵ - ۳۰ 

PP - ۳۰-۱۸-۱۶ - ۱۴ - 
Po - ۱۸ - ۱۶ - ۱۴ - ۱۲ - |o 
۲۰/۳۵ - ۱۸/۳۵ - ۱۶/۳۵ - ۱۴/۳۵ - ۱۳/۳۰ - ۳۰۵ 
۳۰/۴۵ - ۱۸/۴۵ - ۱۶/۴۵ - ۱۴/۴۵ - ۱۳/۴۵ - ۵ 
۲۱-1۱۹ - ۱۷ - ۱۵ - ۱۳-۱۱٩ 
۲۵/۳۵ - ۱۸/۳۵ - ۱۶/۳۰ - ۱۴/۳۰ - ۱۳/۳۰ - ۳۰۵ 
۲۰/۳۵ - ۱۸/۳۵ - ۱۶/۳۵ - ۱۴/۳۵ - ۱۳/۳۰ - ۳۰۵ 
۲۰-۱۸-۱۶-۱۲-۱-۸ 
Po - ۱۸ - ۱۶ - ۱۴ - ۱۲ - |o 
۲۱ - 1۱۹ - ۱۷ - ۱۵ - ۱۳-۱۱٩ 
PP -۳۰ -۱۸ -۱۶ -۴ 
۳۰/۴۵ - ۱۸/۴۵ - ۱۶/۴۵ - ۱۴/۴۵ - ۱۳/۴۵ - ۴۵ 
۲۰/۳۵ - ۱۸/۳۵ - ۱۶/۳۵ - ۱۴/۳۵ - ۱۳/۳۰ - ۳۰۵ 
۱۸/۳۵ - ۱۷ - ۱۵/۳۰ - ۱۴ - ۱۳/۳۰ ۰-۱۱ 
۲۰/۳۵ = ۱۸/۳۹ - ۱۶/۳۵ - ۱۴/۳۰ - ۱۳/۳۰ - ۳۰۵ 
۲۱ - 1۱۹ - ۱۷ - ۱۵ - ۱۳-۱۱٩ 
۲۱-۱۹-۱۷ - ۱۵-۱۳۰ ۱۱ 
PP - Po - ۱۸ - ۱۶ - ۱۴ - ۱۲ - ۰ 
۲۰/۳۵ - ۱۸/۳۵ - ۱۶/۳۵ - ۱۴/۳۰ - ۱۳/۳۰ - ۳۰۵ 
Po - ۱۸ - ۱۶ - ۱۴ - ۱۲ - |o 
۲۰/۳۰ - ۱۸/۳۰ - ۱۶/۱۵ - ۱۴/۳۰ - ۱۳/۴۵ - ۱۱ 
۱۹/۳۹ - ۱۷/۳۵ - ۱۵/۳۹ - ۱۳/۳۰ - ۱۱/۳۰ - ۳۰ 
Po - ۱۸ - ۱۶ - ۱۴ - ۱۳ - ۳۰۵ 
۲۳/۳۹ - ۲۱/۴۵ - ۳۰/9۵ - ۱۸/۱۵ - ۱۶/۳۰ - ۱۴/۴۵ - ۱۳/۰۰ - ۱۱/۱۵ - ۵ 
۲۱ - ۱۹/۱۵ - ۱۷/۳۰ - ۱۵/۴۵ - ۱۴ - ۱۳/۱۵ - ۳۰ 
۳۳/۴۵ - ۲1-1۹-1۷ - ۱۵ - ۱۳ ۱۱ 
Po - ۱۸ - ۱۶ - ۱۴ - ۱۲ - |o 
Po - ۱۸ - ۱۶ - ۱۴ - ۱۲ - |o 
۲۱-1۱9 - ۱۷ - ۱۵ - ۱۳-۱۱٩ 
lo - ۱۱/۴۵ - ۱۳/۳۰ - ۱۵/۱۵ - ۱۷ - ٩ 
۲۰/۳۵ - ۱۸/۳۵ - ۱۶/۳۵ - ۱۴/۳۵ - ۱۳/۳۰ - ۳۰۵ 
۲۰/۳۵ - ۱۸/۳۵ - ۱۶/۳۰ - ۱۴/۳۰ - ۳۰ 
۲۵/۳۵ - ۱۸۱/۳۵ - ۱۶/۳۵ - ۱۴/۳۰ - ۱۳/۳۰ - ۳۰ 
Po - ۱۸/۱۵ - ۱۶/۳۰ - ۱۵ - ۱۳/۳۰ - ۱۲ - ۵ 
۱٩ - ۱۷ - ۱۵ - ۱۳ - ۱۱ 
Po - ۱۸ - ۱۶ - ۱۴ - ۱۲ - |o 
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۶۴۱۸۸۵۱ 
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۵ , ۵ 0 | 
ما شاج اطلاواست 


۰ ~7 f 
آاگھی دعوت‎ 
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت عکاسان حرفه ای‎ 
(سهامی خاص )ثبت شد ۵ بشماره ۳۳۶۰۳۶ دعوت‎ 
بعمل می آید که جهت شرکت در جلسه‌مجمع عمومی‎ 
صبح مورخ‎ ٩ فوق العاده این شرکت که راس ساعت‎ 
شنبه ۸۲/۶/۸در محل شرکت تشکیل می گردد‎ 
حضور بهمرسانند.‎ 
: دستور جلسه‎ 
انحلال شرکت‎ ١ 
سایر مواردیکه در صلاحیت مجمع باشد‎ - -۲ 


شرکت صافی ایران تولید کننده انواع فیلتر روغن 
وهوادرنظردارداقلام غیرقابل مصرف درخط تولید 
ومستعمل ومازاد برنیاز خودراشامل ابزارکارگاهی › 
پرس هیدرولیک .الکتروموتور.لوازم اداری ومتفرقه 
خودراازطریق مزایده به فروش برساند . متقاضیان 
هفته درساعات اداری به محل کارخانه واقع درساوه 
شهرصنعتی کاوه . خیابان ازادی . انتهای خیابان 
ید 2 مراجعه ونسیت به اعلام قیمت درپاکت دربسته 
اقد ام و تسلیم نمایند. 
ش ر کت درردیباقبول پیشنهادات مختار است . 
تلفن تهران : ۸۷۲۰۱۵۵ 
کارخانه ۸ تا ۰۲۵۶۲۳۴-۲۶۰۶ . 


خدمات ساختمانی 
آگهی‌های موسسات ساختمانی 
رابا امتیازات ویژه 


زرد | آبی 
8 


نیاز مندیها تلفنی آکهی می‌پذیرد ۲۲۲۵۳۳۳ 
شماره فاکس نیاز مندیها ۲۲۲۴۹۶۳-۲۲۲۴۸۸۶ 


آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت قند ارومیه (سهامی خاص) 
ثبت شده به شماره ۱۶۹۸۳۰ 
بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت قند 
اسا 
تا درجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که 
درساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ 
۸ در دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران 
میدان فردوسی ساختمان شهد 
طبقه ششم تشکیل میگردد حضوریهم برسانند. 
دستو ر جلسه: 


ار و ميه خاص) د عو ت میشو د 


۲-سایرموارد در صلاحیت مجمع عمومی 
فوق العاده 
هیئت مدیره مر 


مجمع عمومی عادی وفوق العاده تعاونی مسکن 
کا رکنان مهندسین مشاور زیستا (نوبت دوم) 

بدینوسیله ازکلیه اعضا دعوت می شود که درمجمع 

عمومی عادی وفوق العاده تعاونی مسکن کارکنان 

مهندسین مشاور زیستاکه درروز چهارشنبه ۲( 

راس ساعت ۱۷/۲۰ درمحل این تعاونی .واقع درتهران 

پل مدیریت - بلوار دریا خیابان موج - کوچه شهید 

دستو ر سه : 

۱- گزارش هیئت مدیره 

۲ - گزارش بازرس 

۳- تصمیم گیری برای انحلال وفروش زمین 

بادادن اختیارات به هیئت مدیره برای ساخت 


۴- اتخاذ سایر تصمیماتی که دراختیار این مجامع می باشد . 


اس تست 
ر 7 ۴ 9 ۾ ٥‏ 2 4 
١ں‏ کی ا ہا لہ باب ات اد ریا رازن وع تاواد ہیا 7 مشش 


ی ا 0 دیدشت ده SE‏ و 


00 00 ۳2 


کی اناده ُ و برد یآ ناورد وی ا عا ل درا ودرا مادک 


* 4 ۵ 


صرح با دک یودرا واه دار د ید دان دی ری کور 
صان اساروا اوسا رر کر وسات “یری زمالواوه | 11 


1 الام علیکم ورحمه الله وبرکاته " 


عامل ورئیس 


دکترک ورود 


٣ 


زمان : پنجشنبه مورخ ۳۰ مرداد ماه ۱۳۸۲ راس ساعت ۸/۳۰ الی ۱۳/۳۰ 


مکان : بزرگراه جلال آل احمد -اول کردستان (تالار حرکت) O.‏ 


ا و ی و 
عادی بطور فوق العاده شر کت 
ری صنعت کیان (سهامی خاص) 
در اجرای ماده ۷۲ به دلیل تعطیلی روزنامه 
کثیرالانتشار قبلی از کلیه‌سهامداران شرکت ری 
صنعت کیان (سهامی خامن) پشنماره قبت 
۰ دعوت می شودکه راس ساعت ۱۸ روز 
چهارشنبه ۸۲/۶/۲۶ در جلسه مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده که در محل شرکت 

تشکیل میگردد حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه: 
- استماع گزارش بازرس قانونی در مورد حسابها. 
۲- تصویب ترازنامه و حساب‌سود و زیان سال 
مالی ۸۱ 
۳ انتخاب هیئت مد در ۵. 
۴- انتخاب بازرس شرکت. 
هیئت مدیره نس 


استخدام مد بر 


یک شرکت بز رگ چاپ و بسته بندی 
برای مدبریت واحد جدید خود در 
یکی از شهرهای شمالی کشور مدیر 
استخد ام می کند. 

) مهندس صنایع یا مهندس در یکی از 
رشنه های فنی 

۲ سابقه ی کار مطلوب است اما الزامی 

تلفن تماس. به نمایر ۲۱۳۵۳۳۵) 
ارسال نمایند. 


شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۸۲ - شماره ۲۲۸۴۶ 


1 گهی مزایده عمومیی» 
شرکت کشتیرانی والفجر ۸ در نظر دارد 
یک قطعه زمین به مساحت سبصدو هشتاد 
و پنج متر مربع با بنای احداثی مشتمل بر ۸ 
واحد مسکونی رکجا بفروش رساند. 
متقاضیان می توانندحداکثر۱۰ روزپس 
ازاخرین اکهی درروزنامه های 
SS‏ آداره خا #6 در 


5و ور ھن * 
| گھی استخدام» 
یک شرکت داروسازی 
ازمتخصصان زیر باحقوق مکفی 
دعوت به همکاری می نماید. 
۱-دکترای داروسازی با خداقل ۵ سال سابقه 
۲ - مهندس صتایع باحداقل ٠١‏ سال تجربه 
دربرنامه ریزی تولیدی 
۳ - لیسانس علوم اداری با حداقل ۱۰ سال 
متقاضیان حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز 
ازتاریخ انتشار اگهی درخو است کتبی 
خودرابه همراه خلاصه ای از سوایق 
کاری ویک قطعه عکس به صندوق د ۳ ۳ 
۱۳۶۵-۶۸ تهران 


ارسال :۱۰ 


ا#اهدای خون سالم اهدای ز ند کی ٭ 


ا گهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم ش ر کت تعاونی مسکن 
کا رکنان ش رکت ملی فولاد ابران 
حد نصاب لازم رسمیت نیافت. لذا مجددا از تمامی اعضاء دعوت می‌شود تا در مجمع عمومی عادی به‌طور فوق العاده نوبت دوم 
از میدان ولیعصر - روبروی سینما استقلال - ساختمان مرکزی شرکت ملی فولاد ایران تشکیل می‌شود حضور بهم رسانند. 
یاداوری می شود: در صورتیکه حضور عضوی در مجمع فوق میسر نباشد می‌تواند حق حضور و اعمال رای از سوی خود را به نماینده 
تام الاختیار واگذار نماید. و در اینصورت هیچکس نمی‌تواند نمایندگی بیش از دو عضو را بپذیرد. اضافه می‌گردد برگه‌های نمایندگی مزبور با 
امضاء هیات مدیره یک هفته قبل از برگزاری مجمع معتبر خواهد بود. این مجمع با حضور هر تعداد اعضاء شرکت کننده رسمیت خواهد یافت و 
مصوبات آن در صورت عدم مغایرت با ضوابط قانونی برای تمامی اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود. 
دصق ر علصد.: 
۱- استماع کزارش هیات مدیره و مدیرعامل. 
۳- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و گزارش مالی سال ۱۳۸۱ هبات مدیره و تصویب بودجه سال ۱۳۸۲. 
۴- تصویبب اجرای برخی از عملیات اجرائی پروژه‌هاء توسط تعاونی به صورت امانی. 
۵ انتخاب بعضی از اعضاء هیات مدیره. 35 o.‏ 
شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت ملی فولاد ایران 


ش رکت توسعه صنایح خودرو (گسترش خدمات فنی سابق)درنظردارد 


اقلام مشرو حه زیرراازط ردق مزاید ه عمو می يه فروش برساند: - قطعات فشك کی اصلی 
اتویوسهای ولوومدلهای 9۷۱۲-9۱۰-۲۱۲ ۲- قطعات یدکی اتوبوسهای شهاب شامل( 60۲ 
کامینز-نام ردو -متفرفه شهاب) ۳- قطعات کم سواری های پراید -جیب اهو- ردو ۵ 
ردو ۲۱ -واذت دیسان -لذد رورسواری-مینی دو س بدن - پیکان - واذت مزدا و مقد اری 


مذفر که لدفتر اک و جر تقیل. - ابزار مخصو ص فیات اليس -مو دور کامینز 
-آتویوس ولوو و کامیون اسکانیا) از متقاضیان دعوت می شو د برای بازد ید ودریافت 
فرم شرکت در مزاید ه از تاریخ شذبه مورخ ۵( به مدت یک هفته ازساعت ۸ صیح 
تا بعدازظهربه نشانی کیلومتر ۶ جاده قدیم کج روبروی شرکت مگاموتور خیابان ن آکام فلزپشت شهرداری 


تلفن تماس بر ای کسب اطلاعات بیشتر ۳ ۶۰۲۸۰۳۵ (دفتر کمیسیون معاملات) 


لوازم یدیکی 


© مرگ حون آشامان بغداد در ذلت و 
تنهایی گواهی حق الهی است که هیچ بنی 
بشری نمی تواند از فرجام الھی بی تیب 
بماند و رفتار و کردار ادمیان به خودشان باز 
ی کد 

هرروز که پرونده های حنایات خانواده 
مخوف صدام خون اشام ورق می خورد» 
بیشتر می توان پی به قوت ایت الهی برد که 
«هل ثوب الکفار ماکانوا یفعلون» (ایا پاداشی 
که به کافران می دهند» جز نتیجه افعال زشتی 
است که در دنیا کردند .سوره مبا رکه مطففین 
.ايه شریفه ۳۶) 

و به راستی که وعده خداوند. حق است 
و چشم ها را باید شست. جور دیگر باید دید: 

اليس الله با حکم الحاکمین؟ 

آیا خلا مقتد ر تر ین و عاد لتر ین 
حکمفرمایان عالم نیست؟ 

(سوره مبارکه التين . آیه شریفه ۸) 

انچه می خوانید فقط گوشه هایی فاش 
شد ه از پرونده خون اشامان بغداد» پسران 
دیکتاتور بعث» است که چگونه از اوج عزت 
مادی که برای خود پدید اورده بو دند» به 
حضیض ذلت و تیره روزی درآمدند . گر جه؛ 
کلا ان الانسان لیطغی 

باز جرا انسان از کفر و طغیان باز 
نمی ایستد و سرکش و مغرور می شود؟ 

(ایه شریفه ۶. از سوره مبارکه علق ) 

OOO 

عدی و فصی از هم رو . وقتی 

0 


وم - 


)از دیدگاه 


جاقو را به پایش فرو می کرد» دنده هایش را 
می تست ال ی کک ا ی کرد بک 
سیکار روشن کورش کند. طی چهاردهه. 
ال 1۳۹ سوای پد رشان صدام» ده 
وحشتناکترین مردان عراق تبدیل شدند.آنها 
مسئول شمار زیادی قطع اعضای بدن: 
زندانی کردن مردم» قتل» و در مورد عدی 
هم چنین تجاوز به عنف بودند. با این حال 
دو برادر هر گز کینه متقابل شان را از یکدیگر 
از دست ندادند» قصی از یر های 
مستانه و شیوه زندگی هرز عدی متنفر بود 
و عدی در صحبت با دوستانش قصی 
جانشین برگزیده صدام را سرزنش می کرد 
که پس از ترور سال ۱۹۹۶ که وی را فلج 
کرد؛توطئه کرده است او را در حاشیه قرار 
ی هط وت ب 
O TS‏ 
e‏ 
نبرد چهار ساعته با نیروهای آمریکایی کشته 
1 7 72 2 

جیزی همراه خود داشتند؟ در کیف دستی 
نار نله زیرییراهن پیراهن» یک کروات 
a ۲‏ 
چند, دو کیف پول زنانه با خود داشت تاه توف 
آن ها رهسیار یک دیسکو بودند» نه جنگی 
تا پای مرگ. 


04 


17777 
به وی خدانت کنند 


ان وال رای ی ۱۳ 
بود که یک اتاق شکنجه در مرکز فرماندهی اش داشت | / 


عدی و قصی از یکدیگر 
متدفر بودند 
در کیف دستی عدی هنگام مرگ. 
چند شدشه ادو کلن» قرص مسکن و 
قرص ویاکرا! به دست آمد. گویی 
ریات نج یی ی 
نه جنگی تا پای مرگ. 


O1 


شنبه۲۵ مر داد ۱۳۸۲۔۱۷ جمادی الثانی ۱۶-۱۳۲۴ آگوست ۲۰۰۳-شمار ۲۲۸۴۶۵ 


اف 


اخبار کشته: شدن آن ها ابتدا با جشن 
و سرور در خیابان ها همراه بود. اما بعد 
خیلی از عراقی ها به این فکر افتادند که آیا 
آن ها واقعا کشته شده اند» صدام و قصی 
مشهور به استفاده از افراد بدل به جای خود 
بودند و آمریکایی ها مطمئنا قابل اطمینان 
نبودند. نخستین عکسی که بوسیله نیروهای 
ایالات متحده توزیع شد, دو مرد خونین و 
ريشو رانشان می داد که می توانستند تفریبا 
ها ان سرا سا ند 
شده اند. در نتیجه روز بعد مقام های 
امریکایی خبرنگاران را فرا خواندند تا از 
عدی و قصی در حالی که تمیز و ریش شان 
تراشیده» ولی بدنشان هنوز پر از سوراخ 


گلو له بو د» فیلم ویدیویی تهبه کنند. ا 


اما بعضی عراقی ها هنوز هم متقاعد 
نشده اند و هرگز هم متفاعد نخواهند شد. 
به این ترتیب حکم ترور دو هیولای به یاد 
ات به تجاوز به 
دید گاه بازیکنان فوتبال عراق» نها ری رئیس 
کمیته المییک درجهان پود که یک اتاق 
شکنجه در مرکز فرماندهی اش داشت. با 
جلف و خودنما و در مردم آزاری اش هدف 
دارتر» ولی کمتر خبیث بود ترجیح می داد. 
قصی فر مانده نیروهای امنیتی صدام بود. و 
دی انان اربانی ضام وا رهی 
می کرد. هردو ترسناکترین چهره برای مردم 


چگونه کودکی راکه 
انگیزه درس خواندن 
ندار د 


تحریک کنیم 


ام طبق گزارش هایی که و 
ا 
روزهای زندگیشان بیشتر اوقات غمگین و 
Coa‏ 
چریکی را سازمان می دادند. شاید هم تنها 
سرگرم فرار و پنهان شدن بودند. در پایان جالب 
است بدانید این دو مرد که روزگاری بوسیله 
جوخه های وفادار به خود همراهی می شدند» 
در آخرین روز زندگی شان تنها یک محافظ 
داشتند. گفته می شود عدی ۱۷ تن از محافظانش 
را کشته بود تا مبادا به وی خیانت کنند» او یک 
کامیون زباله را تغییر شکل داده» برای فرار از 
جواهر پرکرده و دستور داده بود مجموعه 
خودروهای مجللش را در یک گورستان 
س ا در ٩‏ آوریل که بغداد داشت ت سقو ط 
می کرد او مادرش را فرا خوانده بود تا برای 
اخرین بار او را ببیند و بعد ناپدید شده بود. 

برای سه ماه مخفیگاههای او و برادر و 
پدرش هدف اصلی یک تعقیب گسترده از 
سوی نظامیان آمریکا ویک گروه مخفی به نام 
نیروی ضربتی ۲۰ بود. ان ها ماه ها سرنخ های 
نادرست را تعقیب می کردند تا این که روز ۲۲ 
ژوییه فرارسید. ای است یک گاه شمار از آن 
جه در این روز اتفاق افتاد. 

ا.ساعت ۱۰صبح 

نیروهای امریکایی روی سرنخی که یک 
شهروند عراقی» احتمالا «نواف الزیدان» مالک 
ویلا روز پیش به نظامیان ایالت متحده داده 
بود» ویلا را محاصره و خواستار تسلیم ساکنان 
ان شدند» پاسخی نیامد. 

بقبه در صفحه ۶ 
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ترجمه حمیدرضار اهدی 


سخنرانی چرچیل در یازدهم ماه مه ۱۹۵۳ 

سخنرانی چرچیل در مجلس عوام که شفیر افرتکا ان را 
(نمایشی و تهییج کننده» خواند. در برگیرنده پیشنهادی برای یک 
ترسیم دورنمایی از درگیری های معاصر بود. به هرترتیب» بخش 
اعظم سخنرانی او تشریح احتمال این بود که («اشارات دوستانه» 
مسکو را باید جدی گرفت. رفتار سازگارانه مسکو پس از مرگ 
استالین «شکل گیری آن بود که خیلی کارها ترک شده است که 
ما نباید آنها را انجامشان دهیم» ,اما او امیدوار بود که درنهایت در 
واقع این کارها نشانگر سیاست جدید شوروی باشد. رل 
خواستار تم رکز کردن روی مشکلات فردی مثل این که چگونه 
جنگ در کره پایان می یابد و تلاش برای دستیابی به یک راه حل 
درباره مساله اتریش بود. 

مواففتنامه ها در این زمینه به موافقتنامه های بعدذی می انجامید. 
شرم اور بود اگر تمایل به پایان جنگ سرد «جلو تلاش سالم و 
خودجوشی را که ممکن بود در روسیه آغاز شده باشد» ا 

پس از انه ست وریر به محور اساسی سخنرانی خود رسید. 

تیه سا ری شا را بسن اقفر که انا 
اظهار داشت ا وی فا یا 
شود. جهان غرب. همچنین باید علائق امنیتی و دلواپسی های 
روسیه را در نظر می گرفت. او درباره ا روسیه برای یک 
هسان قوست» ادو و تفاهم سخن گفت: ۱ من باور ندارم که 
مشکل عظیمی در مورد آشتی امنیتی روسیه با آزادی و امنیت 
اروپای غربی دست نیافتنی باشد... روسیه برای خود حق دارد که 
Ca SS Es‏ ۵ و 
تهاجم هیتلر نگران باشد و نخواهد که هرگز تکرار شود و لهستان 
به عنوان یک قدرت دوست و یک ضربه گیر باقی خواهد ماندء و 
اگر نه» ایمان دارم که دولت الت دست خواهد شد.» 

چرچیل برای نخستین بار مفهوم تضمین امنیتی برای اتحاد 
شوروی رابیان کرد. او اعتقاد داشت «روح) موافقتنامه «لوکارنو) 
در ۱۹۲۵ باید احیا شود و به بریتانیای کبیر بای سهمی از تضمین 
حفظ صلح بین اتحاد شوروی و یک المان دوباره متحد شده ایفا 
کند. برای چرچیل روشن بود که این به معنای ان است که ! (اگر 
آلمان, فرانسه را تهدید کند» > ما باید در کنار فرانسه بایستیم و اگر 
فرانسه به آلمان خمله کندء » ما باید در کنار المانی ها بایستیم». 
تخت وزیر تصمیم داشت ام میتی ۱۱۱۵ را برای اروبای ری 
به اروپای مرکزی و شرقی تعمیم دهد. یک بار دیگر, او امیدوار 
بود که لندن را مسئول حفظ توازن قدرت در اروپا کند. 

در راستای رسیدن به چنین نظامی» چرچیل این باور را که 
ضروری است یک اجلاس سران «بدون معطلی زیاد» بر گزار شود» 
پی گرفت. چنین کنفرانسی باید شمار کمتری از قدرت ها و افراد 
ممکن را محدود می کرد و باید به وسیله میزانی از غیررسمی بودن 
و... خصوصی بود و عزلت مشخص شود. حتی اگر «موافقتنامه ای 
دشوار» از چنین کنفرانسی بیرون نیاید. این موضوع احتمال 
خسارتی را به دنبال نداشت. «در بدترین حالت. اجلاس 
می توانست تماس های محرمانه بیشتری راایجاد کند. در بهترین 
حالت ما می توانیم یک نسل از صلح را پیش پیش رو ببینیم). 

در ادبیات مدرسه ای» شاخصه سخنرانی جرجیل اغلب بد 
تعبیر شده است. اهمیت آن, در این واقعیت نبود که او فراخوانی 
E E TG o‏ 

پیش از این اغلب انجام داده بود و حتی اخیرآدر بیستم آوریل این 
کارا 3ة بود. شاخحصه این سخنرانی» در دو عامل نهفته است: 
تاکید برپیوند المان دوباره متحد شده و امنیت اروپاء و کانالی را که 
چرچیل از ناحیه آن این واقعیت را که اتحاد شوروی علائق امنیتی 
معقولی دارد که باید مورد احترام قرار بگیرد» عنوان کرد. چرجیل.؛ 
بثابراین ¿ تمایل دنیای عرب رابه پذیرش وضع موجود و تقسیم 
اروپا به شرق و غرب و تحمل جبهه بندی با اتحاد شوروی مورد 
نقد قرار می دهد. یک کنفرانس سران ضروری بود تا براین 
بی اعتمادی هاو شرایط خطرناک غلبه کند. 

نخست وزیر مطمئن بود که با نگرانی های معقول امنیتی 
مسکو تنها می توان در شرایطی روبرو شد که یک المان دوباره 
متحد شده بی طرف عضوی از جامعه بین المللی باشد و این کشور 
تحت یک کنترل قاطع قرار داشته باشد. 


ادامه دارد 


چ باو ہے 
سیاست ذزدیکی آتهادیه آرویا و ررم ددویوند تی 


تهران ی اری جمهوری اسلامی 
(اغاز دوره ماه عسل) در روابط رژیم 
صهیونیستی با اتحادیه اروپاه نتیجه قرار گرفتن 
ِ یا در مسند ریاست اتحادیه به جای یونان است» 
ماع و م هی a‏ دو 
SNS‏ 
مناسبات رژیم صهیونیستی و اتحادیه ارپا 
دو سال پیش هنگامی رو به سردی بی سابقه‌ای 
کا که سفیر بریتانیا در فرانسه با لحنی 
تحفیرامیز رژیم صهیونیستی را مسئول بحران 
خاورمیانه معرفی کرد. 
اشکار شدن چنین تعبیری. مسئولان رژیم 
اروپا را «عملا یک سیاست ضد اسرائیلی» ارزیابی 
نله 
اکنون که دو سال از آن اظهار نظر جنجالی 
می گذرد؛ تغییر ات محسوسی ڌر سناسبات دو 
طرف به وجود آمده است. 
مقامهای اسرائیلی که تا چندی پیش اروپارا 
به طرفداری از عرفات و ضدیت با اسراییل متهم 
می کردند» هم اکنون از تغییرات مثبت سخن 
می گویند. 
«سیلوان شالوم» وزير امور خارجه رژیم 
صهیونیستی ایجاد تغییرات مثبت در روابط اروپ 
a‏ ایاد کرد. 
وی همچنین گفت: «اسراییل» اتحادیه اروپا 
را شریک واقعی و همیشگی خود در صلح منطقه 
خاورمیانه می داند. 
هر چند که این تلاش‌هاهم اکتون به رهبری 
ابالاات متحده صورت ی ی ارویا نیز 
می تواند همپای امریکا در این زمینه کوشش کند 
ی کف ی 
انها با زور» خشونت و ترس 
برپایه توصیه بیگانگان حکومت 
می کنند. ادعا می کنند که ماهیت و 
اساس فکری آنها از اسلام ناب و تنها 
شکل برتر از اسلام بو ده و مقدس 
ا انها خود را متخصصان مذهبی 
می دانند» حتی با اینکه جاهل هستند. 
ی کنیا یی می‌نمایند» 
شمارا در فقر نکه می دارند و تمام 
این اعمال را به نام خداوند متعال 
انجام می دهند). 
با همین مفهوم. شاید باید اعلامیه 
زیر پرفراز آمریکا ریخته شو د: 


صهیونیستی نسبت به اتحادیه اروپا و نزدیک شدن 
روابط طرفین راناشی از سیاست‌های خاص ایتالیا 
که هم اکنون دباست دوره‌ای اتحادیه اروپا را 
عهده دار است. می دانند. 
ایتالیا نسبت به رژيم صهیونیستی با 

یونان کاملا متفاوت است. 

یونان در دوران ریاست خود به این اتحادیه 
تلاش بسیاری در جهت حل بحران خاورمیانه و 
دوران ریاست یونان» راه منطقی و مقبولی در قبال 
بحران خاورمیانه طی کرده است و با توجه به 
عملکرد این اتحادیه در قبال صلح خاورمیانه 
تصور می شد. 

این در حالی است که ایتالیا پیوسته خود را 
متحد رزیم صهیونیستی دانسته و در راستای منافع 
انهاء یک جانبه عمل می کند. 

در دیداری که جندی پیش «برلوسکونی» 
نه تنها با طرف فلسطینی ملاقاتی نکرد بلکه در 
برابر کشتارهای گسترده مردم فلسطین به دست 
نیروهای رژیم صهیونیستی نیز مهر سکوت به لب 
زد. 

اتخاذ چنین سیاستی» نشان دهنده پیروی کامل 
ایتالیایی ها از سیاست های آمریکا در منطقه 
خاورمبانه است. 

شالوم وزير امور خارجه رژیم صهیونیستی 
در سفر اعیری که به ایتالیا داشت» از آن کشور به 
عنوان رئيس دوره‌ای اتحادیه اروپا استمداد طلبید 
و صریحاً حواست که ایتالیا کشورهای عربی را 
SS‏ 
و سایر کشورهای اروپایی نیز از مواضع امریکاو 


f‏ ۷" ا 
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ایتالیا در قبال اسراییل پیروی کنند و گروه‌های 
مقاومت فلسطینی مانند حماس و جهاد اسلامی 
را «سازمانهایی تروریستی و غیرقانونی» اعلام 
دارند. 

تحلیل گران سیاسی معتقدند نزدیکی اسراییل 
عربی با کشورهای اروپایی خواهد گذاشت 

چرا که رژیم صهیونیستی, اتحادیه اروپا را به 
بو و 
و 
مقاومت فلسطینی خواهد شد. 
تلاش های صلح آمیز اتحادیه اروپا و دنبال کردن 
(نقشه راه» کاملا مایوس و بدبین کرده و پیشاپیش. 
دییلماتیک خاورمیانه ای اتحادیه ارویاست. با 
شکست روبه‌رو می سازد. 

همچنان که در ده سال اخیر مذاکرات صلح 
هیچ گاه به دلیل زیاده طلبی صهیونیست ها به 
نتیجه منطقی و معقول نرسید و همواره شاهد 

در مجموع می توان نتیجه گرفت رژیم 
اتحادیه اروپاء نه تنها قصد واداشتن ارویایی ها 
به تحت فشار قرار دادن فلسطینیان و نادیده 
انگاشتن حقوق حقه آنها را دارد» بلکه 
برنامه های درآزمدتی را در این مورد دنبال 
می کند که بخشی از این برنامه‌ها عضویت در 
اتحادیه ارویا و استفاده از اهرم های سیأسی و 
اقتصادی این اتحادیه در جهت سیاست های 


پاناما توسط امریکا در دهه ۱۹۸۰ 
رسید. صدها نفر از اهالی پاناما از 
سازمانهای ظاهرا معتبر دولتی امریکا 
و همچنین داد گاههای این کشور 
تقاضا کر دند همه راه را تا دیوان عالی 
آمریکا پیاده طی کنند تا شاید بتوانند 
هز ينه خسارت منصفانه ای را 
دریافت نمایند. آنها علی رغم 
تلاشهای بسیار» چیزی عاید ایشان 


ایا خحوشتان می ایل حت 


حکومت جرب حمهو ریخواه . 


دموکرات باشید؟ آیا به این افتخار 
می کنید که زندگی سرشار و توام با 
ترس» ناامنی و هراس را سپری 
نمایید؟ ایا از دیدن اينکه جایی که 
عا انقان برای اها تاعبت 
کرده‌اند با یک گروه خاص از بین 
برده شود راضی هستید؟ آیا رژیمی 
را می خواهید که ایالات متحده 
آمریکارابه کشور پلیسی مبدل نموده 
و نام بدی به مسیحیت بدهد؛ ایا 
افتخار می کنید که تحت حکومت 
ووکتی لے کال و اھا 
رتست رادر میامی پناه می دهد؟ 
ایا افتخار می کنید که در کشوری 
تحت حکومت سرمایه‌داران افراطی 
و محافظه کاران مذهبی زندگی 
نی کیال این مسومانه‌داران کقتور فان 
را از برابری و عدالت محروم 
کر ده انل: 

آنها پارک های ملی 
رودخانه ها را ویران کرده‌اند و 
رسانه هاء انتخابات و روابط فردی 
شمارا فاسد ساخته اند. آنها از طریق 
گرسنگی ر 
بی خانمانی براساس توصیه بزرگی 
به نام بازار حکومت می کنند. اصرار 
می ورزند که شکل سازماندهی یک 


تهدید به بیکاری» 


جامعه و بازسازی جهان, یک و تها شگل, شکل درست» شکل 
مقدس انها است. انها خودشان را متخصصان اصول اخحلافی 
می دانند» حتی با اینکه جاهل هستند. انها بمباران می کنندء تجاوز 
می نمایند» ترور می کنند» شکنجه می کنند» برمی اندازند. ستم 
می کنند» شما و جهان را در فقر نگه می دارند و تمام آنچه انجام 
دهند را به نام خداوند متعال انجام می دهند ). 
بازسازی افغانستان؟ 
واشنگتن پست با : بت کم و سا کر اا افر میت 
(مجلس آمریکا در نظر دارد افغانستان را بازسازی کند» یس پس 
از جلسه ای یک روزه در واشنگتن متشکل از رهبرانی از سوی 
بیست و چهار کشور و سازمان بین المللی, مقامات امریکایی و 
ژاپنی گفتند به منظور بازسازی بلندمدت این کشور جنگ زده 
(برنامه ای عملی عملی» را تتظیم کرده آند. 

این امررممکن است هیزم دیگری رابر آتش احساس خوب 
درباره االات متحده آمریکا انداخته باشد که این شهروندان 
و ۱ 29۱ رب ٩‏ اما مانند 
رار سو ختها E.‏ بیشتر در اینجا تبلیغات زیادتر ازماده 
اصلی بوده است. ان رر قابل تو جه است. ایالات متحده 
امریکا سابقه‌ای طولانی از بمباران کشورها داشته و سعی کرده 
تاروابط خوب کشورهای مجاور با یکدیگر رابه نفع خود تخریب 
ی ی کب 
براثر بمبارانها کشته نشده اند را اداره نماید. البته پس از این همه 
* رئ نیز برای ناهام این قبیل کشورها انجام نداده 
است. گرچه کتباً تعهد داده شد که آمریکا براساس مثلاً سیاست 
عرفی شود میتی بو الرام به بازسازی: کسوز سارت دیده#چمن 
از گذشت یک دهه از خرابی» »هیچ خسارتی به ویتنام داده نشده 
| در طول قو ا لائوس و کامپوج نیز به واسطه 
بمباران آمریکا بطو ر مساوی ویران و تخریب شدند. آنها 
سزاوار بهره مند شدن از سیاست عرفی واشنگتن برای بازسازی 


می 


چهل شبانه روز بمباران مستمرء 
نابودی سیستم های اب. برق و 
بهداشت و تمام امور زیربنایی که 
شالوده زنك گی روزمره هستند. همه 
مي دانند و 
میزان به بازسازی عراق کمک کرده 
است: 
در سال ۱۹۹۹ ما مورد 
بو کسی راداشتیم. هفتاد و هشت 
روز بمباران بی وقفه» یک کشور 
پیشرفته صنعتی را به یک کشور 
جهان سومی مبدل کرد؛ انچه در باب 
بازسازی مطرح بوده است واقعا 
بحت انگیز و نظیر بود دو سال 
و ی از اه 
صربها ارزوها و امیال واشنگتن را 
برای برکناری اسلوبودان میلوشویج۸ 
مطیعانه تحقق بخشیدند و او را به 
داد گاه بین المللی در شهر لاهه منتقل 
ی و سس 
اروپایی و بانک جهانی تشکیل شد 
که ظاهرا در ارتباط با بازسازی 
یوگسلاوی بود اما بعد از مدتی به 
رس 
دیگری به بررسی بدهی های 
و كاوق پرداخت. 
ا 
Slobodan Milosevic‏ . 8 
ادامه دارد 
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«از سال ۶۱۰ تاکنون» یعنی از زمانی که گالیله تلسکوپ خود را به سوی 
اسمان نشانه رفت» هیچ رویدادی به اندازه ساخت و به کارگیری تلسکوب 
فضایی هابل درک مارا از کیهان متحول نکرده است.» 

ریچل کلارک خبرنگار بی.بی.سی در واشنگتن می نویسد: این بخشی از 
معرفی نامه رسمی ناسا از تلسکوپ هابل است. با این حال مقامات اژانس 
فضایی امریکا برای پایان دادن به ماموریت هابل برنامه ریزی می کنند. رویدادی 
که ی ی و یاس بسیاری e‏ انت: 


تلسکوپ که در سال ۱۹۹۰ پرتاب شد عمر کاری محدودی داشته باشد. با پرتاب 
تلسکوب جدید ناسا به نام (جیمزوبت» در سال ۱ ماموریت هابل تا سال OE‏ 
پایان خواهد یافت. 

آژانس فضایی آمریکا می گوید: برای اداره هر دو برنامه بودجه کافی ندارد 
واولویت با تلسکوپ جیمزوب است. 

اما طرفداران هابل استدلال می کنند لزومی برای چنین تصمیمی نیست 
احساسات پیرامون قضیه چنان بالا گرفته است که ناسا با تشکیل هیاتی از 
کارشناسان سعی دارد بهترین راه برای انتقال از هابل به تلسکوپ جیمزوب را 


ات سس 
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این هیات تاکنون صدها نامه الکترونیک دریافت کرده که در آن طرفداران 
هابل با ارائهپیشنهادهایی نسبت به پایان ماموریت این تلسکوپ ابراز نگرانی 
کر ده اند. 

ادوارد چنگ, دانشمندی که در ساخت هابل شرکت داشته است به 
مت گفت علت احساسات پرشور دانشمندان کاملا روشن است. 

او گفت: «انها نمی توانند جهان را بدون هابل تصور کنند حجم اطلاعاتی 
کچىحس_ 
معمایی روبرو می شوند. نخستین واکنش انها این است: هابل چه پاسخی دارد؟» 

البته هابل هميشه سرچشمه اطلاعات نبوده است. 

در سال ۱۹٩۱‏ بلافاصله پس از پرتاب هابل مشخص شد که آینه اصلی 
تلسکوپ معیوب است. 

سه سال طول کشید تا ابزارهای تصحیح کننده طراحی. ساخته و روی 
تلسکوپ نصب شد. 

امابه گفته مارتین ریس ستاره شناس از دانشگاه کمبریج بریتانیا که برای 
انتقال اطلاعات از هابل به جیمزوب همکاری می کند» تعبیر هابل باعث تحولی 
رل 

وی به بی.بی.سی گفت: «شکی نیست که هابل در یک دهه گذشته در زاس 
مار ای اس وا ۲ 

داده‌های هابل دانشمندان را سخت مشغول خود کرده است. همچنین با 
تراھم کردت شر هانی دران ارگ ای اساسی اراز داد ا ک بان مر 
ENE‏ 

آقای مارتین گفت: «ناسا آگاه است که اين پرسش‌های اساسی نه تنها دارای 
اهمیت زیاد علمی بلکه همچنین مورد علاقه و کنجکاوی عموم مردم است.) 

پایان یک خوشبینی 

در حالی که جامعه علمی می خواهد از حسن نیت و علاقه‌ای که هابل 
برانگیخته به بهترین نحو استفاده کند. همینطور سرمایه گذاری علمی که در 
ساخت آن شده اما چاره‌ای جز رودررو شدن با واقعیات تلخ نیست. 

آن کینی» مدیر بخش نجوم و فیزیک ناسا با تاکید براین موضوع که ناسا به 
ف 
طرفداران هابل رااز یک رویای شیرین محروم کرد. او در نشستی عمومی در 
شهر واشنگتن گفت که از ميان رفتن شاتل کلمبیا و هفت خدمه آن در ماه فوریه 


شنیه ۲۵ مرداد۱۳۸۲- شماره ۲۲۸۴۶ ۱ 

بیش از هر زمان باعث تاکید بر این مساله شده است که نباید جان فضانوردان 
۱ 
نخواهد داشت 

فن اوری جدید 

احیای تلسکوپ هابل از طریق ماموریت‌های فضایی که ابزارهای تازه ب 
قابلیت های بیشتر به آن اضافه شده عامل موفقیت چشم افسای هابل بوده 
اس ما انه فتضایی هابل» > هم اکنون از پیشرفته ترین فن آوری‌ها استفاده 

دکتر چنگ می گوید هابل می تواند تا سال ۲۰۲۰ یعنی زمانی که اجزای 
غیرقابل جایگزین آن» مانند آینه‌هاه شروع به ضایع شدن می کنند. به فعالیت 
مود ی دهد آرزدی e‏ برای | ادامه فعالبت هابل حدودی ناشی از 
۳ از د ۵ دد هن اما موضوع 

تلسکوپ جیمزوب قادر به انجام ماموریتهایی خواهد بود که از توان هابل 
خارج است. 

اما تلسکوپ جیمزوب قادر به ردیابی اشیا در نور ماورای بنفش نیست که 

کشفیات غیر منتظره 

گفته می شود هابل تنها ۲ درصد بودجه ناسا را به خود احتصاص 
می دهد با این حال ۳۳ درصد دستاورهای علمی ناسا توسط هابل جمع 
اوری شده است. طرفداران هابل می خواهند عمر ان تا حداکثر زمان 
ممکن ادامه بابل 

استیون بکویت از موسسه علمی تلسکوپ فضایی به موفقیت های هابل 
اشاره کرد و گفت که بسیاری از این دستاوردها به هنگام ساخت هابل حتی 
پیش بینی نمی شد.وی گفت: «یکی از جالب ترین دستاوردهای هابل کشف 
سیارات خارج از منظومه ن ی 
خارج از منظومه شمسی کشف نشده بود.) 

وی گفت هنوز جیزهای زیادی هست که هابل می تواند کشف کند. 

او گفت: «هابل دارای توانایی های منحصر به فردی است که فرصت های 
علمی جذابی, نه تنها تا سال ۲۰۱۰ بلکه ورای آن فراهم می کند. هابل هنوز به 
بازنشسته خواهد شد. 


ده ۰ ا و 


0باستان شناسان ایتالیایی در تلاش هستند تا شهری 
قدیمی. .را در این کشوو از زیرخای. ببرون. بکشتد: 

شهر بندری پازولی یکی از شهرهای بندری رم باستان 
بود که در قرن شانز دهم زیر خاک مدفون شد. 

۵پژوهشکران به پیشرفت های چشم افسایی در کشف 
وک را E‏ دست یافته اند. 

پژوهشگران می‌گویند مرد یخی در طول ۵۳۰۰ سال 
پیش در کوه های ]تا در ایتالیا جان باخته است. 

اوتسی از طریق شکار حیوانات زندگی می کرده و علت 
رک اه هی ر نرای مان اه انیت 

پژوهشگران اکنون سرگرم بررسی برروی بافت بدن 
و ابزار پیدا شده به همراه این مرد هستند. جسد این مرد 
۲ سل صقن جر هنالاس کو هان الب ك اند 
از آن زمان» مرگ اوتسی به رازی بزرگ برای پژوهشگران 
تبدیل شده است. 

0پژوهشگران موفق شدند آتشفشان جدیدی در زیر 
آب های منطقه آلاسکا در شمال اقیانوس آرام کشف کنند. 

این دن مخروط شک کر خر ال قان که 
اقیانوس آرام را از دریای برینگ جدا می کند کشف شد. 

ارتفاع این آتشفشان از کف دریا تا سطح آب ۱۹۰۳ 
فوت است که ۳۷۷ فوت نیز علاوه بران در روی سطح اب 
قرار دارد. 

۵ یک فوق تخصص غدد با اشاره به علل مختلف 
جاقی و اضافه وزن در افراد بویژه کودکان گفت: تأثیر عادت 
کی ان نی سای رای اس 

دکتر مصطفوی در مصاحبه با رادیو سلامت از اضافه 
وزن به عنوان عارضه شایع در اغلب کشورهانام برد و گفت: 
در کشورهای پیشرفته ۲۵ درصد افراد دجار جاقی هستند. 

اسای فا که رو جهار وه هیر شا 
چنانچه روند گرم شدن جو زمین براثر انتشار گاز دی اکسید 
کربن با سرعت کنونی ادامه بابد بخ های قطب شمال تا 
یکصدسال دیگر بطور کامل ذوب خواهند شد. 

به گزارش خبرگزاری فرانسه از اسلو «اولایوهانسن» 
یکی از محققان دست اندرکار انجام این پژوهش گفت: از 
سال ۱۹۷۸ تاکنون در هر دهه تقریبا سه یا چهار درصد از 
سطح پوشش یخی قطب شمال کاسته شده است. 
۰ 0 تجویز ترکیب جدید شبه هورمونی به میمونها در 
ازمایشگاه به مدت یک هفته موجب کاهش ۷درصد از وزن 
ان ماخ 

به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر به دنبال این 
موفقیت. محققان امیدوار شده اند در نهایت بتوانند دارویی 
پسازند که به حل معضل گسترده چاقی در جوامع غربی 
کیک کن 

0 دانشمندان انس موفق شدند برای اولین مرتبه 
در تاریخ پژوهش های پزشکی این کشور توده ای از سلول 
های بنیادی جنین انسان را کشت کنند. 

ا ها ها کا 2 غار 
می رود 


غذایی بر جافی 


O‏ سر کت و 


گرده اند که 


* ا ۰ 
۳۰( 
تولید کننده تجهیزات کو تاه کو تاه ۳1 جهان علم قادر است تمامی ۲۵ 
هو ان رای ارتا 2 مهره قابل جابجایی 


و «هانی ول» سامانه جدیدی طراحی کرده اند که از برخورد 
هواییماها با موانع لو گیری.من کند. 

به گزارش خبر گزاری رویترز از «نیویورک» این سامانه, 
تجهیزات اخطار دهنده مرسوم فعلی رابه رایانه های کابین 
خلبان مرتبط می کند. 

0استرس های شغلی به ویژه در کشورهای صنعتی 
سبب افزایش بیماریهای عروق کرونر قلب می شود. 

IT‏ سازمان جهانی بهداشت. تقاضاهای شدید 
روانی و کم بودن آزادی عمل در تصمیم گیری در میان 
مشاغل عالی نظیر مدیران» مجریان» ناظران و کارفرمایان از 
جمله تنش های روحی و روانی است که سبب افزایش 
پا ی ی ی مود 

0وانقمندان ز 6 مور فرابعلای افرادبه خط تا کت بر 
نوع سرطان پوست را شناسایی کردند. 

به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر به نقل از یک 
پایگاه اطلاع رسانی» گروهی از محققان سرطان شناس 
کی این گنل را روھ کرفیژوم: یک بار 

یک گرفه ین اھا از دانشمندان موفق به کشف 
کروموزم مرتبط با انواع بیماریها از جمله یک نوع آلزایمر 
شده اند که در دهه ۲۰سالگی عمر بروز ھی کند. 

کروموزم شماره ی کروموزمی ات که به 
ور که یدای ۱ تن هو ۷ و۱ 
هزار و ۶۶۱ جفت پایه ت شده است که پله های نردبان 
دیا ا ی 

0 محققان انگلیسی دریافتند زمانی که مزه سنجهای 
روی زبان با ماده تلخ مزه ای مواجه می شوند» پروتئینی به 
نام گاستداسین ترشح می کنند. 

به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر به نقل از یک 
پایگاه اطلاع رسانی پروتئین گاستداسین زنجیره ای از 
واکنشها رابو جود می اورد که در نهایت مغز را از وجود ماده 
وت و و 

کشت که ماد سای 
مانع از تولید این پروتئین گاستداسین شد. همه موادی که 
مانع از تولید این پروتئین می شوند از نوع نوکلئوتیدهایا 
مولکولهایی هستند که در ساختار مولکولهایی نظیر دی ان 
اواران انقش دارند و بنابراین بطور طبیعی در بدن یافت 
ھی نو نل 

0نخستین مدل جامع و سه بعدی ستون فقرات آدمی 
نشان داده است که برخلاف تصور رایج ج» درد کمر و اسیبهای 
وارده به ستون فقرات ناشی از فشرده شدن و خمش و تنش 
مر ات سس که دایم اس ها ا 
چرخش های ناگهانی است که سبب جابجایی مهره ها 
می ود 

به نوشته هفته نامه علمی نیوساینتیست چاپ انگلستان» 
محققان مرکز علوم و فناوری دفاعی استرالیا یک مدل ریاضی 
سه بعدی برای ارزیابی نیروهای وارده به ستون فقرات را 


تون نها نا با ت درک ادى بخر کت نمانشی.دهد: 
٥یک‏ ماهواره ویژه مطالعه روند تخریب لایه «ازون» 
توسط یک هواییما برفراز سواحل «کالیفرنیا» در آمریکا در 
مدار کره زمین قرار گرفت. 
این ماهواره به اژانس فضایی کانادا تعلق دارد و به 
مدت دو سال, روزی ۱۵بار به دورکره زمین گردش خواهد 


۵انجام دو تحفیق جدید نشان می دهد نوجوانان چاق 
خود دوستان کمتری دارند و 
جنانچه بخاطر مشکل اضافه 
وزن تایب 
کی نله بشت دار افسرد کي 
شده و اقدام به خود کشی 
به گزارش خبرگزاری 
رویترز از شیکاگو میزان شیوع 
جاک در تین کودکان: در 
بسیاری از کشورهای توسعه 
یافته به حال همه گیر درامده 
است و حدود ۱۵ درصد از 
نوجوانان آمریکایی چاق 
رژیم غذایی پرچرب و 
ورزش نکردن معمولا از علل 
چاقی است هرچند عوامل 
۱ هم در این زمینه نقش 
دارند. 
۵دانشمندان استرالیایی موفق به ساخت واکسنی با 
کاربرد انواع بی خطر ویروس نیل غربی شدند که می تواند 
بنابراین پژوهش که در نشریه پزشکی نیوساینتیست 
به چاپ رسیده است» 
شباهت ژنتیکی بسیاری به ویروس نیل غربی دارد موفق به 
۵ دولت: راين ` گرفته است با استفاده از 
ey‏ آنارهام تک E‏ 
کنك: 
دارد با اجرای این طرح هم مشکل برنجهای کهنه را حل 
کند و هم پلاستیکی بسازه که برخلاف پلاستیکهای کنونی 
وزارت کشاورزی, جنکلداری و ماهیگیری ژاپن فصد 
دارد ازسال اینده برای اجرای این طرح سالانه دومیلیارد 
ین بودجه اختصاص دهد. 


0 رئیس دانشکده بهداشت _ دانشگاه » علوم پزشکی 
EEG yT‏ 
ر ی که 

احمد عامر در مصاحبه با خبر رادیو سلامت با اشاره 
به این که دو سوم وزن بدن انسان را آب تشکیل می دهد 
گفت: : روزانه هر فرد بين ۵ تا سه لیتر اب اشامیدنی نباز 
دارد. 
کلونی از سلولهای پایه گرفته یله aT‏ را در 
ازشانت اه تشن دهد 

به گرارش سایت اینترنتی آنانوه این 
پیشرفت سراغاز یک تحول اساسی در 
الاس در رمت راک راح د 

سلولهای پایه سلولهای غالب در بدن 
هستند که توانایی رشد یافتن به انواع 
جنین های اولیه گرفته می شوند بر خلاف 
قق | سلولهای پایه بالغ, تونایی تبدیل شدن به 
ر | هریک از بافتهای بدن رادارند. 
1 1 ۵ کارشناسان در گردهمایی تالا 2 
«هفته جهانی آب» اعلام کردند. ۳ 
e‏ ساده e‏ مصرفی 
TT E‏ 
میلیو ن اسان محر و 1 ۳ مین گر 3 

به گزارش خبر گزاری رویترز از 
سکول این دا مده ر از امار یا مان 
ملل اعلام e‏ 
سالیانه ۱۲ میلیون اسان در ثر تلاپ به بیماریهای ناشی از 
مصرف آب آشامیدنی ناسالم جان خود را از دست می‌دهند. 

ار رات در ره هل ار 
ازو اق ر ایوا آعاده کرت ان ااا جران باه 
به کار گیرند. 

در این روش» مایع درون چشم با یک ماده پلیمری ژل 
عینک و با بینایی خوب از چشم خود استفاده کند. 

۵ انستیتو مرکزی پژوهشهای شيشه و سفال سازی در 
شهر کلکته مرکز ایالت بنگال غربی در شرق هند یک نوع 
چشم مصنوعی ساخته است که شکل ظاهری ان کاملا 

پزشکان هندی می گویند چشمی که براثر جراحت و 
یا بیماری از حدقه (کاسه چشم) بیرون سم لة می شود 
علاوه بر اين که برچهره فرد منظره بدی ایجاد می کند 


برای این مشکل بوده اند. 


اطاعات 


4۵ 


از یک ماه ب پیش اعلام شده بود که دوازدهم مرداد جلسه‌ای 
رای رر سے رک ناس وهای ردو ای 
در خانه داستان بر گزار خواهد شد. 

این جلسه به دلیل سفر دولت آبادی به خارج از نفد 
ار 
نقاشی محسن حسین مردی افتتاح شد که در آن ۲۳ پرتره از 
محمود دولت ابادی به نمایش گذاشته شد ه ۳۹2 

SS 
دولت ابادۍ و در بزرگداشت او ای ین نمایشگاه را بریا کرده‎ 
است.‎ 

محسن خسپن مردی» متو لد ۶ پیش از این در سال‌های 
۷ ۷۸ در دو نمایشگاه گروهی شرکت کرده و این نخستین 
اشا انفرادی اوست.وی نخستین نمایشگاه» انفرادی اش 
را به محمود دولت ابادی اختصاص داده و جشنی پرشکوه 
برای او بریا کرده است.در این نمایشگاه ۲۳ پرتره از محمود 
دولت آبادی به نمایش درآمده که تمام نقاشی‌ها حال و هوای 


اس 


او در کارهای روستایی مانند کاشت و برداشت و 
گوسفندداری فعال بود ولی در ۱۳۰۱۲ سالگی روستا را ترک 
کرد و در شهر نخست به عنوان پادو و وردست در یک کفاشی 
مشغول به کار شد و سپس کارگر دوچرخه ساز و بعد از آن 
کارگر کارخانه پنبه پاک کنی شد و بعد به آرایشگری (سلمانی) 
پرداعت: ارانشکری پیشه ای نود. که تا سالیان دراز در مواقع 
اضطرار ممر معاشش می شد. 

دولت ابادی سپس به مشاغلی جون کارگر فصلی و 
حروفچینی در یک چاپخانه روی آورد. در این زمان به مدت 
یک سال به مشهد رفت و در آنجا در نمایش‌های عروسکی 
که روزهای جمعه در کوه سنگی برگزار می‌شد شرکت کرد. 

پس از بازگشت به تهران به طور همزمان به عنوان 
دکلاماتور» سوفلور و کنترلچی سینما مشغول کار شد. سپس 
برای مدتی آگهی بگیر روزنامه کیهان بود و بعد از بخش 
بازرگانی دایره شهرستان های روزنامه کیهان به دلیل «اشتباه 
در زبان فارسی» اخراج شد! خلاصه انکه تلفنچی تئاتر و بعد 
از ان بازیگر تئاتر شد.محمود دولت ابادی در سال‌های ۳۹۳۸ 
اشتیاق داشت تا در کلاس‌های بازیگری «اناهیتا؛ درس بخواند 


پرثره هایں در سس تولد یک مر مدد 


این نقاش جوان می گوید: «انچه نقاشی را برایم دلپذیرتر 
می کرد به وجود آمدن شباهت بین انسان‌ها و نقاشی‌هایم بود.) 
چهره دولت آبادی در اکثر تابلوها گرفته است و فقط در 


دو» سه تابلو 1 خم ندارد.محمود دولت آبادی در دهم مرداد 
رس «دولت آباد» » واقع در حدود شش کیلومتری 
جنوب سبزوان متولد شد.او در همان روستا با الفبا اشنا شد و 
توانست قصه‌های عامیانه‌ ای مانند حسین کرد شبستری» 
گرشاسبنامه و امیرارسلان نامدار را بخواند.علاقه او به قصه و 
داستان سبب شد تا هنرهایی همجون نقالی» مدیحه خوانی؛ 
تعزیه و شاهنامه خوانی توجه‌اش را جلب کند.در ان دوران. 
محمود دولت ابادی در خانه‌ای پرجمعیت متشکل از دو مادر 
اه ی .مهمترین 
اتفاق های روستا برگزاری مراسم عاشورا و عروسی‌های 
زمستانه بود. 


TT‏ قس و ولی چون دیپلم دات او را نبذیر فتند بعدتر در این 


کلاسها شر کت کرد و توانست شاگرد اول رشته 
بازیگری آموزشگاه آناهیتا شود. 

در همین دوران اولین نمایشنامه‌اش تنگنا را 
| نوشت» نخستین داستان او با نام ته شب در سال 
۱ در مجله آناهیتا منتشر شد.دولت آبادی در سال 
۸ به عنوان کارمند موقت به استخدام کانون 
پرورش فکری کودکان درامد. زمانی پدر دولت 
آبادی به او گفته بود: هیچ چیز مثل کار نمی تواند 
آد را از کسالت دربیاورد و او این نصیحت پدر را 
هرگز فراموش نکرد. 

محمود دولت ابادی معتقد است: «انسان تا کار نکند 
نمی تواند به شناخت چیزی برسد. انسان از رهگذر کار به 
قابلیت هاء ناتوانی ها و توانایی های خود پی می برد و از همین 
راه است که روابط اجتماعی و اقتصادی و مناسبات انسانی را 
لمس و حس می کند.»با خواندن آثار صادق هدایت و چوبک 
علاقه اش به ادبیات جدی تر شد و به قول خودش پس از 
خواندن اثار هدایت فهمید که نویسنده خواهد شد. 

دولت ابادی گفته است که پس از اشنایی با کارهای 
چخوف پی برد که «نویسندگانی هم در دنیا بوده‌اند و هستند 
که درباره واقعیت نوشته اند و می نویسند.) 

محمود دولت ابادی خالق آثار ارزنده‌ای جون جای خالی 
سلوچ» کلیدر لایه‌های بیابانی, ققنوس, عقیل عقیل, روزگار 
سپری شده مردم سالخورده و... در دهم مرداد امسال شصت 
و سه ساله شد. 


شتابزدگی» نداشتن وسواس و 
دقت نظر لازم و بی توجهی برنامه سازان 
تلویزیون نسبت به مسئولیت بزرگی که 
هه ار اس عم 
کیفیت بسیار پایینی برخوردار شوند. 

سپروس ابراهیم زاده بازیگر با 
سابقه عرصه تثاتر» سینما و تلویزیون در 
گفتگو با خبرنگار هنری «مهر» ضمن 
اعلام این مطلب گفت: در ال حاضر 
شبکه‌های مختلف تلویزیونی در کشور 
ما به محلی برای تولید انبوه محصولات 
تلویزبونی تبدیل شده‌آند. این موضوع 
هم کاملا طبیعی است. چون به هرحال 
باید زمان پخش و به عبارتی «آنتن» پر 
شود. افزايش حجم برنامه‌های تولید 
شده و بالا بردن کمیت به هیچ وجه بد 
س اا کر ار 
شده توجه کافی نشود. روز به روز 
برنامه‌های تلویزیونی نازل می شوند و 
شبکه ها مخاطبین خود را به تدریج از 
دست خواهند داد. 

ابراهیم زاده افزود: اکنون هو 
از شبکه‌های صدا و سیما اقدام به پخش 
مجموعه‌های طنزامیز می کنند. را 
که این کار در جایگاه خود و به عنوان 
حرکتی برای سرگرمی جامعه موثر و 
پسندیده است. اما وقتی برنامه ریزی 
دقیق و حساب شده‌ای صورت 
نمی گیرد و کارگردان و نویسنده برنامه 
از نظر توانایی‌ها لازم خلق یک اثر هنری 
ارزیابی نمی شوند» تولید برنامه روال 
طبیعی خود را طی نخواهد کرد. یعنی 
وقت لازم برای تولید اثر صرف 
نمی شود و به جای یکی دو بار تمرین و 
وسواس در گرفتن هر پلان» کار 
سرسری و با تعجیل به پیش می رود. 

بازیگر مجموعه تلویزیونی 
(کاکتوس» با اشاره به نقش و حضور 
بازیگر در آثار تلویزیونی یادآور شد: در 
ین مان بایگری هم ماد بخش‌های 
فنی و هنری یک مجموعه قربانی 
مر شود زوا کسان که به تولد اشنغال 


شنبه ۲۵مرداد ۱۳۸۲ - شمار ۲۲۸۴۶۵ 


سیر وس ادر اهیم ز اده: در نامه ساز ان نت 
یه مسو لیت خود بی نوجه شسیند 


چیز دیگر ترجیح می دهند. در این مبان 
استفاده از جوان‌های کم تجربه نیز مزید 
برعلت می شود تا یک برنامه به 
اس رین چنی کرد برس جو3 
بازیگری باتجربه من» حاضر نیست متن 
را نخوانده سر کار حاضر شود. در حالی 
که یک بازیگر جوان ممکن است به 
خاطر به مت تردن دنر هر 
شرایطی, کار را بیدیرد که در نهان 
وضعیت همانی می شود که می بینیم. 

نفش پرداز مجموعه تلویزیونی 
(قصه های شهر ک» با تاکید بر اينکه 
میرن ابا سای عناق 
بیشتری به خر 2 بدهند» گفت: 
تهیه کنندگان و کار گردانان تلویزیونی 
باید بدانند با چه مخاطبی مواجه‌اند و 
چه مسئولیت سنگینی در قبال قشر 
عظیم این مخاطبین برعهده دار بل این 
گروه باید با اگاهی از ذائقه و سطح فهم 
بینندگان تلویزیونی در جهت ارایه هر 
جه بهتر اثارشان گام بردارند و در ارائه 
مطالب و موضوع‌های خود بسیار دفیق 
اص ش ل ات ا 
برنامه‌هایی که ساخته می شوند از سطح 
سلایق و شعور عمومی پایین تر هستند. 
یعنی نه تنها مطلبی را به بیننده خود 


وی اضافه کرد: بازیگری در این 
شرایط سهل به نظر می رسد, چون دیگر 
و مهارت بالا وجود ندارد و هر کسی را 
که گاهی بازیگران توانای سینما یا تئاتر 
نیز در تلویزیون آثار به نسبت بدی از 
خود به جای می گذارند. گفت: بحث 
مسایل معیشتی و مشکلات مادی در 
زندگی نگرانی‌هایی را برای افراد به 
وجود می اورد که در نهایت موجب 
می شود هر بازیگر توانا و باسابقه‌ای هم 
بالا خره مجبور به انتخاب میا بد و بدتر 
شود. مگر در سال چند کار را می شود 
رد کرد و در آمد هم داشت. از طرف 
دیگرء یک کار حوب را فیلمنامه. 
کارگردانی» بازیگری و دیگر عوامل تولید 
در کنار هم تشکیل می‌دهند. گاهی یک 
بازیگر وقتی در یک مجمو عه قرار 
می گیرد شرایط برخی از این عوامل را 
مثبت و حرفه‌ای تلقی می کند. اما زمانی 
که اثر به انتها می رسد از نتیجه کار به 
هیچ عنوان رضایت ندارند. 


سجادپور: 


سجادپور نویسنده و 
تهیه کننده سینما و تلویزیون» گفت: 
نیاز فوری سینمای ایران» برخورداری 
قانون جدید حوزه ضرورتهای بعدی 


به گزارش خبرگزاری فارس؛ 
علیر ضا سجادپور این نظر خود را 
چنین تبیین کرد: نبود مدیریت 
پاسخگو برای سینمای کشورمان از 
سال ۷۶ به بعد موجب هرج و مرج 
شده و به همین سیب اسنها که 
از دست داده است واکنون هیچ کس 
تردیدی ندارد که تما ایران دحار 

تهیه کننده مجموعه تلویزیونی 
چشمان ابی زهراء دلیل خودرابرای 
نبود پاسخگویی در مدیریت سینمایی 
ار ات ای 
داد؛ : عده‌ای از مسئولان. سینما را به 
حال خود رها کردند و انجام امور را 
به اشخاص و مراکز موهوم تحت 
عنوان صنف سپردند. صنوف هم 
هرگاه با مشکلاتی مواجه شدند» 
موضوع را به مدیریت دولتی احاله 
کردند. به این ترتیب, نه تنها هیچ 
مشکلی از سینماگران جل نشد بلکه 
نوعی هرج و مرح به وجود امد که 
هیج چیز سرجای خودش نیست. 
وی خطاب به کسانی که شعار 
ازادسازی سینما و سپردن امور به 
صنف را می دهند» گفت: خودمان را 


کارهای e‏ دو نهاد» به نابودی سینما 
می انجامد. همه جای دنیا صنف کار 
خودش رامی کند و متولی دولتی هم 
کار خودش را. 

گفتنی است» در پیش نویسی که 
در دوران تصدی سیف الله داد بر 
معاونت سینمایی به عنوان قانون 
سینما تدوین شد» اصول سه گانه 
سیاستگذاری سینمایی و مبانی نظری 
قانون سینما عبارتند از: غیردولتی 
کردن فعالیت سینمایی» آزادسازی و 
مسئولیت اجتماعی و خودتنظیمی» 
در بخش دیگری از این پیشنویس» 
ضمن سلب هرگونه مسئولیت از 
معاونت سینمایی وزارت ارشاد در 
مورد جهت گیریهای فرهنگی و 
سیاسی در تولیدات سینمایی کشور 
حل این گونه مسائل به دستگاه 
قضایی مو کول شده و در ماده ۳۷ 
بدون توجه به صبغه فرهنگی سینما 
و لزوم پیشگیری از کشانده شدن 
مشکلات آن به محکمه قضایی, آمده 
است: هر کس بر خلاف مواد ۲۸ تا ۳۰ 
این قانون عمل کند. علاوه بر جبران 
خسارات وارده. حسب مورد. 
مستوجب کیفرهای مقرر در فانون 
مجازات اسلامی خواهد بود. درباره 
این فتاه نیز نظر سجادپور را 


( 
۲ 


پرسیديم. 
و 
تلویزیونی سیمرغ و عبور از خط 
سرخ. ضعف مدیریت سینما راعلت 
اصلی ورود ناگزیر نهادهایی خارج 
از سینما برای رفع هت رن ان 
دانست و گفت: ST A‏ حوب 


محجمو عه های 


نیست که قوه قضائیه وارد شود. در 


تین دو یس ۳ دصی هم که 


اقایان نو شتند متاسفانه به این 
مدیریت سینمای کشور باید توانایی 
حل درونی مسائل مبتلابه را داشته 

نویسنده فیلم سینمایی «خلبان», 
لزوم پیش بینی قانونی را برای این 
مساله مورد تاکید قرار داد و گفت:اگر 


تدوین شود بی تردید ابعادی را برای 
دستگاه فاي 
قانونی باید اقدامات تشویقی و تنبیهی 
در چهارچوب ارشاد تمهید شود که 
39 
داخلی آن گرفته شود. 

سجادپور. افزود: تکرار وضعی 
که در سال‌های اخیر به وجود امد و 
بی تدبیری مدیریت سینمایی کشور 
منجر به مداخله قوه فضائیه شد. مردم 


وی درباره اهمیت فانون برای 


مدیریت باسشت نباز فوری سنمای ایران است 


در دنیای مدنی امروزء وجود قوانین 
استت ان کس نمی تواند در عرصه 
مدای ات ماع 
ضرورت فانون باشد. زیرا قانون 
می تواند راه را برای برنامه ریزی 
درازمدت در سینما استحکام شانهای 
فعالیت و حمایت ضابطه مند و 
هدفدار از بخش خصوصی در عرصه 
سینما باز کند. 
این سینماگر» در پاسخ به پرسش 
ما در مورد نظریه «هنر خودبنیاد» و 
تعارض قانونمندی با خلاقیت هنری 
سینماگران, اظهار داشت: قانون نه تتها 
جلو خلاقی های هنری و دراماتیک 
ی اک ار مایت 
می کند. شاید عده‌ای با این تصور که 
سینمای هالیوود. قانون ندارد» چنین 
نظریه ای را مطرح می کنند. اما این 
عده» در واقم از قوانین محکم و قاطع 
حاکم بر هالیوود اطلاع ندارند. زیرا 
در هالیوودنه تنها در زمینه درجه‌بندی 
فیلم هاء نحوه صادرات و واردات 
1 و صدور حکم در موارد مختلف» 
نین دقیقی به اجرا در می آیند بلکه 
5 برای مسائل ریز و جزئی هم 
مقرراتی پیش بینی شده و با قاطعیت 
مبنای عمل قرار می گیرند. 
تهیه کننده مجموعه تلویزیونی 
افتاب و زمین در این باره که متولی 


مناسب برای تنظیم و پيشنهاد قانون 
نها که کف ماوت 
سینمایی وزارت ارشاد باید متولی 
تدوین قانون باشد و پس از تصویب 
آن نیز متولی اجرای آن در جهت 
پشتیبانی با اقتدار و قاطع از سینمای 
ار سا تا ما کا درک 
هترمندان اكا ملير معکو و 
پاسخگویی نداشته باشیم» سینمای 
مقتدری هم شکل نخواهد گرفت. 

سجادپور نظر خود را درباره 
جایگاهی که قانون سینما باید برای 
نظارت بر سینما قائل باشد. چنین 
طرح کرد: با نظارت پس از ساخت 
خا زیرا سینما آمیزه‌ای از هنر و 
صنعت است و از این رو بسیار گران 
است. نمی توان نظارت برآن رابه بعد 
از ساخت موکول کرد. زیرا سازنده. 
متضرر می شود. بنابراین» نظارت باید 
در گلوگاه‌های مختلف مانند 
فیلمنامه نویسی و مراحل سه گانه 
تولید. صورت گیرد تا سینماگر بدون 
دغدغه خاطر, تولید خود را گام به 
گام یں که وی اس وس ی 
نویسی که به دلیل ضعف های 
ساختاری آن به مرحله بررسی در 
یی فا اف 
نظارت بر سینما در ماده ۲۳ چنین 
ی دو است: + شورای نظارت 
برآثار سینمایی موظف است پس از 
ار ات ای تست ات 
احتمالی از ماده ۲۸ به داد گاه صالحه 
Cae‏ مت 
می شود» شکایت کل 


اطاعات 

00 

کتاب جچدید اذوارد کین 
«(خانواده نفرین شده کندی): «جرا 
فاجعه ۱۵۰ عضو خانواده بزرگ 
امویکانی را دبال هی کا کمتر 
برای توصیف او از رویدادهای 
غم انگیزی که برای خانواده اتفاق 
افتاده است مورد توجه قرار گرفته 
است. بلکه جیزی که در ان نظر 
تسار را خلب کرده اتب ام 
افشاگری‌های وی درباره یک 9 
کارولین بست. 


تبیل اخ باشد» س ر که هه 
بونان و حایه 


اسطوره شنا ھی 


آتروس بازگردید. از زمانی که جان 
کندی رئیس جمهوری در سال 
۳ به قتل رسید. کندی هاو افراد 
اه ار کت ور 
دو سال مرده‌اند. 

اوبراین: همان طور که به خوبی 
می‌دانید بسیاری از دوستان این 
خانواده باآن جه نیما گفته اید 
مخالفت کرده‌اند. به طور مثال» شما 


من در ۱۵ سال گذشته سه کتاب 
درباره کندی ها نوشته‌ام. من با 
جند صد نفر مصاحبه کرده ام. بیش 
از ۱۴۰ نفر در این کتاب بودند. خیلی 
بیشتر از منابع ناشناس و... 
غیراخلاقی پیش می‌اید. در حفیقت 
هیچ نقل قولی وجود ندارد. 
کلین: خوب. خیلی از مردم 
دوست ندارند با نا م از آنھا تقل قول 
شود. اما به داشته باشل 


«باب وود وارد» همه گزارش 


راز مرکهای پیاپی و مرموز در خانواده کندی» هنوز مکتوم مانده است 


خانواده نفرین شده کندی 


کس اقضا مرن کا لک این 
زوج پیش از مرگشان در یک 
سانحه هوایی» به کابوسی از خیانت» 
مواد مخدر و خشونت داخلی مبدل 
شده بود. 

نویسنده به شدت از سوی 
دوستان کندی مورد انتقاد قرار گرفته 
است. جان پری بارلو دوست جان 
اف کندی پسرء در مصاحه با 
سی ان ان این کتاب را «شکلی از 
سرقت خطرناک» توصیف کرد و 
استفاده از منابع بی‌نام و نشان را زیر 
سئوال برد. 

حلین. در مصاخه ای از 
«امریکن مورنینگ» ظاهر شد و با 
سولداداوبراین ¿ که صحبت رابا این 
سئوال آغاز کرد چه چیزی موجب 

ادوارد کلین: من احساس کردم 
کندی پسر شخص ویژه ای بود و 
اینده درخشانی در پیش داشت. او 
همکن نود کارهای, سار بر کی 
ی ¿ حادثه غیرضروری 
و بسیارغم انگیز به نظر می آمد و من 
کنجکاو شدم .او چرا مرد؟ و این 
موجب شد شروع به فکر کردن به 


نمی دورد کپ به هبل 


افرانسیس فورد کایو زر ) 
کار گردان قدیمی هالیوود جستجو 
یافتن لو کیشن های فیلم 
جدیدش را آغاز کرد. 
به گزارش خبر گزاری «مهر» 
از سایتهای سینمایی کار گردان فیلم 
«(پدرخوانده» پس از شش E‏ 
دوری از عرصه فیلمسازی تصمیم 
دارد پروژه جدیدش را جلوی 
بر تا ار ان نام اور 
مدت یک هفته را در کوریتیبا در 
جنوب برزیل سپری کرد تا 
لوکیشنهای مورد نظرش رابررسی 
لا بر اس سس و 


نفرین کندی ها و این که جه تعداد 
از کندی‌هابه طور غیرمنطقی کشته. 
ناقص و يا با بدبختی روبرو شده 
بودند. کردم. 


می گوئید کارولین بست یک معتاد 
و ازدواج انها 
داشت فرو می ریخت. شما همچنین 


به مواد مخدر بود. 


۵ از زمانی که جان.اف.کندی در سال ۱۹۶۳ به قتل رسید. 


کندی‌ها و افرادوابسته به آنها با نرخ یک نفر 


در هر دو سال مرده‌اند 


۵ ادوارد کلین: خیلی از مردم دوست ندارند با نام از آنها نقل 


قول شود اما به خاطر داشته باشید 


«باب وودوارد» همه گزارش واتر گیت خود را با منابع ناسناس 


تهیه کرد و مانتیجه اش را دیدیم 


سولداداوبراین: چه چیز باعث 
می شود شما فکر کنید این یک نفرین 
است. ایا به این دلیل که مخالف یک 
خانواده بسیار بزرگ است که با یک 
رشته بدبختی در زندگی شان روبرو 
e‏ با حا که 
بنگرم» واس یک خانواده ساده 


(دوست دارم 
الي ا 
حماسه های 0 و 
نیویورک مدرن 
خلق کنم.) 
پروژه جدید 
ات ی ۳ 
(شهر بزرگ» نام 
| دارد و مدت جهار 
کار گردان را ده 
حو د اختصاص 
داده است. این در 
ات ان 
(کاپولا» احتمالا 
مه سال دب ۱ 
صرف تحفیق و 
بررسی پیرآمون این اثر خواهد کرد. 
کار‌گردان فیلمهای «باران 
ساز»)؛ ( اک برام استوکر) و 
(داستانهای نیو یور یک» مانند 
توریست ناشناس در شهر کوریتیبا 
به گردش پرداخت و به مطالعه 
ا پرداخت که این شهر را 
به مدلی برای یک طرح حومه‌ای 
تبدیل کرده است. 
او در مورد این شهر گفت: «اين 
مکان واقعاً شگفت انگیز است به 
ویژه وسایل نقلیه عمومی ان بسیار 
پاکیزه است.» 


اند ار ار 


دشنام و ناسزا بود و کارولین مرتب 
به جان فحش می داد. اما تقریبا در 
E‏ 
جگونه ممکن است از این همه 
افرادی که شما با آن‌ها مصاحبه 
کردید» هیچ کس حاضر نشده باشد 
ظهاراتش ضبط شود؟ 

کلین: بلی» خوب. شما می دانید 


«کاپولا» تصمیم دارد از شهرهای 
کشورهایی جون (هند وستأن». 
«چین»» «هلند» و «آمریکا» دیدن 
بل 

(کاپولا» علاوه بر کاررگردانی 
را ی را 
برعهده دارد. بودجه اولیه این اثر 
۰ میلیون دا ل و 
فیلمبرداری از سال ۲۰۰۴ اغاز 
می شود این در شرایطی است که 
این فیلمساز مطرح اعلام کرده که 
به احتمال بسیار این بودجه کافی 
نخواهد بود و باید آن را تا سقف 
و ار ار دا 

کار گردان CE‏ هالیوود 
تا ان را که ار 
فیلمنامه را با درنظر گرفتن بازی 
«راسل کرو» در ذهنش انجام داده 
است. کاراکتر محوری این فیلم 
مهند س معماری ce‏ در نظر 
دارد یک ارمان شهر را طراحی کند. 

او در مورد حضور «کرو» در 
این آثر می کوید: «زمانی او رابرای 
این نقش در نظر گرفتم که هنرپيشه 
نامداری نبود در حال حاضر فکر 
نمی کنم که بتوان از حضورش در 
این فیلم استفاده کد 

کارگردان اعتقاد دارد شهر 

رویایی. شهری اس که در ان 
اثری از بیل بوردهای تبلیغاتی 
مشاهده نشو د. 


وا کیت خود را با منابع ناشناس 
تهیه کرد و ما نتیجه اش را دیدیم. 

اوبراین: وقتی شمااین کتاب را 
می نوشتید اصلا فکر کردید خانواده 
که دو دخترش را از دست داده 
است» خانواده کارولین بست وقتی 
این جیزها را درباره دخترشان 
چه احساسی ا 

شت؟کلین: من همان طور که 

۳ فریمن کارولین) الان 
می داند هنگام دوين این کتاب 
خیلی درباره او فکر ک ردم. 
احساس کردم وظیفه نخست یک 
تاریخ نویس. نهایت تلاش برای 
گفتن واقعیت است. نه مردمی که 
درباره شان می نویسد. 

اوبراین: شما از دوستان جکی 
اوناسیس (ژاکلین کندی)بودید. شما 
سال‌ها از افراد مورد اعتماد وی 
بودید. فکر نمی کنید با آن چه 
نوشته اید تا اندازه زیادی به این 
دوستی خیانت کرده‌اید؟ منظورم 
این است که او ادم تسیا و 
رازنگهداری : 
می دانند. آیا شما با آن چه درباره این 


دود. همه این را 


خانواده نوشته اید به این دوستی و 
روابط پشت بانزده‌اید؟ 


شنبه ۲۵مرداد ۱۳۸۲۔ شمار ۲۲۸۴۶۵ ۵ 


e First Family ۳ ۸ 


Why America’s 


haunted after 150-years 


HDWARD KLEIN 


اه نت او 
مرده الست حان پسر مرده اس 
جان و کارولین هم کودکی نداشتند. 
ها تست 
وقتی جان و کارولین مفقود شدند 
رئیس جمهوری ایالات متحده گارد 
دریایی و ساحلی کشور رابرای پیدا 
کردن انها فرستاد. وقتی جنازه‌های 
نیوزویک و مردم روی جلد خود را 
به ان ها اختصاص او اها 
مردمانی بسيار مهم در ۱ ما 
بودند و من فکر می کنم شایسته آن 
بودند که درباره‌شان نوشته شود: 

اوبراین: هیچ گاه به خاطرتان 
نرسید در فکرتان تجدیدنظر کنید؟ 


منظورم این است کاملا روشن بود 
اگر والدین کارولین و لورن بست 
نگاه‌شان به این کتاب بیفتد برایشان 
خحیلی دردنای خواهد بود. 

کلین: نه به هیچ وجه. من 
عبوحالم که این ا 
من فکر می کنم کتابی بود که باید 
نوشته می شد» چون از همه گذشته, 
این کتاب تنها درباره جان و کارولین 
نیست. درباره یک اسطوره است. 
اسطوره ۰ سال رنج و درد خانواده 
کندی و توضیح درباره این که چرا 
این خانواده در این مدت با این همه 
فاجعه روبرو شده است. 

م سی ان ان ٩ژوئبه‏ ۳۳ 

مترجم: فریدون دولتشاهی 


ا ا ) را 
پذیرفت. 

به گزارش خب ر گزاری «مهر» از 
ای ی ا ر 
فیلم (خارج از دسترس» نقش 
نماینده دولت را بازی می کند و به 
ماموریتی به شمال الاسکا فرستاده 
می شود. ماموریتی که در ابتدا بسیار 
سا 3ة می دمود» رفته رفته ابعاد 
جدیدی می یابد تااینکه سرانجام 
پرده از رازهای قاحاق اسان برداشته 


می ود 
کار دای نت ار ماه 


ھک تيغ دو» در این فیلم 


با سیگال» a‏ 
ر FE‏ 


«فرنچیزپیکچرز» تولید «خارج از 
دسترس) را در عهد ه دارد و 


9 به فیلمهای نیمه مرده» 
(میهن ا 


0«جری بروکهایمر) تهیه کننده 
نامی سینماء قراردادش رابا شرکت 
فیلمسازی والت دیسنی به مدت 
پنج سال تمدید می کند. 
به گزارش خبرگزاری مهر از 
سایتهای سینمایی, تهیه کننده نامی 
فیلم‌های «ارماگدون» «پرل هاربر» 
و «دزدان دریایی کارئیب: نفرین 
مروارید سیاه» در ازای تولید هر اثر 
حدود هفت درصد از فروش گیشه 
را علاوه بر دستمزدش دریافت 
می کند. 
خبرهای جدید پیرامون این 
ر سای از این سے کار 


مدا کراتی را با مدیران شرکت 
فیلمسازی دیسنی آغاز کرده است 


اما هنوز جزئیات ان فلا کر ات فاش 
یلق ایب ان 

(بروکهایمر» به هنگام تولید 
فیلم «دزدان دریایی» از شرکت 
فیلمسازی مد کور درخواست کرد 
که دو میلیون دلار به دستمزد وی 
یافزایند. 

نتیجه مر نیز برای هر دو طرف 
فرارداد مسرت بخش بود و فیلم تا 
به حال حدود ۲۳۲ میلیون دلار در 
تیلست رده اس 
از همین رو تجدید فرارداد با 
(برو کهایمر» فواید بسیاری را برای 
دربرخواهد داشت. 


2 یدد 
4 


ی 


4 


بارسازی دنوار 
برلین 


تهران .واحد مرکزی خبر: یک 
دوستار هنر در المان می خواهد 
فش ان ی ک اسان 
پیش تخریب شد دوباره بازسازی 
داز یو ای ار مت 
بهره برداری کند.به گزارش شبکه 
تلویزیونی بی.بی.سی» اگر دیوار 
برلین تخریب شده بود, اکنون یعنی 
در سال ۲۰۰۳ چهل و دومین سالگرد 
احداث آن بود. هنردوستی که قصد 
احرای طر ح خود را دارد. 
(کریستوف بلوسیوس)» نام دارد و 
می خواهد چهل و شش کیلومتر از 
دیوار برلین را با مواد پلاستیکی 
بازسازی کند و از هنرمندان جهان 
بخواهد با نقاشی هاو آثار دیگر خود 
ان را تزئین کنند. 


نبدیل زیردربایی «کی 
۰ موزه جنگ سرد 
تهران حد مر کزی ج 
حل مه کے ۹( » اولین زیر دبای 
هسته‌ای شوروی سابق از «ولادیمیر 
پوتین» رئيس جمهوری روسیه 
یت 
جنگ سرد تبدیل شود.به گزارش 
خبر گزاری فرانسه از مسکو» خدمه 
تس دراس که ایر 
قهرمان یکی از فیلم های اخیر 
e‏ در نامه ای به 
۳ از شما می خواهيم کار 
بين بردن ان را متوقف و ان رابه 
موزه سین سرد تبدیل تا 
این زیردریایی که کار از بين 
از دوران بل سرد بجای مانده 
ساز ات شرع در داخل 
و برخورد با یک زیردریایی 
فروپاشی 


است و ب 


شوروی سایق کنار 
لاه ك 


نیویورک کو E‏ 
جمهوری اسلامی: 
روزنامه «واشنکتن پست» 


تسه یک کرم اینترنتی به 
رایانه‌های سراسر جهان صدمه زد. 
رایانه‌های دولت آمریکا را به تعطیلی 
کا اها ت کته 
خصوصی را کند کرد و تهدید به‌از 
کار انداختن پایگاههای اینترنتی کرد. 

کرم «بلاستر» براق انود 
سا برو اوها طر اج 
تفه اس ماتتبرشی از کرههای 

با این حال این کرم به حد کافی 
لرا ات زارد اهت ا و 
رانندگی مریلند را بعد از آنکه 
رایانه های ان مبتلا به این کرم شدند 
را تعطیل کند. 

یک سخنگوی وزارت امنیت 
داخلی آمریکاء گفت: این کرم تاثیر 
«پراکنده‌ای» بر روی شبکه های 
نهادهای فدرال داشته است. این کرم 
به شبکه رایانه ای دادگاه دعاوی 
فبوال آمرنکا انس 3و کار ان 
این دادگاه را به خانه‌ های خود 
9 

بیش از ۵۰۰ رایانه دانشگاه 

ارود #9 » در شهر واشنگتن و 
برخی از رایانه‌های دولت آمریکا در 
این شهر الوده شدند. 

وشن کون و ۵ 
برآوردهای تعداد رایانه‌های مبتلا 
شده از این کرم اینترنتی به طور 


ETE) 


چ اواج 
حمله کرم های اینترنتی به رایانه ها 


ی متفاوت ات اما 
انستیتوی (اس.ای.ان.اس» که در 
زمینه امنیت رایانه‌ها تحقیق می کندء 
براورد کرد که تعداد رایانه های 
سیب دید ه بیشتر از صدهزار 
دستگاه نیست.این درحالی است که 
کرم «رمز قرمز» که دو سال پیش 
برای حمله به پایگاه اینترنتی کاخ 
سفید ابداع شد حدود ۲۴۳۰ هزار 
کت ۵ رایانه را سا ساخحت. 

ِ روزنامه 3 نقل از 
کارشناسان نوشت: از آنجا که بلاستر 
عمدتا به اخرین برنامه‌های جدید 
ویندوز میکروسافت حمله می کند. 
استفاده کنند گان از رایانه‌های حانگی 
در معرض خطر ویژه‌ای قرار دارند. 
زیر آنها عالا رد وا آخرین 
مزاحمین ۳ مجهز نمی کنند. 
متصل به اینترنت را تسخیر می کند 
وانهارابه مسدود کردن وامی دارد 
و در روز ۱۶ اوت به یک پایگاه 
شر کت میکروسافت که برای 
محافظت رایانه‌ها از حمله این کرم 
او اه ایت سل کو اه 
کرد.سپس از طریق اینترنت دیگر 
aL‏ اسیا اير را مورد 
ا ا 

را ت ا 

یق شبکه های رایانه‌ای داخلی و 
اینترنت ر ی ۳ دنل و 


ا ان پرونده‌های مبتلا را 


باز کنند» وجود ندارد. 

«جفری هاویریلا» یک تحلیلگر 
امنیتی توت کت که ميزان 
بتلای رایانه‌ها به این کرم اینترنتی 
با روندی تصاعدی در حال افزایش 
است. 

این روزنامه با اشاره به‌اینکه ٩۹۵‏ 
درصد از دارندگان رایانه های 
شخصی جهان از برنامه های 
میکروسافت استفاده می کنند» افزود: 
بل گرم او بن یام اس ابیل 
گیتز چرا این کار را امکان‌پذیر کردی 
؟ پول در ورون را متوقف کن و 
نرم افزارت را درست کن» میکرو 
سافت و وزارت امنیت داخلی 
ار که کی 
به این کرم هشدار داده بودند. 
این شرکت برای خنثی کردن 
ان» راهنمایی هایی را برای خنثی 
کرد این کرم ارائه داده بود. اما 
بسیاری از استفاده کنند گان به این 
هشدارها توجهی نکر دند. 

میکر وسافت گفته است که 
برای جلوگیری از حمله این کرم» 
کامهایی برداشته است. 

این کرم به حملات خود تاروز 
دسا( ۰ دیماه) ادامه خواهد داد 
و پس از آن در روز شانزدهم هر ماه 
به پایگاهی که از سوی میکروسافت 
برای مقابله با این کرم تعیین شده 
است حمله خواهد کرد. 


ساخت نخستین هتل زیردریایی جهان در دبی 


دبی . خبرگزاری جمهوری 
اسلامی:معاون اداره سرمایه گذاری 
و توسعه دبی اعلام ِ : نخستین 
هتل تفریحی زير دریایی جهان به 
ارزش تقریبی بیش از نیم قنلنا:3 
دلار در دبی (امارات) ساخته 
فی شود اروش اداره مذ کور به نقل 
از ( (سالم بن دسمال» حاکی ام 
این اقدام به منظور جذب بیشتر 


شمارش معکوس برای مرک شیطان 


۲.ساعت ۱۰:۱۰ 


نیروهای آمریکایی وارد ویلا شده و با تیراندازی از بالای پله ها و بالکن 


روبرو شدند. 
انیا ی ها ۱۷۰۲ 


شروع به شلیک کردند. 
۴.ظهر 


نیروهای آمریکایی برای دومین بار وارد ویلا شدند» دوباره از پله ها و 
پنجره ها هدف گلوله قرار گرفتند و عقب نشستند. 


۱۲:۵۰ .۵ 


فرمانده نیروها تصمیم گرفت اش ها زا بیشتر کول ده موشک تاو 


لک ل 
۱۳۱۶ 


نیروها برای سومین بار وارد خانه شدند و سه جنازه که بدنشان براثر گلوله‌ها 

یور سور له برو دی نان ا . پسر قصیء مصطفی زیر 
یک تخت خواییده است که با یک اگ ۷ به وی شلیک و کشته می شود 
پس از نبرد الجبوری همسایه نواف که به شدت آشفته بود از خانه بیرون 


اس رن بااپسرش بی‌اعتناء گوبی 


اتفاقی نبفتاده 


ات ار کرد ا 


سخ داد «عدی و فصی ۲۳ روز بود که درخانه 


من بودند» آن ها مرا غافلگیر کردند. آن ها آمدند و در خانه ام را زدند.» نواف 


عدا به بهترین هتل موصل منتقل شد. 


oy‏ یی نز 


افا 


ز آن را تایید کردند. نواف حتمالا همه ۰ میلیون دلار جایزه را (۱۵ 


لبون دلاربرای هریک از پسران)دریافت خواهد کرد. حمله در واقع بیش از 
این ارزش داشت. قصی و عدی حدود یکصد میلیون دینار و دلار همراه خود 


۲۲ ۱ 


منبع. تایم و نیوزویک ۴ اوت ۳۰۰۳ 


مترجم: : فریدون دولتشاهی 


جهانگردان از سراسر دنیا به دبی 
انجام می شود.به گفته وی» هزینه 
است و اداره سرمایه گذاری و توسعه 
دبی به عنوان مجری این طرح 
قیاق I‏ تا از منابع سرمایه‌داران 
منطقه برای ساخت این هتل استفاده 
خارجی تأمین شده است.قرار است 
هتل زیر دریایی «هیدروپلیس» به 
مساحت بیش از ۱۰۷ هزار متر مربع 
در حاشیه ۲۰۰ متری ساحل «جمیرا» 
در دبی در عمق ۲۰ متری زير دریا 


نام «یواحیم هاسر» در آوریل سال 
جاری میلادی به اتمام رسید.به گفت 
دراه مر دا رگا 
خشکی که در آن اقدامات مربوط 
به پذیرش میهمان انجام می گیرد. 
تونل او قاطي و مجمو عه 
کاشانه های زور د ریا خواهد 
ااستفاده از فضاو نیع زیردریابرای 
ر اعلا ۳ و افزود: 
سا ۳۰*۰۶ 0 اتمام و این 
خو از اسان ا و ماد 
بهره برداری خواهد بود. 


پرتاب ماهواره جاسوس روسیه به فضا 


مسکو . واحد مرکزی خبر: 
روسیه یک ماهواره جاسوسی به 
مدار زمین فرستاد.رو زنامه 
(کامرسانت» جاپ مسکو نوشت: 
روسیه یک موشک («سایوز او ۵» که 
حامل ماهواره جاسوسی این کشور 
است را از پایگاه فضایی «بایکونور) 
وب ری 
این ماهواره که «نمان» ) نام دارد. 
تاردهای مرکا ارستا وت 


و شناسایی حو د قرار خو اهد 
داد.همچنین اقیانوس های ارام» 
اطلس و هند نیز تحت شناسایی این 
گرفت.لازم به ذکر است» طراحی 
ماهواره جاسوسی نمان از ٩‏ سال 
پیش شروع شده بود. اما تکمیل این 
ماهواره به علل مختلف از جمله 
کسری بودجه به تاخیر افتاده بود. 


افسر آمردکایی در عراق مسلمان شد 


تهران .واحد مرکزی خبر: یک 
افسر نظامی ارتش امریکا به دین 
اسلا م گروید. 

به گزارش شیر ری رسمی 
عربستان e‏ این نظامی 
ا ای پس از ا ای افا 
دین مبین اسلام در دادگاه احوال 
شخصیه در بغداد به دین اسلام 
گروید.وی در این باره گفت: : دین 
اسلام را با آگاهی و مطالعه دقیق 
انتخاب کر ده ام. 

در همین حال» شيخ «محمود 


الصمیدعی» عضو هيات علمای 
مسلفاتاقبعرا نما آشاود ت اک 
ی وی اد اسان 
آمریکایی تاکنون به وین اسلام 
که اه کی اه 
نظامیان آمریکایی از نزدیک با تعالیم 
اسلام ات شدند, به این حقیقت 
پی بر دند که تعالیم اسلام با آنچه که 
در رسانه های غربی درباره ان تبلیغ 
می شود بسیار متفاوت است و لذا 
با اشتیاق فراوان به دین اسلام 
متمایل شده اند. 
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جنگ «کولا» در هند بالا گرفت. در پی انتشار یک تحقیق میتی بر 

وجود مواد مسموم در کوکاکو لا مخالفت با کوکا و پپسی کولا در 

هند به شدت افزایش یافت. در تظاهراتی در جنوب این کشور 

تظاهرکنندگان اشیاء تبلیغاتی این دو شرکت را به آتش کشیده و 
هزاران شيشه نوشابه را شکستند. 


۱[ در جستجوی 7 ۳ بندرگاه 
«مونروویا» پایتخت این کشور هجوم بردند 


ماهیگیرن پکستان رال فک یوتانی«تاسمان اسپریت» 
داده است. و جود دارد 


نیروهای آمریکایی انهدام موشکهای عراقی را در حومة بغداد 
آغاز کردند 


نوشته : ضیا),الدین سردار 
مریل وین‌دیویس 
ترهمه :عظیم فضلی پور 


چنین دید گاهها و طرز تفکراتی امروزه کاملا 
رد شده‌اند و نادرستی انها اثبات شده است. نه فقط 
نادرستی آنها برهمگان روشن شده است» بلکه 
مشخحص شده که در طول قرن‌ ها از دانش و 
تحقیقات علمی در راه اهداف خاصی سو ء استفاده 
ف اتب نتایج سیاسی و اجتماعی جنین 
رفتارهایی که به ظاهر به آن تحقیقات بی پایه تکیه 
دارند کماکان در ایالاات متحده منجر به بروز روابط 
تبعیض آمیز و نژادیرستانه ميان سیاهان و 
سفیدپوستان می‌شود. نزادپرستی و تبعیض برای 
سال های طولانی با زندگی شهروندان امریکایی 
درامیخته است و روندی دددناک در این کشور 
داشته انیت و همچنان این مساله در پطن < حامعه 
است. مسلمانان ا ۳ 
جهان نیز گزینه دیگری هستند که قربانی این روند 
یله این فا وی 
می گیرد و نتایج سیاسی, اجتماعی و فرهنگی شرق 
شناسی را ضایع م کا در دوران بحران هاء هم 
ضروری و هم بسیار دشوار است. تا از خود بپر سیم 
که برای حفظ دانش و مراقبت از آن تاکنون چه 
کرده ایم؛ 
فهم و غیرقابل پیش بینی می کند. پافشاری و 
لحاحت در جسنین دید گاه هایی اصرار در 
استنباط های خاصی از نوع رفتار «ادبیات» تاریخ 
هالیوود عرضه می شود ما رابه این نتیجه می رساند 
در سال ۰ م که دعوت به اسلام را اغاز کرد 
تاکنون ميان مسلمانان و مسیحیان یک برخورد و 
ی و شرق شناسی 
a‏ 
(فرهنگ دانش» خاصی است. 
نیست اگر بسیاری از مردم غرب جنگ عليه 
تروریسم را در حال حاضر مقدمه جدیدی برنزاع 
تمدن‌ ها بدانند؟ این سئوال اکنون در هر روزنامه و 
مجله‌ای طرح شده است. دید گاه «برخورد تمدنها) 
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اطلاعات ارائه شده نسبت به اطلاعات قبلی ارائه 
شده به رسای جمهور قبل بسیار جامع تر و دقیق تر 
به نظر می رسید. چنین امری تا حدودی مرهون گزینش 
معاونی چون جورج بوش بود که قبلا به عنوان مدير 
سیا خدمت کرده و فکر می کرد دستیابی و دسترسی 
به اطلاعات روز تا جه حد می باشد. «ریچارد 
جیا قافم سقام اس ایر ا روک دوس مر ری 
و «پیتر دیکسون دیویس»» یکی از اعضا بلندپایه هیئت 
Ga ys‏ 
عنوان فردی باتجربه و کهنه کار نسبت به تمامی فضایا 
و مسائل کاملاًبصیرت داشته و به خوبی معنی دستیابی 
و دسترسی به اطلاعات و نحوه کسب آن رامی‌دانست. 
او همچنین مطلع بود که در ارتباط با کار این سازمان 
جطور و حه وقت می توان ارتباط قزر فقو این کردا 


از سوق امد سیاسی. ایکا اموا 
هانتینگتون) ا60706) (10و ا٣‏ بحث جدیدی 
نبود» بلکه در طول فرن‌ها این واقعیت وجود داشته 
است و شاید تعبیر درست قران است که بگوییم 
این دید گاه هیچ گاه از حافظه تاریخ زدوده نشده 
است. ظهور شیطانی جون اسامه بن لادن» جنين 
پیش بینی رابی چون و چرابه وافعیت کشاند و 
در حقیقت به تمام تصوراتی که جامعه غرب از 
مسلمانان داشت چهره عمل پوشاند و در حفیقت 
چهره ای خشن و بی محتوا و غیرمنطقی را از 
مسلمانان به غرب ارائه داد. در حفیقت در جامعه 
غرب با آن تصورات ذهنی تاریخی, «اسامه بن 
لادن» مظهر عینی شیطان شد. آیا در چنین فضایی. 
ماحق داریم که متعجب شویم اگر دید گاه عمومی 
آمریکایی ها درباره حوادث ۱ سیتامبر مبتنی بر 
تفکرات و برداشت شت آنها از شرق‌شناسی الهام گرفته 
باشد؟ با این وجود درک صحیح وافعیت چنین 
فضایی بسیار پیچیده تر از ان است که فکر می کنیم. 
«جوزف اس.نای» (Joseph S.Nye)‏ رئیس بخش 
مطالعات و تحقبقات کندی (60060۷) در دانشگاه 
هاروارد (۲۱۵۳۵۲0) می گوید: «نه همه از ما متنفر 
هستند و نه اسامه بن لادن تنها عامل ترور است.» 
نای می افزاید: «فرقه «ائوم شین ری کیو) (۷/0 Shiri‏ 
۲ چند سال قبل با وارد کردن مواد شیمیایی 
ل 
با این اقدام روابط میان ژاپن و ایالات متحده را 
بحرانی کنند.» وی در ادامه اظهار می کند: «تیموئی 
مک وی) (۱۷۷۵9 110۱۳) عامل انفجار او کلاهما 
(0۷۱200۳02) رشدیافته و تربیت شده جامعه 
خودمان بود. سئوال مهم این است چگونه چنین 
تنفرهایی می توانند از طریق این روش ها خود را 
نمایان سازنل؟ پاسخ ان e‏ به این مساله دارد 
که ایالاات متحده جگونه خود را معرفی می کند و 
چگونه عمل می کند. 


آن گونه که تاکنون االات متحده خود را 


ی ست ی نی 
فصل اول به آنهااشاره کردم عليه سیاست های 


TT‏ باس کک 
در کشور پادشاهی کویت. مردم خود را مدیون 
آمریکا می دانند و از هر فرصتی برای شان دادن 
محبت و علاقه خود به آمریکایی ها استفاده 
می کنند. درحالی که کویتی ها به خاطر حمایت 
آمریکا از آنها سیاسگزار هستند (نجات کویت از 
اشغال عراقی ها در همان زمان فلسطینیان به 
خاطر عدم حمایت آنها از سوی آمریکا در مقابل 
اشغالگری های اسرائیل» از ایالات متحده متنفر ند. 


ادامه دارد 


۱ در اواخر نوامبر» ماموران سازمان سیا برای آغاز 
ف رآیند اطلاع به کالیفرنیا اعزام شدند. 
اطا راان در ابتدا با ادمیس. معاون و دستیار نزدیک 
ریگان دیدار کرده و پس از طی مقدمات لازم آن را به 
طور روزانه و معمولا موقع صرف صبحانه و هنگامی 
که هنوز ریگان در منزل قرار داشت» به صورت ارائه 
اطلاعات همراه با عکس و اسلایدهای مربوطه ارائه 
می دادند. 
نواحی و مناطق خاصی بودند که ریگان نسبت 
اا انیت ری دات وهای زان سومان 
سیا با فرض و درنظر داشتن این تصور تلاش می کردند 
اطلاعات جامع تری در خحصوص این اماکن تهیه و 
اراته نماك با نار گیری امکانات و تجهیزات لازم. 
ماموران سازمان سیا تلاش می کردند ضمن جمع 
ادر اعات تاره سر مس سای 
طبقه بندی نمایند. متخصصان تصاویر و امور فنی نیز 
در یک اقدام مستمر در تلاش بودند تا آخرین اطلاعات 
تکنولوژی و تصویری را از طریق ماهواره ها تدوین و 
جمع اوری نمایند. بیشترین اخبار به مناطق پرتنشی 
ا مل اسان و انیس روط می کن 
(کر» و «دیویس » عنوان کردند که: «ریگان 
اطلاعات روزانه و طبقه بندی شده را با دقت 
می خواند. هراز گاهی سئوالاتی می پرسید و بعد بقیه 
اطلاعات را دنبال می کرد. ریگان خواننده ای ساعی 
بوده و هر مطلب را آگاهانه و با تمرکز زایدالوصفی 
مرور و بررسی می کرد». اریجارد الن»» مشاور امنیت 


رسانی 


خاطره‌ای‌ازو 


نا 
+ 


نودسنده: دانیل الزیرگ 
مترجم :داودحیدری 


م واسناد محرمانه پنتا؟ 
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در مواقعی که با خط دیگر سر گرم صحبت با 
فرد دیگری بود. با لحنی ارام میک (بله باب»» 
در این مواقع یا از دستورات مک امارایادداشتی 
تهیه می کرد یا به سرعت از دفتر کارش 
E‏ و 
رابه دفتر مک نامارا که در طبقه پایین و در زیر دفتر 


وه 


شتاب از پله ها پایین می رفت تا افسران شاغل در 

یک روز صبح حدود ساعت ۸مک نوتون که 
گرفته بودند و او خود رابه دفتر وی رسانده بود 
به اتاق کارش باز گشت. 

مک نوتون به من گفت یک هواییمای 
شناسایی بدون سرنشین به نام «بلواسپرینگز» در 
جين سقوط کرده است. بات (مک نامارا) قرار 
ایت ساقت ۰ در کنفرانس خبری خود درباره 
این رویداد اظهار نظر کند مک نوتون گفت: ده 
دقیقه فرصت داریم تا شش دروغ مختلف برای 
مک نامارا جهت ارائه به رسانه‌های خبری سرهم 
ی 
e‏ «ری؟ ) استفاده 9 باو اسیرینی ور 
عکس برداری وشناسایی توسط هواپیماهای بدون 
سرنشین بود. مک نوتون یک بسته کاغذ یادداشت 
زردرنگ به من داد و یک صندلی را تیر در مقابل 
میز کارش قرار داد و از من خواست تاهرانچه به 
ذهنم می رسد بنویسم. ما روبه روی یکدیگر 
و ین 
دادیم. هیچ فرصتی نداشتیم که برای جلوگیری از 
تکرار مطالب با یکدیگر تبادل نظر کنیم یکی دو 
مورد اولیه از دروغ‌هایی که برای سرون کاش 
به ماجرای سقوط هواییمای e‏ 
و احتمالا دروغ‌های ما شبیه یکدیگر بود» اگر 
یه رل یه بر و بان 
کرده‌اندء در آن صورت باید بگوییم a Cle‏ 

نمی‌دانیم که این هواپیما به که کشوری تعلّق درد 
چون به هر حال این هواپیما به آمریکا تعلق ندارد. 
دومین دروغ این بود که بگوییم این هواپیما به 


ملی ریگان» «بیل کیسی» منتخب او به عنوان ریاست 
سازمان سیا و «ادمیس» غالبا در این نشست حضور 
داشته و در مواقم لزوم به سئوالات احتمالی مطروحه 
پاسخ می دادند. 

ادامه این روند موجب شد تا تاثیر عمیقی بر ریگان 
ایجاد شود. او رفته رفته مجذوب مطالب ارائه شده 
می شد و لذا بعد از مدتی به عنوان مصرف کننده افراطی 
مطالب مرتبط با جاسوسی درامد. او مصرانه دنبال 
می کرد تا نه تنها اطلاعات محرمانه طبقه بندی خود را 
داشته باشد, بلکه مروری نیز براخبار تهیه شده برای 
معاون خود جورج بوش» وزیران امور خارجه و دفاع 
و مشاور امنیت ملی نیز داشته باشد. آهمیت و توجه 
خاصی که ریگان به دستگاه سیا می داد. موجب شد تا 
رفته رفته این اداره به اعتبار و ابروی قابل توجهی 
نسبت به قبل برسد. این سازمان سرانجام توانست به 
آنجه در سال ۱۹۶۱ دنبال ان بود برسد. 

«دست خدا» 

رونالد ریگان برسکوی مزین به پرچم ها و ردیفی 
از پرچم های کوچک دارای رنگهای قرمز» سفید و 
ابی در سمت عرب زمینهای کاخ ایستاد. دهها هزار 
نفر در بعدازظهر سرد ژانویه برای مشاهده واگذاری 
اا ا ا ی ا 
بود. گردهم امده بودند. 

ریگان با رعایت ادب ایستاد و دست راست خود 
رابالا برد. دست چپ خود رانیز برانجیلی که متعلق 
به مادرش بود. قرارداد. صفحه کتاب متوجه باب هفتم 
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تایوان تعلق دارد. همانگونه که سرگرم نوشتن 
بودیم از مک نوتون پرسیدم ایا بر روی بدنه این 
هواییما نشانه با نوشته‌ای وجود دارد؟ 
مک نوتون بدون آنکه به من نگاه کند گفت: 
از کجا بدانم. E‏ سوم این بود که بگوییم 
هواپیمای بدون سرنشین سرنگون شده در چین» 
سرگرم پرواز ازمایشی بوده دروغ چهارم این بود 
که اعلام کنیم این هواپیما در حالی که سرگرم 
گرداوری اطلاعات درباره شرایط جوی بود. 
سقوط کرده است. یادم آمد که این دروغ را گری 
پاورز درباره هواپیمای يو٣‏ که در سال ۰ در 
خاک شوروی سرنگون شد بر زبان آورد. .دروعی 
که پاورز درباره هواپیمای یو ۲ عنوان کرد جندان 
9 حون خلبان این هواپیما زنده 
دستگیر شده بود و خروشجف در ابتدا از افشای 
این مطلب خودداری کرد. هواییمای سرنگون شده 
در چين خلبان ندا شت» اما دوربین هایی بر روی 
آن نصب شده بود که چینی‌ها می توانستند آن را 
به نمایش بگذارند و دروغ‌ها درباره عدم تعلق این 
هواییمابه امریکافاش شود. با 
دروغ دیگر مجبور بودم به مغزم فشار آورم. مک 
SS‏ ده دققه 
فرصتی که دادن شتیم تمام شد و سپس نوشته‌ها رااز 
د 
شتاب از اتاق بیرون دوید» وقتی که مک نوتون از 
اتاق خارج می شد, به دنبال او دویدم و گفتم: :ا 
بهتر نیست از هرگونه اظهار نظر درباره این رویداد 
خودداری کنیم. 
مک نوتون در جواب گفت: ی 
در کنفرانس‌های خبری خود نمی گوید: «حرفی 
برای گفتن ندارم» . جند دقبقه بعد مک نوتون به 
دفتر خود بازگشت و به هنگام عبور از مقابل اتاق 
من با تکان دادن دست ازمن خواست که به اتاقش 
بروم» مک نوتون صفحه هاش را که دروغ‌های 
متعدد بر ووی آن نوشته بودم از مسته کاعد 
یادداشت ۱ 
باب آنچه را که نوشته‌ایم پسندیده است و خواست 
تا چهار دروغ دیگر برای کنفرانس خبری وی 
بنویسم و برای این کار فقط ۵دقیقه فرصت داریم. 
دوباره با شتاب شروع به نوشتن کردیم. موفعی 
که مک نوتون به دفتر مک نامارا رفته بوده من یک 
دروغ دیگر در ذهنم ساخته بودم اما برای پیدا کردن 
سه نکته دیگر به فرصت بیشتری نیاز داشتم فا داد 
نمی اورم که چه دروغ‌هایی را در ان مدت زمان 
0 0 ۳ 
نوشته های حدید را از بسته کاغدهای یادداشت 
جدا کرد. د پیش از آنکه مک نوتون اتاق کار خود را 
ترک کندء به او گفتم: جدافکر می کنم این بار باید 
وزیر دفاع از اظهارنظر درباره این رویداد خودداری 
کر ادامه دارد 


و آیه چهاردهم بود. «اگر انسانهایم» که با نام من فرا 
خوانده می شوند» خودشان را خاضع نمایند. دعا کنند 
و طالب روی من باشند و از راههای شرارت امیز خود 
روی گردانند. آناه من از آسمانهمی‌شنو و گنه آنان 
را می بخشم ین انان را بهبود می بخشم». 

اقتصاد در ان زمان در وضعیت بدی قرار داشت 
نرخ سود بانک ها حدوداً۲۱ درصد و بیکاری نیز شدیداً 
کشور را اذیت می کرد. تورم روزبه روز بیشتر می شد. 
ریگان باعنایت به شرایط مذکور. بخش عمده نطق 
خود را متوجه اقتصاد کشور و مواردی که باید در این 
زمینه مورد تعقیب قرار گیرند. اختصاص داد. او در 
مورد سیاست خارجی بسیار کوتاه سخن گفت. از قرار 
ا پیگیری ها و اقدامات حساسی در زمینه 
بازگردانیدن گروگانهای آمریکا از ایران به ایالات 
متحده آمریکا صورت گرفته بود و او نمی خواست با 
اذا عات احتمالاً اضافی وضعیت جاری رادجار 
تحول نماید. 

ریگان نقش معتمدانه ای را در باز پس گرفتن 
گروگانها ایفا نموده بود. آنگونه که معاونین و مشاوران 
کارتر بعدها اعلام داش امن بان به کاخ سفید 
که در عین حال فرمانده کل قوانیز محسوب می شد. 
در کنار نطق پرشور او عامل مهمی در پیشروی مسائل 
مربوط به گروگانها در ایران محسوب می شود. در آن 
زمان به نظر می رسید که ایرانی ها همچون اتحاد 
جماهیر شوروی با دقت ریگان را زیرنظر داشتند. 


ادامه دارد 


متخصصان علوم مشاوره مدارس اعلام کر درد EC‏ 
کودکی باهوش معمولی در برابر درس خواندن مقاومت می کند. 
بسیاری از والدین برای وی سخنرانی می کنند یا وی را مورد تنبیه قرار 
می دهند. 

به گزارش پایگاه خبری نیوز وایزدر اینترنت دکتر لاری تایسون استاد 
دانشگاه لا یاها در آمربکامي رت دت دردل کو با وی در 
ا ترا ان اه داش 


اوضاع نامساعد خانوادگی از علل 
گرایش نوجوانان به بزهکاری است 


نتایج یک پایان نامه نشان داد: اوضاع نامساعد خانوادگی از جمله زیاد 
بودن اعضای خانواده» بی اطلاعی والدین از مبانی تربیت صحیح و میزان 
تحصیلات در کرات نو جوانان ده بزهکاری مو ثر ات . 

به گزارش سرویس پایان نامه ایسناء طی پایان نامه ای که در زمینه علل 
بزهکاری جوانان و نوجوانان در دانشگاه پیام نور مراغه توسط فاطمه امینی 
میزان تحصیلات والدین از عمده ترین عوامل موثر در انحراف و کجروی 
جوانان و نوجوانان است. در بخش دیگری از این پایان نامه امده است: بايد 
ای ی ی و ر ھی هکار ن وراک کرو 
امکانات آگاهی دادن و راهنمایی جوانان بزهکار و انجام اقدامات پیشگیرانه, 
سعی شود تا بزهکاران هویت خویش را پیدا کرده و با ایجاد تصوير مثبتی از 
خود احساس ایمنی نمایند و بتوانند روابط قابل اطمینان و محبت امیزی با 
دیگران داشته اسك و ارزش شخصی خویش را با واا 


فروع میرفندرسکی 
م 
شت چرخ کرده ۰ گرم پیاز متو سط ۲عدد 
و د زعفران ساییده» ابلیمو» نمک و فلفل به مقدار لازم 
روغن به مقدار لازم 
فرز تهیه: 


پیاز را رنده کنید و در گوشت بریزید تخم مرغ ها و نمک و فلفل رابه 
آن اضافه کنید و خوب هم بزنید. e‏ 
یک روی آن راسرخ کنید و برش دهید و مانند سایر کوکوها روی دیگر آن 
N‏ ۳ 
پس از چند دقیقه کو کو اماده است. 


حافظاشیر از ی 

سبب مپس که چرخ ده 

ڪه ڪام خشی او ما هانه بی‌سبی است 
دم این چمن ڪل خم ڪر چید آمری 

چس اع و داش شس اس بولهبی 
به سم جو نخر م طاق خانقاه و ۰ 
ل دحض و دوس چشه سے 

ڪه دم ناب مرحاحی و پس ده عنبی است 
دوای درد خود اکنون | ِا ممح جوی 


سأمر‌می ڪه چو س 7 ۱ 


به ا سحسے ی و ۳ سمشبی ات 


چگونه کود کی را که انگیزه 


درس خواندن ندارد تحریک کنبم 
وی افزود: کودکان کم سن و سال به طور طبیعی معلمی را دوست 


دا سل که با ری رات بات ۰ او را ددرست بدارند و کودکانی که 


درباره درس خود سختکوش نیستند» کسانی اند که تجربه بدی داشته اند با 
هه ها ها E CECE CG‏ 


حورد. 


این استاد دانشگاه گفت: نبود انگیزه نشانه ای از و جود مشکلی عمیق 


به گفته این محقق» عواملی مانند طلاق» وحود بیماری مزمن» ناتوانی 
خاصی در یاد گیری یا این امر که کودک چگونه به جایگاه خود در خانواده 
و مدرسه می نگرد برنگرش کودک از زندگی و در نهایت بر تکالیف مدرسه 


و یر ار 


دکتر تایسون را و مشاوران مدرسه ات 
که در همکاری با یکدیگر دلایل پشت پرده ای را که به ضعف درسی و 
اد ر ی و نیز ننو شتن کا لیف د مجر می شو ر ا بل 


محققان علوم روانشناسی به 
تاز گی دریافته اند کودکانی که در 
معرض ناراحتی های ناشی از 
ران می کترند یا درمان 
گروهی موسوم به درمان رفتاری 
۳۹ ج . بهبود قا بل توجهی 


می یابند. 
به گزارش 
با یگاه ری 


وب.ام.دی در 
| ددع۶ ردت 6 سس 
محققان آمریکایی | 
ی کو ښك 
کو وکا که در | 
مناطق شلو < و 


یم وک هرب تون 


م 


اطراف شهر ها 
ز دد کی 8 
شاه کارت اعمال دده ار 
سوی دیگران هستند پا این که خود 
مورد تعرض و خشونت دیگران 
فرارقی. کیرد و این اهر سنب بروز 
ناهنجاریهای موسوم به ناهنجاری 


استرس بعد از ضربه دد ی ین 
به گفته ان محققان» 

این افراد قادرند با استفاده ف 

از قوه حافظه بازکشت = 

ذهنی به زمان گذشته یا پیت" 
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کو ت اهر وا په باق اور کد: 
تواند به 
مشکلاتی از قبیل بی حسی بدن» 
اخحتلالات خواب» افسردگی 


| دن حا می 


اضطراب تحریک پذیری و 


شنیه۲۵مرداد ۱۳۸۲ - شماره ۲۲۸۴۶ ۸ 


ضرررت تصر وت 
ترمان معان 


اباد در حامعه می کاهد و 
مسئولان اجرایی باید برای ایجاد 
این مراکز اقدام کنند. 

دکتر نادر راستی در گفتگو با 


خبرنگار اجتماعی خبرگزاری مهر 
افزود: برای جلوگیری از ی 
ناشی از استفاده غیربهداشتی 

ناهنجاری های اجتماعی این 
پدیده در کشور باید مراکزی 
تاسیس شود که معتادان داوطلب 


موادمخدر و 


معلوم. شد که ۸۶ 
را 
وس که در دوران 
هنن با ای وه 
از روش درمان گر وهی 
شناختی . رفتاری قادرند مسائل 
ا را از داد پپر ند و ۳ 
مشکلات ناشی از عواقب آن کنار 
بان 


ا ااا ا 
تبعات سوء مصرف موادمخدر در 
امان باشند. 

وی گفت: معتادان افر اد 
بیماری هستند که از بیماری خود 
رنج می برند بنابراین باید با تدوین 
برنامه های مشخص درمانی در 
حوزه فردی و اجتماعی برای 
درمان این افراد اقدام کنیم 

وی افزود: مراکز الوده‌ای که 
افراد معتاد به منظور مصرف 
موادمخدر به آنها مراجعه می کنند 
کاملا غیر بهداشتی است و عامل 
مهمی در شیوع بیماری های 
خطرناکی مانند ایدز و هپاتیت 
یمیمص که 
درمانی کر معتادان ۳ 
ترک اعتیادء آنان 1 برای" تک 
ا سالم و طبیعی آماده کند 

وی ادامه داد: ترک اعتیاد 
علاوه تر تخیر کرو و دید گاه 
معتادان نیازمند تغییرات اساسی 
موادمخدر همه سلولهای بدن را 
تلا کر ده و رفع اناد از 
سلولهای بدن نیازمند تقویت 

و ک: اشتبا که 
پر و سه طولانی استستت و برای 
اینکار ایتد | بايد به صو رت 
تدریجی مواد مخدر مصرفی از 
سوی افراد معتاد کاهش یابد یا 
مواد مخدر کم خطرتر جایگزین 
ان شود تابه مرور فرد معتاد بتواند 
اعتیاد خود را ترک کند. 

وی گفت: در صو ر تی 
می توانیم با معضل گسترده اعتیاد 
در کشور مقابله تیم که این پدید 
را به کر بشناسيم» > علل و 
خوایل آن را شتاسای کنیم و نا 
شناخحت از افرادی که به 
استفاده از این مواد گرایش دارند 
E‏ 


